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JBis Accus. ο. 2 ἁπανιαχὴ] ἁπανταχόσε Dind. ibid. πάντα aà- 
ieci auctore .Guyeto, at uncis inclusi. ο. 8 ὠκείρωνες revocavi cum 
Dind. pro ὠκάρωφας. ibid. ἁκαδηµία] Mwadnpssxr id. ibid. πρὸς φι- 
λοσοφίας] σερὰς τῆς Φιλοσοφίας id. ο, 0 mvoxa] αύκνα id, ibid. δὲ 
ἐς] δ᾽ ἐς id. ibid. Ἰήαραθώναδε] Λάαραθώναδε id. ibid. μικρὸν 
ὑπὲρ] μικρὸν ἀπὸ Goettling. (gesammelte abhandlungen aus dem class. 
alterth. p. 80.) ο. 10 éye δὲ ἐπὶ] ἐγὼ δ᾽ εἶμι ἐπὶ Dind, praeeunte. 
Struvio, c. 11 φιλοσόφους] τοὺς φιλοσόφους id. ibid. ἀλλὰ ci :] 
«AÀ' εἴ ye id. ο. 12 1εώ auctore Diud. pro Λεώς — ibid. Βαβαϊ] Baa | 
id. ο, 18 κωθημέας] καδημείας id. .ο. 14 ἀποκληρῶμεν eod. auctere 
pro ἀποκληραῦμον ibid. καὶ αὐται revocavi pro καὶ αὐταὶ ο. 15 ἄκα-. 
δηµία] ᾽Απαδημεία Dind. et ita in seqq. ο, 16 ὑπὲρ τῆς Μέθης] τῆς 
eiecit id. ο. 17 ἀκούσαιτε] ἀκούσεσθε Halm. c. 20 οὐδὲν γὰρ ἂν] 
οὐδὲ γὰρ ἂν Dind. vitiose. c. 21 0g τὰ παρὰ cum eod. auctore Fritzschio: 
pro ὃς να) τὰ παρὰ ibid. δὲ ἐπὶ] δ᾽ ἐπὶ Dind. ο. 22 ἀλλὰ ὀλίγα] ἀλλ᾽ 
ὀλίγα id, c. 23 ὥστ᾽ ἑάν] ὥστε ἐὰν id. ο. 24 καὶ σὺ ἡ cum eod. pro 
καὶ σὺ τοίνυν v. ego τοίνυν uncis incluseram. ο. 2ὔ βαβαῦ] βαβαὶ id, 
ο. 27 ἀχαρίστρῳ ἐμαυτὴν recepi pro ἀχαρίστῳ τούτῳ ἐμαυτὴν ο. 28 
κωμικα] κομματικὰ Dind. ibid, οἶμαι eiecit id. ο. 29 προστάτι»] 
προστάτην recipiendum censet Lobeck, Paralipp. p. 270. ibid. τὸν αὖ-' 
τοῦ praeeunte Dind. pro τὸν αὐτοῦ ο. 30 ὑπολάβητε cum eod. recepi: 
pro ὑπολάβοιτε ο, ὃδ διπλασίονα] διπλάριον id. vitiose. ibid. ὅτι µε 
σεμνὸν] µε olim uncis incluseram. ibid. κατασπάσας αὐτὸς] sine dubio 
Scribendum πατασπάσας αὐτόθεν. sensit iam Gesnerus. ibid. ποτώµε- 
vov] πετόµενον Dind. ibid. λαθρίδιον] λαθραῖΐον id, ο. 35 Βαβαϊ] 
Befel id. ibid. ovrog] οὕτω id. 

De Paras. ΟΤΙ ΗΤΟΙ OTI id. c. 1 αὐτοῖς] αὐτοῖς id. ibid. 
μεταδφης] µεταδούης id. revocavit, idque probavit Cobet, p. 1193. at 
vide quem citavi Lobeck, ad Phryn. p. 340. ibid. εὖ olóv τε εἶναι] εὲ 
olóv τε εὔη id. auctore Fritzschio. e£ οἷόν τε ἦν Hirschig *). ibid. eol 
ante Λόγφ revocavi, ibid. γινώσκειν] γιγνώσκειν Dind, ibid. ασθις] 
εἰσαῦθις Cobet. temere, ibid. διὰ τοῦτο] δι’ αὐτὸ τοῦτο id. non minus 





*) Dissertatio literaria inauguralis qua continentur annotationes quasduxs Na Vae 
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»mere. ο. 2 χοήζει de Halmii coniectura pro χρῆζοι ibid. post τοῦτο 
Ab intrusit Dind, εὐφρανεῖτε ibid. προοῖσται] προῶσται id. auctore 
εοοῦδίο; utrumque improbavit Cobet,, at melius non protulit. ibid, Ei 
e καὶ scripsi quod debemus Hirschigio pro E£ x«l ibid. ἐπιγράφοιμεν 
obet. mutandum censet in ἐπιγρώφομεν ο, 3 σκόπει δὲ δὴ] σκοπεῖν 
P δεῖ Dind. ibid. αύτη ἡ τέχνη] αὕτη τέχνη id. ibid. ,recte codd. 
πὶ τοῦτο, male editores ἐπὶ τούτω-« QCobet. unus tantum cod. τοῦτο 
&£hibet, quod iam recepi. sequentia Hirschig. ita scribenda esse censet: 
εερεσκευασµένος οὐθέν. ΤΥΧ. Ei καὶ σμικρὰ Λέγοις, ἀληθῆ δέ, οὐ- 
Bv διοίσει. ibid. ἐστιν ἡ τέχνη] ἐστι τέχνη Hirschig. ibid, πάντως 
,ripsi de Seileri mei coniectura pro πώνυ og. Οοῦεί. πάντως γὰρ. Dind. 
«νυ γὰρ ο. 4 συγγεγυμνασµένων, quod olim proposueram, iam re- 
.pi cum Dind. pro eyvpvacuévov ibid. ,,pro ὀρθώῶς ἐκείνου γε εἷ- 
ὄντος οὕτως ἀπεμνημόνευσας est in optimo Marciano: ὀρθῶώς ἐκεζνός 
; εἶπεν ovrog σύ τε ἀπεμνημόνευσας, unde videtur reponendum : ἐκεῖ- 
39 τε εἶπεν, ὅστις ἦν, σύ τε ἀπεμνημόνευσαρ.΄ Cobet, ibid. τέχνη 
p εἴη] ἂν ex optimo cod. addidi, ibid. σαθρὸν' cum Dind. auctore Ca- 
;ubono, haudquaquam verisimilis est coniectura, quam protulit Cob, 
, 114: 0 περὶ αὐτῆς λόγος, καθάπερ af πονηραὶ gotoct διακρούον- 
χι μὴ σαθρὺὸν ὑποφθέγγονται ibid. διαγινῶσκειν] διαγιγνώσκειν 
ind. ο. 6 ἀπολλύασιν auctore Dind. pro ἀπολλῦσιν. Cobet. p. 114 to- 
im. locum transformavit ita: ἡ δὲ τοῦ παρασίτου si μὴ xaO" ἡμέραν 
"p iv γυµνασίᾳ [γυμνασίᾳ cod. Marc.] ἀπόλλυσιν xit. caeterum de in- 
ustria falsa refert vir doctus de codicibus. c. 7 τῷ βίῳ] τῶν ἐν τῷ 
£o Cobet. p. 1183. ibid. μανίας ᾖ, quod olim proposui, iam recepi 
xm Dind. pro μανίας εἴη ibid. ἄνευ fot, auctore Halmio pro &vev 
ετ/. Hirschig. probat lectionem dv οὐδὲ ζῆν γε ἄνευ ἐσεί c. 8 ἐπι- 
2έψαι, Struvii emendationem, recepi cum Dind. ibid. Ovx οὕτως re- 
»cavi pro Οὐδ) οὗτος. Dind. Ov δή οὗτος. Cobet: ,, dicere potuit: οὐ 
ἤτα.' potuit profecto. Hirschig. totum locum sic scribendum et distinguen- 
um censet: φέρε γάρ, εἰ ἐπιτρέψειας σεαυτῷ (vel si. malis ἑαυτῷ) 
xov ἐν θαλάώττῃ καὶ χειµώνι μὴ ἐπιστάμενος κυβερνᾶν, σωθείης ἂν | 
"TX. Οὐχ οὕτωρ. Π4Ρ. Τί δή ποτε, 7] τῷ μὴ ἔχειν τέχνην, δι᾽ ἧς 
υΡήσῃ σώξειν ἑαυτόν: ibid, καὶ μὴν πυβερνήτας κτὲ.] minus probo 
uae de hoc loco idem vir doctissimus protulit. ibid. γεγυμνασμενων] 
υγγεγυµνασµένων Dind, c. 9 ἀλλ ἐκεῖνο, ὅπως] ἀλλ᾽ ἐκεῖνο σκό- 
Έε, ὅπως id. Cobet. ,,Scribe: ἆλλ᾽ ὅπως καὶ 0Qov — ἀποδώσεις.“ 
dibus de coniecturis non est quod verbum addam; ludere saepe videtur 
ir doctus. meliora eum docere poterant Fritzschius et Hirschig. ibid. 
κεζνο σκόπει] expungenda censet haec verba Cobet. c. 10 παρὰ δὲ 
|λήθωσι τράπεξαι] ante haec verba inserenda putat suo Marte Cobet. 
p. 115.) Homerica: ο, ; . 
..Φαιτυμόνες δ᾽ ἀνὰ δώματ᾽ ἀκουάξωνται ἀοιδοῦ 
ἦμενοι ἐξείης."΄ . 

t taedet tales res semper referre. ibid. τὴν αὐτοῦ cum Dind, rec. 
ro τὴν αὐτοῦ ibid. τῶν Ἑλλήνων cum eod. revocavi pro τῶν ὃλων 
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ibid. οὐδὲν γὰρ οἷον ἀκούειν αὐτῶν πολλάκις Λε Ε ομόνων s scripsi, 
4uemadmodum recte correxit amicus Cobeti, pro οὐδὲ γὰρ οἷόν va 
ἀκούειν αὐτῶν μὴ πολλάκις λεγομένων διά π]ήθωσι recepi prae- 
eunte Dind. pro πλήθουσι c. 11 ἔγωγε] ἐγὼ γὰρ Cobet, ibid. o δὲ 
E πίκουρος recepi pro o δὲ Ἐπικούρειο» ibid. ἐνοχλήσεσιν] vulg. 
ὀ gini σεσιν praefert Hirschig. ἐδία, μὴ ἄλλως] μὴ ὧν ἄλλως Cobet. ibid. 
e Στερίας] 6 x vel ἀπὸ τῆν Σχερίας id. temere. c. 12 εἶ μὲν ovx] 
Ras οὖν ovx Dind. de Fritzschii coniectura. ibid. ἡδέως ἑησεσαν 4ε 
conie tura Cobet. pro ἡδέως οὐ ζήσεταν ibid. ΤΥΧ. Πώς κτέὲ.] Co. 
bet. locum sequutus partim Guelferb. part m Marcianum codicem sic con- 
stituit: TTX. Πῶς οὐχ ἡἠδέως, εἴγε ἔχει τὸ φαγεῖν παρ ἑαυτοῦ. 
ΠΑΡ. Ότι πολλὰ ἄτοπα, d xvf. ἄτοπα pro τοι praebet Mare, 
ibid. ἐγγινομένας] ἐγγιγνομένας Dind. ibid. παρέχει] ὑπάρχει Ματο., 
idque probat Cob.; at est mera interpretatio. ibid. ἐφίκοιτο recepi ex 
Mare. pro ἐφικνοῖτο ibid. λέγω δὴ] λέγω δὲ temere revocat Cobet. ibid. 
ὃστερ οὕντα cum Dind. rec. pro ὑστερεῖν. correxit Seagerus, ibid. πάντα] 
πάντα ταῦτα Cobet. ibid. οὔτε μάγειρος κτὲ.] Hirschig. locum ita im- 
mutat: τῷ δὲ παρασέσῳ' οὔτε µάγει 0g ἐστιν i χαλεπήναι οὔτε οἶκο- 
νόμος , οὔτε ἀγρὸς οὔτε ἀργύρια, ὑπὲρ κτὲ. ibid. ἀπολομένων recepi 
ex Marc. auctore Cobet. pro ἀπολλυμένων. ibid. πίοι] πίοι «v Dind. 
c. 13 προσάγειν] lectionem προώγειν unice veram esse putat Cob., ai 
non intellexit vir acutissimus verborum conformationem. ibid. κλαίων' 
χλάων Dind. ibid. διδασκαλείων eod. praeeunte recepi pro διδασχόλων 
quamvis refragantibus codd. ibid. τὰ ante διδασκαλεία ex Marciano ad. 
didi. ibid. wr δῶτε scripsi pro μὴ δότε ibid. ἔντιμον] ἐν τιµῇ Cobet., 
at idem iam proposuerat Seagerus. talia excogitare magni negotii non est. 
e. 14 ovg ἕτερον κτὲ.] ,, manifesta lacuna sic explenda videtur: οὐχ ἔτε- 
ϱον μέν τι πράττει, ἕτερον δὲ use tum lege: xol τὸ ov Evexa 
yíyvevai * Cobet, futilis coniectura, 15 ἐκεῖνά ys] ἐκεῖνό ys Cobet., 
quia referatur ad rem unam. ibid. διατελοῦσι] ἐπιτελοῦσι idem. c. 16 
νοσοῦντ ες κτὲ.] νοσοῦντες, ταύτην δὲ τὴν τέχνην πολυποσίαις καὶ 
πολυσιτξαις εὐφραινομένους ἔστι μανθάνειν Cobet,, quum, ut refert, 
in Marciano legatur: αὐφὴν δὲ τὴν τέχνην — εὐφραινομένου μανθά 
νειν ο, 17 ὑπάρχει καὶ μηδὲν] παρέχει καὶ τῷ μηδὲν id. lusit sine 
dubio vir doctus. ο. 19 Σωκράτη] rov Σωκράτην Marcian,, quod pro- 
bat Cob. ibid. παραγίγνεται Dind. c. 22 παρασιτικῆς πάνυ rec. pro 
παρασι ze) 7 ἀρχὴ πώνυ ibid. οὐκ ἂν ἄλλο] ἂν cum Dind. inserui, 
ibid, o ὑτορ ὁ φίλος] delendum censet articulum Cobet. ο. 23 αὐτοῦ 
auctore Dind. pro αὐτοῦ, ο. 24 τά Υ] y cum Dind, ex Homero addidi. 
e.25 ῥήτορά τε] ῥήτοφά γε Cob. ibid. ἀποφαίνῃ] ἀποφαίνειρ id. ibid. 
ἀντὶ τούτου] ἀντὶ τοῦ id. ο. 26 πασῶν scripsi pro πάντων ibid, 
φέρε δὲ] φέρε δῆ revocat id, ibid. κατ᾽ ἰδίαν] ἐδία id. ibid. ὦμολό- 
γηται δή] cum Dind. pro ὤμολ γὰρ δὴ ibid. post τινες eod. auctore 
signu m laennae posui. ibid. ἐπειδὸν recepi pro ἐπειδὰν γοῦν. Dind. 
έπει δὰν ovv ibid. ἀποδείξω quod olim proposi, XM euxà ο. τε 
cepi pro ἀποδείξαιμι ο, 27 Bv τι καὶ τὸ αὐτὸ] ἓν τε κ, τοῦτον V 
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schig. ibid. ov nura] ov addidi, quod, ut refert Cob., in Marc, legi- 
tur; at ogogev post ἔχουσαν cum eod. non addiderim. — ibid. ἀκαδη- 
µέας] 4καδημείας Dind. ibid, αὐτοὶ δὲ αὐτὴν] ita correxit amicus Co- 
beti pro αὐτοὶ δὲ αὐτὰς ο. 28 καὶ μὴν καὶ] καὶ μὴν Dind. in seqq. 
locum dedi de Hirschigii sententia; legebatur: εὔη, καὶ παρέλθοι τις 
συγγν. &5., ἐπεὶ µέσ. τε dox. καὶ al κατ. αὖτ. ovx slo. ἆμετ., προς- 
Oexréog dv εἴη. ultima verba iam eiecerunt Guyet. et Solan. ibid. τίς ἂν 
καὶ restitutum ex Marciano pro τές ἀναγκαίαν. Dind. τίς ἂν [ὦναγκαίαν] 
ibid. ἐπειδήπερ ἡ φιλοσοφία] ἐπειδήπερ καὶ y σοφία amicus apud 
Cob. vid. Hirschig. c. 29 ταὐτὰ φαίη correxit Halm. pro ταῦτα φαίη 
ibid. αὐτό ἐστι de eiusdem coniectura pro αὐτῶν ἐστι c. 31 γινώσκων] 
γιγνώσκων Dind. πρὺς ἐμὲ Cobet, pro κἀμὲ. reliqua quae de h. |. vir 
doctus profert, sunt admodum puerilia. ibiq. εὖρ]ς rec. cum Dind. pro 
εύροις. ibid. φαυλοτάτους auctore Halmio pro φαύλους ibid. og ἐγὼ 
de Gesneri οοπἰ., quam confirmavit Marc. pro ov ἐγὼ ο, 32 εἴ πως dedi 
auctore Dind. et Halmio pro ὅπως, εἰ ibid. ηὐδοπιμηκέναι Dind. ibid. 
4ιονυσίῳ] ,, Marcianus: Λυκείφ. scribe: τῷ 4vxsío* Cobet. ο. 33 ὥς 
τι cum Dind. rec. pro o. Hirschig. ag ἔτι c. 34 eig Σικελίαν revocavi 
pro ἐν Σικελία. Dind. ἐς Σικ. c.35 wal αὐτὸρ δὲ παράσ. Νηλέως η» 

ic eiecit Dind. et posuit infra post τῶν ἄλλων τεχνών. ἦν in Ow mutat 
Halm. vide Hirschig. ο. 37 παρασιτίᾳ] παρασιτεῖν Solanus, quod rec. 
Dind. ο. 89 γύνεσθαι] γίγνεσθαι Dind. c. 40 ἐκεύνους τινὸς] ἐπείνους 
«sí τινος Cob. ο. 42 διαρκοῦσαν auctore Dind, et Halm, pro διὰ τοῦτο. 
Cobeti de h. l. séntentiam sciens praetereo. ibid. ot recepi pro ὡς 
ibid. οὐδὲ ἐξῆλθον]  οὐδ᾽ ἐξῆλθον Dind. Cobeti amicus reponi iubet: 
ovy ὅπως ἐξηιθον ἆλλ᾽ οὐδ) ἐτύλμησαν. animi causa commemoravi. 
ibid. ὁ ἹΠΜακεδὼν, confirmatum iam a Marciano, cum Dind. recepi pro 
o Μακεδόνων. Halm. 0 ἐκ Μακεδόνων. ibid. οὐδὲ ἀνδραποδορ] od0 
dv ἀνδράποδον Cob. ibid, διήκουσας] ἤκουσας Ματείαη., quod prob. 
Cob. ο. 48 περὶ ἀνδρείας recepi ex. Mareian. pro περὶ τὴς ἀνδρείας 
ibid, 3| εἴπερ ἐσερατεύσαντο] v εἶπερ ἄρα Cob. ibid. ἐπὶ «4ηλίῳ 
scripsi praeeunte Palmerio pro ἐν τῇ πόλει. Dind. ἐν 4ηλίφ. Hir- 
schig.: ἐς τὴν iv ᾽Αμϕιπόλει µάχην o σοφ. ovr. Σ. φεύγων ἔτει- 
viv ἐς τὴν Ταυρέου παλαίστραν. πολὺ γὰρ κτλ. ο, 44 οὕτως post 
οὐδεὶς cum Dind.'inserui. ibid, ὃς οὐκ] frustra defendit Cob. vulg. ὅστις 
οὐκ ibid. καὶ δικαιότατος elicit Cob., quia desint verba in codicibus ; 
^t unus tantum omittit, ibid. αὐτῷ dedi pro αὐτῷ ibid. ἔγγονον] «ἕκ- 
yovov Dind. auctore Solano, ο. 45 παράσιτοι σαν] bene fecit Cob. mo- 
neus recipiendum esse παρασίτω Πστην ibid. ovi ὀψέ ποτε necessa- 
| rium videtur Cobeto, ibid. Οὐτοσὶ] Οὗτος id. c. 47 ἑτράφημεν] ἐτράφην 
,mQ Marc., quod recipiendum censet id. ibid. ὑποβάςρ praeeunte Dind. 
rec. pro ὑπερβάς ibid. καέ µε rec, auctore Hirsch. pro καὶ νῦν µε ibid. 
'ὀνομαξει] iam sequuntur vulgo verba οὕτως οἶμαι καλουµένων τότε 
τῶν παρασίτω», quae duce optimo cod. eieci. vid. Hirsch. p. 58 sq. 
ο 48 τοιοίδε ὄντες auctore Cob. pro τοιοῦτοι Ovceg µάλα ἆγαθοί 
^ 49^ sel, Perizonii al. coniecturam, cum Dind. re^, pro «ef s. καὶ. mira 


PRAEFATIO. vit 
protulit Cob. ο. 50 καλῷ καλώς] καλῷ inserui de Cobeti coniectura. 


vestigia codicum eo ducunt. ibid. οὕτως] οὕτω Dimd. ο. 51 γινομένων] 
γιγνοµ. id. ibid. οὔτε ἕλ.] οὔτ᾽ Bà. id. ο 5€ οἴδνται περὶ αὐτρῦ, 
ῥήτοφας] ita ex Guelferb., ad quem iam mceessit Marc., pro οἴονται, 
περὶ ῥήτορας. ibid. αἴσχιόν revocavi cum Did. pro αζσχιστον — ibid. 
ἀμελώς eicit Cob. ibid. οὕτως διώόκ.] οὕτω διών. Dind. ibid. quae post 
ἑάλω vulgo legebantur vv. ἄλλος δὲ µισθὸν δυφιστεόύων εἰσπρώάστδται 
τοὺς µανθώνοντας, in prima ed. uncis inelusi, at nunc cum Dind. fun- 
ditus delevi. idem valet de voee ὁβοέως, quae post συνεῖναι legebatur. 
ibid. et ἔτι scripsi praeeunte Fritzschio et Hirsch. pro &£& c. 53 ἀνώγκη 
rec. pro ἀνάγχη ἐστὺ ο. 54 ἁπορία] ἐν dwogíe Cob. malta eiusmodi silentio 
praeterii. ibid. ἄλλως ydg.reo, oum Dind. pro ἄλλως γε o. 56 οπλισμένους 
expuhgit Cob. ibid. γεναµένου db φόφου νύχτωρ σὐδέν τι revooavi pro 
γενοµένου ψόφου vewvoo οὖὐθέ τι c. 50 ἴσμεν. αὐτοὶ rec. ex Maro. (teste 
Cobeto) pro ἴσμεν αὐτοῖς ο. 07 καταπρησθέντας] κατακπτισθέρτας 
Cob. Anaxarehum respici putans. ο. 58 χενώσκενν] γιγ». Dind. ο. 50 
ὅπου rec. pro cedicum lectíone ὅπως. Dind, de Seageri coni. ὅμως ibid. 
μετὰ τοῦ Pelleti oeniecturam rec, pro μετὼ τὸ ο. 00 αἴσχιον] αἰσχρὸν 
Dind. auctore Solano, temere hoe probat Cob. ο. 61 γένοµαι] γίγνο- 
μαι Bind. 

Znachars, ο. | τὸν ὤθλιον scripsi pro ὤθλιον. recepit etiam Dind, 
ibid. e$ ἐγχέλυερ ex met emendatione cum Dind, pro of &yy. ibid. διο- 
Λισθάνοντος id. e. 7 /vxsíov rec. cum eod. pro 4υκίου ο. 8 ὀκεῖνο 
cum eod. de mes coni. pro ἐκθίνω ο. 9 elvos ταῦτα rec. pro ταῦτα εἷ- 
vx, ο. 14 τὰ ante παρ ὑμῖν de meo addidi. ibid. διαροίης] διαρ- 
πῇο Halm. ο, 15 ἐν αὐτῷ praeeunte Dind. pro. ἐν αὐτῷ ο, 10 ἐκείνων 
πρ ότερον] ita &uctofe Halm. pro ἐκεένων προτέρων ibid. of ἐπικεκρ.] 
οἑ cum Dind. addidi auetore Ineobsie. c. 17 ανυκὶ] ποννὶ Dind, ibid. 
7 ante é$ πύλοι addidi eum eod. auctore Od. Muellero, ο. 18 ἑωρακώς] 
0gcxog Dind, ibid. καὶ µάθηµα] hauddubie serib. τὸ μάθημα — ibid. 
ἐπιρρέοι Lehmugnum sequutus scripsi cum Did, pro ὁπερρέῃ ο. 19 of 
δὲ $67] οἱ ὃ᾽ ior Dind. o. 20 τέτθαις] τιτθαὶς id. ibid. αὐτὸ uo- 
v0») sic de Halmü sententia, et ita olim etiam Fritzechius, pro τὸ µσ- 
φον ibid. γίγνοιτο cum Dind, ree, pro γέγνοΟιητο ο. 21 verba ofa πολλὰ 
"He. τὸ ἡμ. καὶ On. ἐπ. post  οιδίμνυς interponemnda censet Burm. 
p. 20 sq. ο. 22 ἀναγιγνάσκειν Dind, ο. 28 ἑωρανέναι] ἑορακέναι id. 
c. 24 "aeygeotor] ἄγξαι δὲ Halm. coll. c. l et 31. ibid, γέγνονται] 
γίγνεται Dind. c. 25 ἐμποιήσαντας, quod proposui, iam rec. cum eod. 
pro ἐμποιήσοντας ο. 20 ὥσπερ ἂν εἰ] ὥσπερ si id. ibid. ἐνδιδὸν 

διδοῦν id. conf. Schaefer. ad Demosth. p. 654, 33. ο. 28 χρήσιμα 
geuocoicove Halm. καὶ ἐς τοὺς πολ. χρήσιμα Lehmannus. c. 29 τὸ 

(ον] τοὐναντίον Dind. ibid. ἀποπλύναρ rec. cum eod. pro dzo- 
πλύφαι ibid. λθυκὸς eum eod. rec. pro Aevxov ο. 30 ὁπότε praeeunte 
eod. pro ὁπάσαν c. 92 ἀφέντερ cum eod, rec. pro ἀφένταρ ο. d4 πο- 
lígioX cum eod. rec. pro πάλεμον c. 35 φείδεσθε cum eod. wee Φεί- 
δεσθαι ibid. δέδιαρ yo)» scripsi pro ἀέδιας οὖν ο. ὃ Των ν 
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a4ctore Dind, pro Ταυτὶ γάρ ibid. ἀγωνιζομένους scripsi pro ἄγωνισο- 
µένουρ. Dind. ἀγωνιουμένους ο. 39 ἐλλεβόρου] ἑλλεβόρου id, ο. 40 
praeeunte Fritzschio cum eod. pro εὔη ] 

De luctu ο. 1 γινόμενα rec. pro γιγγόμενα ibid. αὖθις] αὐτοῖς 
Halm. ο. 2 παρ αὐτῷ Auctore Dind. pro παρ) αὐτῷ ο. ὃ συµπερι- 
φερόμενου Belini emendationem, cum eod. rec. pro συμφερόμενοι c. 18 
οὐδὲ ἐρασθ.] οὐδ᾽ ἐρασθ. id. ibid. οὐδὲ ἐν] ovà' ἐν id. ο. 15 ov- 
τωσὶ] ουτοσὶ id. praeeunte Fritzschio. ibid. εὔνενα] ἔνεκα id. ο. 16 
ἀναπλήσας cum eod. revocavi pro ἀνατλήσαρ ibid. τοῦ πιεῖν πολὺ 
xOÀALOV rec. pro πολὺ κάλλιον τοῦ πιεῖν o. 17 οὐδὲ ὀχλ.] ovd" ὀχλ. 
id. c. 18 γελοιότερα] γενναιότερα id. de Ιαοουρίὶ coni. ο. 10 ὀνῆσαν 
rec. pro ὀνήσαρ ibid, οὐδὲ] οὐδ᾽ Dind. ibid. ἀναμαγχάσαι] ἆνακα- 
χάσαι id. c. 20 οὐώμεθα revocavi cum eod, pro οἴόμεθα — ibid. ἄν ante 
αὐτὸν id. eiecit. ο, 21 δὲ ἀπὸ] Ó' ἀπὸ id. c.24 4(o] «ἱ id, ibid. 
ἀλλὰ] ἀλλ’ id. 

Rhetor. praec. 9. 1 περιβάλοιο rec. pro περιβαλλοιο ibid. ἐθέλεις 
cum Dind. revoeavi pro ἐθελήσεις ο. 2 ἄία] 4d(^ id. ο. 9 προπονῆ- 
σαι] προπονήσειν id. ibid. ἔκπνους] ἐκεύνουρ id. c. 4 πρὺς φιλίου 
recepi pro zog φιλίου 4ἱός. vid. Burm. p. 47. ο, 5 ποτὲ ἐς rec. pro 
ποτὲ μόλις ἐς ο. 6 αἳ πρὸς] ἃ 5. ὢ πρὸς Halm. ibid. ἤ που] 507 


* που Dind. ibid. ἵππου τὸῦ ποταμίου] ἑπποποτάμου id, at vide Lobeck. Pa- 


τα]. p. 977. ο. 7 ἀπογινώσκεις] ἀπογιγνώσκειρ id. ο. 0 xal φήσει 
cum eod. pro καέ φησιν ibid. Κριτίαν] Κρίτιο» id, erravit eine dubio Lucia- 
nus ipse. ibid. καὶ Ἰησιώτην cum eod. revocavi pro τὸν Ίησ. ibid. 
ὑπογράψει cum eod. pro ὑπογράφει rec, ibid. ἆλλ᾽ ovd" auctore Halmio 
pro ἆλλ᾽ οὐκ c. 10 ἐπιτάττοντος] non erat quod ἐπιταράττοντορ con- 
licerem; vid, Burmeist, p. 47. c. 13 προσδοκήσῃς praeeunte Dind. et 
Halm, pro προσδοκήσεις c. 15 ἡ ἡ ἐμβὰς scripsi pro 7 ἐμβὰς ο. 17 
μετὰ ali µέτει δὲ C. Fr. Hermann.; non opus. ο. 18 δυσχερῇ, εὐχερῇ 
1έγεσθω] ita cum Dind. de Gesneri sententia pro δυσχερή, Λεγέσθω 
ibid. (Aouévov* &opévov δὲ μηδὲν ἔτι µελλήσας] ita dedi auctore Dind. 
nisi quod £r. codicum vestigiis insistens addidi, pro ἑλομένων, μηδὲ 
µελλήσαρ ibid. «4εωνίδας revocavi cum Dind. pro «4εωνέδης ibid. ἆνα- 
γινωσκέσθω rec. pro ἀναγιγνωσχέσθω ο. 21 et 22 yívov rec. pro γέγνου 
c. 28 of ante οὗκέται cum Dind. revocavi. ibid. παραγίνεται rec. pro 
παραγίγνεται ibid. περιττῶς auctore Dind. pro περισσῶς ibid. γινέ- 
σθω rec. pro γιγνέσθω ο. 24 ἐπ᾽ ἀμφοδίου praeeunte Dind. ex optt. 
libris restitui pro ἐπαφροδίτου . 

Philopseud. ο. 1 συγγνωστοὶ γὰρ ovroí ye, μᾶλλον δὲ καὶ] ita dedi 
de egregia Burmeisteri (p. 30) coniectura pro συγγνώµης τοιγαροῦν ov- 
τού γε μᾶλλον καὶ ibid. αὐτοῦ] αὐτοῦ Dind, c. 2 αὐτούς] αὐτοὺς id. 
e. 8 κοινῇ καὶ δημοσέᾳ] deest καὶ apud Dind. c. 7 μεγάλ’ ἂν Ów- 


. Φανντο scripsi auctore Halmio pro μεγαλα δυναιντο. Dind. me sequutus 


seg praee"nte eod. pro πάᾶσσοντερ ο. 14 


μεγάλα δύναιντ᾽ ἄν ο. 8 πιστεύειν monente Halmio rec. pro πιστεύ- 
σειν ibid. τῷ αυτοῦ cum Dind. revocavi pro so αὐτου ο. 10 παττον- 
ἀλεξικλέα praeeunte eod. pro 
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Αναξικλέα ο. 15 αὕτη δὲ cum eod, auctore Fritzschio pro αὐτὴ δὲ 
v. 16 τχρόαν] χροιάν Dind. ο, 17 ἐντετυχήκασιν auctore Lehmanno 
cum eod. pro ἐντετυχήκεσαν ο. 18 ἑώρακας] ἑόρακας Dind. ita et c. 24. 
Βίᾷ. καὶ Νησιώτου correxit id,; legebatur τοῦ Λησιώτου ibid. Πέλι- 
χος] Πέλλιχος id. ita et infra. ο. 19 ἐθέλῃ auctore Halmio coll. c. 29. 
pro ἐθέλοι. ο, 21 αὐτῷ praeeunte Dind. pro αὐτῷ ο. 23 μορμολύ- 
κειον] μορμολυκεῖον id. ο. 25 uoi Ooxsi] uot δοκεῖν id. de Solani 
coniectura. at vide Burmeiet, p. 40. c. 29 διἀτεθησεσθαι] ó.a8 050901? 
c. 3l σκοτεινοῦ] σκοτεινὴν τοῦ Halm. non probo, ibid. καθαρὰν καὶ] 
ita iam cum Dind. pro καθαρὰν [αὐτῷ] καὶ. Halm. scribendum censet: 
ὅτι καθαρᾶν αὐτῷ καὶ «0. ἤδη ἐξεύη τὴν oix. oix. ibid. ἑωράκειν] 
ἑοράκειν Dind. ο. 32 πέφηνας] πεφήνασι Halm. ο, 34 {ερογραμμα- 
τέων cum Dind. rec. pro (sov γραμµατέων ibid. Αἰγυπτίων cum eod. 
rec. pro Αἰὐγύπτιον ο. 40 οὐδὲν µη scripsi cum eod. quemadmodum 
iam volueram, pro οὐδὲν οὐ uq. 

Hipp. c. 2 Πτολεμαίῳ χειρωσαµενον τὴν iam cum Dind, recepi 
pro Πτολεμαῖον χειρωσάµμενον καὶ τὴν ibid. καὶ ante ἐπινοῆσαι de- 
lendum censeo. c. 3 πρὺ αὐτοῦ auctore Dind. pro πρὸ αὐτοῦ ο. 8 τί- 
θεµαι] vécu Halm. 

Bacch. c. 2 vv. τράγω τὰ végOtv ἐοικότα uncis liberavit Diud, 
c. 3 γυµνήτας] γυμνῆτας id. 

Hercul. c, l 040g praeeunte eod. pro ὅλωρ c. 4 τὰ ἄνθη] τινὰ 
8$. ἅττα ἄνθη Halmius, c. 8 ἀήταις, Bergkii emendationem, rec, cum 
Dind. pro 7 deroig , 

De electr. c. 8 οὕτως] οὕτω id. ; 

Muscae enc. c. 2 ἀπηνοῦς rec, cum eod. pro ἀπηνώς ο. 9 τοὐρ- 
ροπύγιον eod, auctore pro τὸ οὐροπύγιον ibid. ταῖν χεροῖν revocavi 
cum eod. pro roiv χεροῖν ο, 4 γίνεται] γέγνεται ἱὰ. ο. 6 τιτρώσχει] 
τιτρώσκειν id. ibid. αὐτῆς cum eod. praeeunte Lehmanno pro αὐτῆς 
e. 7 γένεται] yéyvevat id. c. 9 οὐδὲ ἀξιοὶ auctore Halmio pro οὔτε 
ἀξιαξ ο. 11 δ᾽ ante ἔδακνεν addidi Meinekium sequutus. c. 12 γένου- 
ται] γέγνονται Dind. ibid. μακροβιώταταέ rest. pro µακροβιώτατοί 

Adversus Indoct. ο. 1 γίνεται] γίγνεται Dind. ibid. παραλαμβανοις 
. eum eod, de Guyeti sententia pro παραλαμβάνεις ο. 2 ἀναγιγνώσκεις 
Dind. ο. 3 τοιαύταρ] τὰρ cvtag llalm., quod Marcil. iam voluerat. c. 3 

Q/*9 de Guyeti coni. cum Dind. pro µυρρίνῃ ibid. 0 δεῖνα v] fort. 
0 δεῖνα ην T] ibid. δεῖνι ξυνεφ.] δεῖνι σὺ Évveg. Halm. similiter iam 
Marcil. c. 4 τῇ αὐτοῦ] τῇ αὐτοῦ Dind, ibid, περιβαλόμενος de Halmii 
sententia pro περιβαλλόμενος ibid. ἀναγιγνώσνεις et ὦναγιγνωσκομέ 
»e» Dind. ibid. καθεωρακότας] καθεορακότας id. c. D vovv παρα- 
Ίάβοι recepi pro vaov καλλίστην παραλάβοι. Halm. κρατίστη» scriben- 
dum censet. c. 7 αὐτοῦ auctore Dind. pro αὐτοῦ ibid, ἀναγιγνώσκῃς 
id. ο, 8 περὶ αὐτόν eod. auctore pro περὶ αὐτὸν ibid. τοῖς τε &À- 
log] vd τε ἄλλα id, ο. 9 ἐσέρχεται] ἐσέρχεται οὖν id. ego οὖν olim 
uncis incluseram. ο, 12 zj θέλγουσα] articulum Halmii aduenit 934585. 
c, 18 ἀναγιγνώσκοι Dind. c. 15 καὶ αὐτὸς ὤετολ hene YacsuS9A. exe 
dationem iam cum Dind, recepi pro αὐτὸ ὥὤετο iid. ἀφοίδνον Ὦ 
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scripsi de Seileri mei coniectura pro zfoglg τέθνηκεν. libri et edd. 
omues: «ὤωρικὸν 9xsv ο. 18 ἔχοντά σε] ὄχονταά τε Dind. vitiose. c. 19 
évoyuyvocxovva id. ibid. κτένα, quod olim proposueram, iam cum eod. 
recepi pro Ἀτένιον ο. 20 πεπεισμένο»] πεπεισµένον σε id. de mea 
eoniectura; at vide Burmeist. p. 37. ibid. παὶ u$ cum eod. de Guyeti 
eouiectura pro ἢ μὴ ο, 21 Κασάνδρου recepi pro Κασσάώφδρου ο. 22 
οὕτως] οὕτω Dind, ibid. καέτοι tí rec. cum eod. pro καὶ τέ ο. 23 
κατάπυγον] viüose olim καταπύγων ibid. Λεαίνεσθαι rec. cum eod. 
| pro µαίνεσθαι ο. 24 παρ) αὐτοῦ auctore eod. pro παρ) αὐτοῦ ο. 25 
καὶ γὼρ éxsivo dedi de Burmeist, (p. 31 sq.) coniectura pro καὶ γὰρ 
πώκεῖνα. Halm.: καὶ γὰρ κἀκεῖνο ibid. ἐκεένους ὠνεῖσθαι, ὅπως ur, 
cum Dind. rec. pro éxsívovg, ὠνῇ δ᾽ ὅμως, uj ο. 27 ὀναγιγνώσχεις 
id. ita et paullo post. ibid. ᾽Αρχιλόχου cum eod. recepi pro Αντιλόχου 
ibid. alterum τούτων cancellis cireumscripsi. ibid, γινώσκεις] γιγνώσκεις 
Dind. ibid. καὶ Εὔπολιν] καὶ τὸν Em. id. ibid. τίνα moth ψυχὴν 
dedi oum eod. de Gesneri eoni. pro tívo ἀπὸ φυτῆς ibid. πότε] ποτὲ 
id. vitiose. ibid. ἑώραχε] ξόρακε id. ibid. éxe/voig ἢ πρὸ τῶν λόγων 1] 
ινοισὶ πρὸ τῶν λόγων; id. male. Burmeist. p. 33 sqq. ἐκείνοις η 
πρὸ τῶν Λεχώῶν (i. ο. πρὸ τῆς συνουσίας); at ipse vir doctissimus non 
infitias it, vulg. aliquo modo defendi posse coll. Pseudol. ο. 31., si πρὸ 
τῶν Aoyov intelligatur de tempore, quod sermones convivales, i. e. ipsam 
coenam, proxime antecedat. bid. πρὸς Kotvog μηκέτι] ita de egre- 
gia eiusdem Burmeisteri coniectura scripsi pro πρὸ σκότους: μηκέτι 
c, 20 µαχαιρίδα auctore Dind. pro µαχαιρίδας. 

Calumn, non tem. cred. ο. 1 ὑλισθαίνοντες] ὁλισθάνοντες ἱἀ. ibid. 
τῷ«γφδοδιδασκάλους auctore eod, pro τραγφδιοδιδασκάλοια ibid. λέγω 
9b cum eod. pro λέγω δὴ c. 2 ἑωρώχει] ἑορώκει id, ibid. ἐγίνωσκεν] 
ἐγίγνωσκεν id. c. 3 ag ἂν καὶ τἆλλα οὐ κάρτα scripsi auctore Gesnero 
pro ὡς ἂν κώρτα οὐ. vid. Burmeist. p. 37. ο. 4 παρέδωκεν rec. pro 
παραδέδωχεν c. 5 δοκεῖ] δοκεῖν Dind, ibid. καιομένη»] καομµένην 
id. ibid. ἡ μέν τις Ἐπιβουλὴ auctore Burmeist. p. 30 pro ἡ μὲν Ἐπι- 
βουλή τις ibid. Μετάνοια οἶμαι αὕτη cum Dind. de lacobsii coni. pro 
Μετάν. αὕτη ἐλέγετο. Burmeist. p. 40 Μετάνοιά µοι 8oxei αὕτη ibid. 
οὕτως] οὕτω Dind. ο. 6 γίνεται] γίγνεται id, ibid. γινόμενα] γιγνό- 
µενα id. ο. Ἴ προσλαβόντες] προσλαβόντας id. ο. 8 η τὸ στόµα σιω- 
πῶντος auctore Halmio scripsi pro 7] τῶ στόµατι σιωπῶντες ibid. πρὶν 
ἄμφω] πρὶν ἂν ἀμφοῖν Dind. auctore Iensio. ο. 10 καὶ αἲ ζηλοτ.] ar- 
tieulum inserui monente Halmio ibid. πρὸ αὐτοῦ praeeunte Dind. pro 
πρὸ αὐτοῦ c. 11 ἐγένετο] ἐγίγνετο Dind. c. 19 ἐπὶ τῶν δρομέων] 
nihil mutandum esse recte monuit Burmels:. p. 47 sq. ibid, τῷ πλησίον] 
τὸν πλησίον Halm. ibid. γίνεται] γέγνεται Dind. ο. 13 dg γοῦν] ὡς 
9' οὖν Halm, ibid. τύραννον] τυραννικόν id. ο. 14 ἀφορμάς] hanc 
viri docti emendationem rec. cum Dind, pro διαφοράς ibid. Μα 4 
N* 4(Ü id. ibid. ὥς ἆθεος] ὡς auctore Halm. addidi. ο. 17 ἕλοιτό] 
λέγοιτό id. ibid. γινόμενα] γιγνόµενα Dünd. ibid. προσεξέκαιον] 

ροσβόόχαο» id. iMd. οἰώμεθα cum eod, et aliis pro οὗόμεθα ο. 19 


| 
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ἆλλ᾽ f ἂν yraeeuntibus Gesnero et Halmio pro ἀλλ) £v ᾗ. Dind, de mea 
coni. ἆλλ᾽ ἐν g dv ibid, Μαίουσε] κάουσε Dind, c. 21 πάντερ καὶ 
πρὸς τὰς λαθρηδὰ Λλεγοµένας καὶ μεστὰς ὁπονοίας cXodg] recepi iam 
hanc meam emendationem, quam etiam Dind, ita suscepit, ut nonnisi καέ 
ante πρόὀς secundum unum cod, εἰίοετει. legebatur πάντας λαθρηδά καὶ 
πρὸς τὰς Λεγοµένας καὶ μεστὰς ὑπονοίας ἀκούοντες. ο. 22 γένοιτ᾽ 
ἄν cum Dind, auctore Belino pro γένσιτο ibid. καὶ οὐδ᾽ &v Halm. ο, 24 ὅμως 
cum Dind. de Gesneri cori, pro ὁμοίως ibid. αὐτόθι] αὐτύθεν probat Halm. 
c. 27 φῄῆσει revocavi pro Φησέ ibid. ἐχρῆν cum Dind. rec. pro χρῆν 
ibid. ἐκεῖνος πολιτικῆς] ἐκεῖνος εἶχε πολιτικής Dind. de Marcilii coni, 
ibid. 9xo xsxvicpévoc cum eod. praeeunte Guyeto pro ὑποκεκνισμένοςρ 
Pseudolog. c. 2 ἑαυτόν] ἑμαυτόν Dind. ibid. οὕτως] οὕτω id. c. 3 
ἐς ἑαυτὸν] ἐς σεαυτὸν id. ibid. πρὸ ἐμοῦ cum eod, rec. pro πρὸς ἐμοῦ 
ibid. Ἡμιθέωνα de Solani coni. cum eod, pro Μίσθωνα (conf, Meier. 
Hali. Encycl. IIl. vol. 9. p. 150. n. 9) «ο. 4 παρρησίας γε cum eod. de 
Fritzschii coni. pro παρρησίας τε ο. 6 ἀναισχυντία ovoo] ἀναισχ. 
παρεδρος οσσα Halm. bid, διαγιγνώσκειν Dind. ο. 7 «al πῶρ»] wat 
πως id. ibid. ἀνεκάγχασε] ἀνεκάχασε id. c. 9 xev! αὐτοῦ] καθ’ αὐ- 
τοῦ id. ibid. ὁ ante ἐμὸ cum eod. auctore Guyeto addidi. c. 11 éwy- 
λυδας τῶν recepi pro ἐπηλυδας εἶναι τῶν ο. 14 iam de mea coni. cum 
Dind. jj ante o addidi. ibid. τῆς αὐτῶν eod. auctore pro τῆς αὐ- 
τῶν c. 15 dv Πελοποννήσῳ recepi pro ἐν τῇ Πελοπ. ο. 10 ἐς τὰ 
7915) conf. Fritzsch. ad Aristoph. theam. p. 194. c. 17 αὐτῷ auctore 
Dind. pro αυτῷ ο. 18 ἀλλὰ ἴδασιν] ἆλλ᾽ ἴσασιν id. ibid. ἑαυτὸν] 
σεαυτὸν id, sibi hac in re non constans.; conf. c. 31. ο. 10 ῥήτωφ 
καὶ] ῥήτωρ εἶ x«lid. ο. 20 Λέγεις] Λέγοις id. c. 21 (oj « id. ibid. 
γινομένφ] γιγνοµένφ id. ibid. ἄλλα] αλλ᾽ id. ο. 23 δέ σοι recepi pro 
δέ σο ibid, καὶ (oO rec. pro καὶ vov [09 ο. 24 ἀθηνιῶ καὶ cum eod. 
pro ἆθηνιῶ vo 4A0mvov ἐπιθυμῶ καὶ. ego vv. τὸ 48. ἐπ. olim uncis 
tantum incluseram, ο. 25 Λένον praeeunte eod. pro Λένον ibid. yov 
pov &üm eod, de Fritzschii coni, pro γοῦν uot c. 26 αὑτῇ auctore Dind. 
το αὐτῇ c.26 καταριθµήσεις cum eod. de mea coni. pro καταριθµή- 
σειν ο. 27 Paper] βαβαί id. c. 30 οἶσθα, dc] paullum aberat, quin 
ἰδως c.32 Καμάριναν praeeunte Dind, pro Καμαρίναν 
De domo c. 2 ὥς οὐ] ὡς praeeunte eod. recepi. c. 3 ἑωρακύτε] 
ἱοραχότι id. c. 4 κοσµήσασα cum eod. de Guyeti coni. pro κοσµήσαν 
ibid, Εἰλισσοῦ] ᾽Ιλισσοῦ id, ibid. συνεπιληψοµέναρ cum eod. auctore 
Guyeto pro συμπεριληφομµένας ibid. συνεισοµέρας auctore Dind. pro 
συνεσοµένας c. 5 Εἰλισσῷ] Ἰλισσῷ id. c. 6 βλεπομένοις cum eod. de 
Seageri coni. pro Λθγομένοις ο. 7 φαένεσθαι] φανεῖσθαι Dind. ibid. 
σώφρων οὗχία cum eod. ex libris rec, pro σώφρω»ν γυνὴ ibid. τὸ Ó 
αὐτῆς cum eod. rec. pro τὸ Ó' αὐτῆς ibid. γυμνὴ] yvuvov id. c. 8 
εἴνεκα] ἕνεκα id. ο. 11 οὕτως] οὕτω id. c. 17 ἄϊδρι] ἀϊδρεῖ id. ο, 18 
οὐδόν] ὁδόν id. c. 25 ἑώρακέ] ἑόρακέ id. . 
Longaev. c. 2 προστάσσονταρ] προστάττοντας id, ibid. «xkeoxvo 
τι] τι olim uncis incluseram, quum desit in optimis Wes. iid. ow 
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δὲ] δὲ eiecit id. ο, 3 μέχρις] µέχρι id. ο. 5 4θώτας] ᾽ἀθώτας id. c. 7, 
εὐεργέτηκε] εὐηργέτηκε id. ο. 8 ἀσχοληθεὶς ὑπὲρ τὰ] τὰ addidi οί 
libro praestantissimo. ο. 9 κατὰ τὰ ἐπιτηδ. ἑκάστους] ita dedi aucto 
Bergkio pro καὶ τὰ ἐπυτηδ. ἑκάστου ο. 10 Συρακουσίων] Συρακοσίων 
Dind. ibid. νόσφ auctore Burmeist. p. 40. scripsi provocó» c. 11 τέσ- 
δαρα καὶ τεσσαράκοντα] τέτταρα καὶ cevraQuxovte Dind, ibid, ὑπὲρ 
τὰ] τὰ ex libro praestantissimo add. ο, 12 τέσσαρα] τέτταρα Dind, 
ο. 18 τέσσαρα] τέτταρα id. ο. 15 τεσσάρων] τεττάρων id. ita et c. 18. 
ibid. «Σινατρούκης scripsi auctore Burmeist. p. 40. pro Σινατροκλῆς 
ibid. 4εύκουλλος cum Dind, pro «4ούκουλλος ο. 18 προσσχὼν eod, 
auctore pro προσχὼν ο 20 τέσσαρα] τέτταρα id. ἰδία.. 4καδηµίαι] 
Ακαδημείας id. ο. 22 εἰκοσιτετάρων id. ibid. τέτταρα id. — ibid, w- 
ριος cum eod. rec, pro Z/vgog ο. 29 προηνέγκατο cum eod. de Seageri- 
coni. pro προσηνέγκατο 
, , Patriae enc, c. 1 τι post σεµνότερον δὲ olim uncis incluseram. ibid, 
ἄνθρωποι] ἄνθρωποι Ὀϊπὰ. ο, Ἰ Évexev] ἔνεχα id. ibid. ἆλλ᾽ &i τοῖς rec, 
ro ἆλλ᾽ e καὶ τοῖς ο. 8 τὸ αὐτῶν eod, praeeunte pro τὰ αὐτῶν c. 9 
γίνεται] ἐγγύγνεται id. ο. 10 µάθοι τις ἂν] ἂν cum eod. addidi, ibid. 
τὴν κουροτρύφον cum eod. de Gesneri coni, pro καὶ κουροτρόφον ο. 12 
. αὐτοῖς ante ὁ πόλεμος deest apud eund. ibid. θέλῃ] θέλοι Halm. 

De dipsad, c. ὃ φύσαλοι cum Dind. pro φύσαλλοι c, 4 ταχὺς cum eod, 
de Solani coni. pro παχύς ibid. ἐκκαίει] ἐκκάει id. c. 0 ἠϊόνα] gove 
id. c. 9 ὑπεχκαίεται] ὑπεκκάεται id, ibid. μάλα] καὶ µάλα revocavit id. 

Disput. cum, Hes. c. 1 Πολύειδον] Πολύϊδον id. c. 4 τὰς αὐτῶν] 
τὰρ αὐτῶν id. c. 6 ἂν τῷ βίω auctoribus Dind. et Halm. pro ἐν τῷ 
Bío ο. 7 καλύψαις --- ἐπιφορούῃ] παλύψῃς — ἐπιφορῇ Dind. 

Navig. ο. 1 ᾿λέγον] ἔλεγον id. ibid. δέοι] δέῃ id. ibid. καὶ post 
ἔδει olim uncis incluseram. ibid. ἄστεος] ἄστεως id. ο. 2 ἐλεύθερον 
eum eod. pro ἐλευθέριον. correxit Solanus. c. 8 συναπφκίσθησαν cum 
eod. revocavi pro συναπώχισαν ο. 4 vag ante ἐπιβολαρ olim uncis in- 
cluseram. c. b κατὰ τὴν cum eod. de Seageri coni. pro μετὰ τὴν c. 9 
τὴν Μαλέαν scripsi pro τὸν Ἰαλέαν ibid. η τοῦ] ἧπου Halm. c. 10 
δυεῖν] δυοῖν Dind. ο. 11 ἐρωτικόν] ἐρωτικόν τι revocavit Dind. c. 14 
ἀλλὰ ὅρα] ἆλλ᾽ ὃρα id. ibid. καθεδούµεθα τοὺς eod. auctore pro καθε- 
δούµεθα καὶ τοὺς ο. 17 Τίς δ᾽ οὖν scripsi pro Τές γοῦν ο. 19 ἡμέ- 
τερα cum Dind. de Solani coni, pro ὑμέτερα ibid. τὸν νεώνητο] τὴν 
νεώνητον id, vitiose ο. 21 τραπέζας] τὰς τραπέζας Halm. ο. 22 οὐδὲ] 
ov" Dind. ibid. ἐπιβλέψομαι auctore eod. pro ἐπιβλέφοιμι. Halm. ἔπι- 
βλέψαιμι ο. 24 θαυμάσια de coni. Lehmanni et Halmii pro δημοσια 
c. 26 βιώσεις] βιώσει Dind. ibid, καταριθμήσομαί] καταριθµήσωμµαί 
id. ο. 27 γίνεται] γίγνεται ἱὰ. ο. 28 αἰτήσομαί μοι] uot cum eod. 
add, de Fritzschii coni. ο. 29 μείζονα praeeunte Dind, pro μείζον. Leh- 
maunus µείζω ibid. δι αὐτοῦ cum eod. pro δι αὐτοῦ ο. 30 ἐφύπ- 
πιον cum eod. reo, pro ἐφύππειον — ibid. μενεῖν auctore Lehmanno, cum 
eod. pro µένειν ο. 82 κρατοῦμεν] κρατήσοµεν id. ibid. τα ἄλλα] 
τἆλλα id. ο. 38 ἡδέως] ἀδεῶς id. de Lennepii coni. c. 34 ἄνθρωποι 
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Fritzachio cum eod. pro ἄνθρωποι ο. 85 E$ γε addidi auctore 
bid. καὶ ov παραποφανεῖσθαι] ita eod. auctore pro x«l σὺ παρὰ 
εἶσθαι ο. 38 ἔτι de Fritzschii coni. scripsi pro ἤδη ο. 39 ἤδη 
et τῶν ante πολεµίων et τῶν ἔξω olim uncis incluseram. ο, 40 
σκει] διαγιγνώσκει Dind. ibid. ἀνάσπαστος] ἀνασπαστὸς id. 
9 cum eod, de Lehmanni coni. pro φεώς ο. 42 τὸν περιθέµε- 
τὸν περιθέμενον Halm. ibid. µόνον olim uncis incluseram, ο. 44 
1s) µε olim uncis incluseram, ο, 45 ἑἐλλέβορος] &A1ffoooc Dind, 
ev? ὀλίγον olim uncis incluseram. 
1. meretr..1, 1 ὑφ᾽ ἡμῶν] ig^ ἡμῶν Halm. $. 2 ἑωράκει] £o- 
ind. — dial. 2, 1 ἑώρακας] ἑόρακας id. $. 4 ovre γὰρ] οὐδὲ 
auctore Lehmanno. — dial. 8, 2 τοῦ συμποσίου rec. cum eod, 
συµπόσιον $.9 ἀνέχωμαι revocavi cum eod. pro ἀνέχομαι — 
1 9oíuétie praeeunte eod. pro Ώοιματια — ibid, Σιµίχην eod. 
hie et in sqq. pro Σιμμίχην ibid. ἑώρακα] ἑόρακα id. $.8 
ω id. vitiose ϐ. 4 ἐπικεῖσθαι] καὶ ἐπικ. id. ego καὶ olim uncis 
am. $.5 ví πλέον; de Courierii coni. pro τὸ πλέον ibid. ἆπο- 
ἀπολίπη Dind, — dial, 5, 2 σὺ ante συνεπείσθης addidi de 
coni. ibid. μετὰ τοῦτο τί] τοῦτο recepi pro ταῦτα Φ. 3 ἑώρα- 
ρακας Dind, $. 4 ἐφέστια, Gesneri emendationem , cum eod. 
ro ἐφέστρια ibid. µῆ οὖν καὶ σὺ τοιοῦτόν τι rec. pro μὴ οὖν 
σὺ τοιοῦτο — dial. 6, 1 σφῦραν praeeunte Dind. pro σφύραν 
γχάζειν] καχάξειν id. ibid. οὐδὲν olim uncis incluseram. $. 4 
tg rec, pro τούτοις — dial. 7, 1 συνεφήβοις cum Dind. rec. pro 
ήβοις $.2 Κολυττεὺς] Χολλυτεὺς Dind. $.98 τί καὶ] τέ δαὶ 
dl. 8, 2 ei πύθοιτο scripsi pro καὶ ei πύθ. ibid. πιστεύσει 
το πιστεύσαι — dial. 9, 1 ἑώρακα] ἑόρακα Dind. Φ. 2 Ovcoc] 
4. ibid. à οὖν scripsi pro yoov  $. 4 Πανδιονίδος auctore 
ro Πανδίονος $. 5 ἡκόντων cum eod, de Schmiederi coni. pro 
- dial. 10 4ΡΟΣΙΣ et $. 1 et 3 et 4 «4ροσύέ auctore Meinekio 
015 ibid. παρὰ σέ cum Dind. revocavi pro παρά σοι ibid, &c- 
όρακα id. 6. 4 Όλος scripsi pro ὅλως — dial. 11, 1 καὶ τοῦτο] 
ιε Halm. $.2 ἃ εἶδες Φιληματίου eiecit Dind, auctore Guyeto. 
g αυτῆς] τὰς αὐτῆς id. ibid. τρίτον τοῦτο] τοῦτο deest apud 
$. 4 οὕτως] οὕτω id. — dial, 12, 2 ἀνακαιόμενον] ἀνακαόμε- 
ibid. σου] σοι id. vitiose, 6. 3 οὐδ᾽ ἂν, quod iam olim volui, 
um eod. pro οὐδὲ ibid. Aéygg eod. praeeunte pro Λέγῃς ἄν 
xG σοι] σοι deest apud eund. — dial. 13, 1 αὐτούς dedi pro 
$. 2 µέγαν δὲ auctore Halmio pro µέγαν τε — ibid. εἶναί poi pro 
recepi. $.4 ἢ ovó ] ἢ cum Dind. de mea coni, add. ibid.go - 
joov] φόνευε ὁπόσον Halm. $.6 ἂν ἄλλως] ἄν cum Dind. in. 
- dial. 14, 2 βῖκον cum eod. pro βύκον ^S. 4 χρόαν] τρονὰν 
dial. 15, 2 ἐπεισέπαισαν cum eod, rec, pro ἐπεισέπεσαν ϐΦ. 3 
e µαχας ex cod. addidi. 
morie Peregr. c. 8 δράματος cum eod. recepi Ότο vou ton. 
Faber. ibid. ἁλύων] ἁλύων id. ο. VÀ πάντα bxUy ovy ves Ness 
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olim πάντα κάλων ἐκίνουν. idem proposuit Fritzsch, ad Aristoph. thesm, 
p. 102. c. 139 wx scripsi cum Dind. pro xal. ego olim volueram καὶ 
ἕκ ο. 18 τὴν ente φιλοσοφίαν ex cod, addidi. c. 20 ἑβουλεύσατο τὸ 
περὶ] artioulum auctore Halmio inserui. ο. 22 ἐπινοεῖται] ἐπινενόηται 
Halmius. ibid. καιόμενος] καόµενας Dind. c. 24 καίτοι τι cum eod. 
auctore Lehmanno pro καὶ τέ ibid. ἐπὶ κεφαλήν cum eod. de mea coni, 
pro ἐπὶ κεφαλής o. 35 καίονται] κώονται id. ο. 20 κακὸρ ante κα- 
xGg cum eod. addidi de Fritzschii coni. ibid. ἄν post χάριεν cum eod, 
inserui, quemadmodum ipse volueram. ο. 27 ὠἀναστήσεσθαι] &vocta- 
θήσεσθαι Halm, ο. 30 οὕτως] οὕτω Dind. ο. 31 καιέσθωσαν] καέσθω- 
σαν id. c. 38 χρύαν] χροιὰν id. ο. 40 ἑωρακέναι] ἑορακέναι id, ο. 41 
ἐπάσεσθαι eum eod. recepi pro ἐπαγαγέσθαι ibid. ἀναστησομένας] 
ἀνασταθησομένας Halm. 

Fugit, c. 1 ἑωρακέναι καιόμενον] δορακέναι xcopsvov Dind. ο. 5 
ἑάσασθαι cum eod, revoceavi pro ἰάσεσθαι ο, 6 τὸν χαλινὸν καὶ] ita 
iam,cum eod. de .mea coni. scripsi pro τὸν χαλινὸν olov ts καὶ ibid. 
Nezeéoig] Νεχραίαις id. ibid. βιοῦσέ τε] βιοῦσέ qs idem revocavit, 
c.,7 καιόµενοι] καόµενοι id. ibid, καιομένου] καοµένου id. c. 8 δ᾽ 
οὖν scripsi pro γοῦν ibid. Εὔμολπος «xl oum eod. pro EonoAzxOg τε 
καὶ ο. 13 ὁρμήσαντες] ὁρμίσαντερ id. Gesnerum sequutus, ο. 18 
ποιεῖν] δοπεῖν Helm. ο. 19 εὔροις ἂν] ἂν cum Dind. de mea coni. 
addidi. ibid. χρόαν] χροιᾶν id. ο. 21 τὸν ante πόνον auctore Halmio 
addidi, c. 22 πρὸς τὸν καιρὸν cum Dind. de coni, Lehmanni pro παρὰ 
τὸν παιρόν. Halm. κατὰ τὸν καιρὸν ο. 26 γινέσθω] γιγνέσθδω Dind. 
ibid. ὅπως] πας id. ο. 20 Ηράκλεις praeeunte eod, pro Ἡρακίες dedi, 
ita et infra c. 92. ibid, Ny] Νηδὶ id. ο. 33 deo κακών] deo τῶν 
κακῶν id. ibid. ὀττοτοξ] ὁτοτοί id. ibid. παπαιπαιάξ] παπαῖ παπαιάξ id. 

Saturnal, o. 1 ἀγρῶν dedi cum Lehm. et Dind. de Courierii coni 
pro ἀνδρῶν ibid. δεσπότην] δεσπότης Dind. ο. 2 μὲν οὐδὲν οὐδὲ] 
οὐδὲν praeeunte eod. ex cod. opt. inserui, ibid. καθιστάναι de Halmii 
sententia scripsi pro παθίστασθαι, ducunt eo vestigia codicis, c. ὃ ἐγὼ 

οὖν auctore Dind. pro ἔγωγ᾽ οὖν ο. 4 τάθλα] τα αἆθλα id. c. 5 
φεῖτο, Schaeferi emendationem, cum eod. recepi pro ἐφίετο c. ϐ καὶ 
τοῦτό y ἂν εἴη] καὶ ei τοῦτο µανείη id. ibid. δ᾽ post πῶς auctore 
Fritzschio et Halmio addidi, ibid. ἀφείλετο olim uncis incluseram, c. 7 
τοῖς ante ἠλικιώταις eiecit Dind. ο. 8 τὸ post εἴκαζον cum eod. de mea 
coni. addidi. ibid. ὅντα cum eod. recepi pro ἑόντα ibid. ὁ ante ὤθλιος 
cum eod. de mea coni. addidi. c. 9 ἐπὶ τῇ ἑορτῇ ἐλευθεριάξωμεν re- 
cepi praeeunte eod. pro ἐπὶ τῇ ἐλευθερίᾳ ἤδη (ausv ibid. παλίµπαι- 
δαςρ revocavi cum eod. pro eo quod dederam παλέπαιδας 

Cronos. ο. 10 τῶν ante ποιητών delevit id. ο. 11 προσπέλαζειν 
cum eod. recepi pro προσεικάξειν ο. 12 μὴ ante µάτην cum eod. So- 
lano auctore addidi. ο. 10 ἀναγινωσκέτω] ἀναγιγνωσκέτω id. ita et 
ο. 18. c. 17 πεττοὶ praeeunte eod. pro πεσσοὶ ibid. παραπετέσθωσαν 
recepi de Iacobsii coni. pro παραπεµπέσθωσαν ο. 18 ἐπὶ πάσι eiecit Diud, 

Epist. Sat. ο, 10 ἐνεστώτων cum eod, revocavi pro ἑστωτων ο. 23 
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κατᾶξαι preeeunte eod, pro κατάξαι ibid. vv. τῶν ἐχθύων oum Guyeto 
mihi eiioienda videntur; quapropter «cancellis ciroumseripsi. ibid. ὄρνεις 
raeeunte Dind. pro ὄρρις c. 24 v)» ἐσθῆτα 0b cum Dind. pro τὴν 
: Ἴτα δὲ δέοι — ibid. καὶ τὸ παρὰ] τὸ cum eod, inserui auctore Schmied. 
ibid. οἱ μὴ] ἦν μὴ id. ο. 25 θαυμάζω γὰρ] Θαυμάζω γαρ σε id. ibid. 
πέπαυμαι] ita jam dedi pro πέπαυµαι sig ὤν. Halm. πόπαυµαε, elc 
dw τῶν πολλών  Hirschig. |. ο. p. 65: πέπαυµαι, ἑκὼν ibid. εἰ uy] 
ἦν µή Dind. ο. 28 πρὸς δὲ τὰ μετὰ ταῦτα] ita dedi auctore Halmio 
pro ὣς δὲ μετὰ ταῦτα ibid. συνελέξαντο cum Dind, recepi pro σύφεξε- 
Ίέβαντο ibid. τοῖς αὐτοβ] τοῦς αυτοῦ id. {δα ἡἠδύ ἔσειν cum eod. 
rec. pro ἔτι ἐστὶν ibid, ἀλλὰ] «AA! id. ο. 29 τὸ μαλακὸν] τὸν µαλα- 
κὸν id. vitiose. ο. 30 θαυμάζοιτε] Θαυμαάξζητε Halm. ibid. ἄξιον] 
ἄξιον 6» id. c. 31 μηδὲ ἀμφισβ.] it& cum Dind. de mea «coni. pro 
µῆτε ἆμφισβ. c. 82 προσθεῖναι] προσθ-ἦναι id. vitiose. ibid. ἐθελή- 
σετε] ἐθελήσαιτε id. ibid. γίγνεσθαι et καταγιγνῶσκειν id, ο. 33 
love cov] ἔζωσαν Dind. et Halm. ο. 35 ἠνίασεν] ἀνιάσειεν Halm. 
ibid, ἐγγένεσθαι] ὀγγέγνεσθαι Dind, ibid. ὄρνις] ὄρνεις id. — ibid. τὴν 
ante zev(ev cum eod. de mea coni, addidi. ο. 36 οὕτως] οὕτω id, 
c. 98 ἀξιωθεὶς eiiciendum censet Th. Bergk. coll. Eur. Or, 9. ο. 39 
ἔνεκεν] ἔνεκα Dind. 

Conviv. ο. 9 τῶν αὐὑτοῦ praeeunte eod, pro τῶν αὐτοῦ ο. 4 ἀλλ’ 
ἕξει eum eod. auctore Fritzschio pro ἆλλὰ T AM ibid. δρήσει cum eod. 
rec. pro δεήσῃ , ibid. οὕτως] οὕτω id. ο. 10 Βαβαί id. ibid. δὲ o9, 

| a] δ᾽ οὗ, ἀλλ id. c. 11 ἑωρακώς] ἑορακώς id. ο. 12 for» «ya- 
| Φὸν rec. eum eod. pro βόην ο. 15 alo» ἂν] ἂν cum eod. de Schae- 
| feri coni. addidi. ο. 17 ἀνεγένωσκε] ἀνεγίγνωσκε id. c. 19 Σατυρίων] 
it& iam eum eod. pro eo quod olim dederam ὁ Σατυρίων c. 20 θύριον 
| eum eod. pro &voíov ο. 21 ἀνεγίνωσκεν] ἀνεγίγνωσκεν id. ο. 26 
ἔνεκεν] ἔνεκα id. c. 28 ἀναγυγνωσκομένων id. ο. 20 ἀναγιγνώσκων 
id. c. 81 ἄκαιρον cum eod, recepi pro ὤκαιρος ο. 84 γινόμενα] γιγνό- 
| pea id. c. 35 οὖν recepi pro à οὖν ibid. κατεγίγνωσκον id. ibid. 
καὶ ἑούρει] «dv ἑούρει Fritzsch, ad Aristoph. ran. p. 53. ο. 38 παρ᾽ 
: 6 praeeunte Dind. pro παρ αὐτῷ ibid. καὶ ante µέμνησο olim 
weis inclnseram, ibid. ἐστι καὶ] ἐστί τι καὶ id, auctore lacobsio. ο, 39 
| eUr& eum eod, revocavi pro ταῦτα ibid.Ó dei] δ᾽ ἔδει id. ibid. ἔδει 
ἡμῶν scripsi de Fritzsehii eoni. pro ἐκείνων. Dind. ἔδδι ο. 40 ἆνε- 
pes ἀνεγῤγνωσκεν Dind, ο. 4L "H oig πύὐτ᾽ ἄρ Αρισταινέτου 





µεγάροισι] ità auctore eod., quamquam ne sic quidem versum omni 
εκ parte emendatum esse arbitror, pro Ἡ οἵη πὀτ᾽ &Q' ἤγε ᾽Αρισταινέ- 
τοῦ ἐν μεγάροις ibid. προὔχουσ᾽ ἀλλάων πασάων cum eod. de Guyeti 
| οοδἰ. pro περοῦχουσα πασάων ἀλλάων ibid. Κυθέρης ἠδ' ἅμα τῆς 
Ελένης de coni. Guyeti pro. Κυθέρης ἠδ' αὖ τῆς ῥελήνης. Dind.: 
Ἑλένης 540" ἑρανῆς Κυθέρης ibid. κράτιστε τεῶν συνεφήβων auctore 
Dind. pro πρατερῶν κράτιστε ἐφήβων ο. 42 ἀνελέσθαι cum Lehmanne 
| reeepi pro ἀρέσθαι. Dind, αἴρεσθαι ἐδίᾶ. πρὸ αὐτοῦ waeewws eo. WS 
προ 09 ο, 44 μὲν olim uncis incluserem. ο. 45 tovc YA ἡλουτον ον 
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De Syr. Dea ο. 1 Ἔστιν] Ἔστι id. it& et paullo post. ibid. o9voua 
cum eod. pro ὄνομα ibid. πόλι cum eod. pro πόλει. ita et in seqq. 
ibid. ἐστιν] ἐστι id. ibid. τοῖσιν] τοῖσι id. ibid. ἐπιτελέουσι id. ibid. 
ε[σαμένων cum eod. pro εἰσαμένων. ita et in seqq. ο. 3 -«4ἰγυπτίοισι 
id. ibid. ἔστι id. ibid. ἀείδουσι id. ibid. ἐστέ id, et ita semper in 
seqq. hoc » ante vocalem delevit. ο. 4 βασιλῆος cum eod. rec. pro βα- 
σιλέως ο. Ó πρήσι praeeunte eod. pro πρήσει ibid. παρακέεται cum 
eod, rec. pro παρακέαται et c, 8 ἐπικέεται pro ἐπικέαται ο. 10 ὁρταὶ 
cum eod. rec. pro ἑορταὶ ο. 12 Σισύθεα cum eod. de Buttmanni coni, 
pro Φκύθεα ibid. ἔπρηθσον cum eod. rec. pro ἔπρασσον ο. 15 ἐπι- 
κνέεται cum eod. recepi pro ἐπικέεται ο. 16 δεξιῇ praeeunte eod. pro 
δεξιᾷ ο. 10 ἔσσεται cum eod. pro ἔσεται c. 20 ῥεαλῆω cum eod, 
revocavi pro βασιλέα ibid, οὐκηίοισιν dedi pro οὐκίοισιν. Dind. οἵ- 
πηίοισι ibid. ἀπεκέετο praeeunte eod. pro ἀπεκέατο ο, 22 αἰδέετο 
cum eod. rec. pro ᾖδέετο ο. 23 βασιλῆα revocavi pro βασιλέα ibid. 
οὔτε --- οὔτε auctore eod. pro οὐδὲ — οὐδὲ ο. 24 φρουρῇ ἔχε cum 
eod. pro φρουρῷ εἶχε ibid. µοιχηίην auctore eod, pro µοιχίην ibid. 
ἐργασμένον cum eod. revocavi pro εἰργασμένον ο. 25 ἆ Άώσας cum 
eod. rec. pro θαμβώσας ibid. ἔσσεται auctore eod. pro ἔσεται ο. 27 
χαρίζονται] χαριξόμενοι id. cum aliis. ibid. ἀνακέεται auctore eod. 
pro ἀνακέαται ibid. Θηλέης cum eod, rec. pro Θηλείης ibid. µοι co- 
σάδε] µοι πέρι τοσᾶδε id. c. 28 κέεται rec. pro κέαται ibid. ἄπο- 
κέκλιται cum eod, rec. pro ἀποκέπριται — ibid. τριήκοντα cum eod. rec. 
pro τριηκοσίων c. 290 μικρῇ cum eod, rec, pro µακρῇ ibid. ἐπικέε- 
ται recepi hic et c. 30 pro ἐπικέαται ο. 31 Θθεραπηίη praeeunte eod. 
pro Θεραπείη c. 32 σοι cum eod. rec, pro τοι ibid. ἔκτοσθε id. ibi. 
περιµέεται cum eod. pro περικέαται ibid. ἐσορέῃ cum eod. rec. pro 
ἱστορέῃ ο. 33 ἴκελον cum eod, pro eixelov ο. 34 xÉerot cum eod. 
hic et c. 35 pro κέαται ibid. ἔδοςρ cum eod. de Schaeferi coni, pro εἷ- 
δος ibid. uovvov praeeunte eod. pro µόνου ο, 35 véov τε καὶ] véov 
τε ἤγηνται καὶ id, c. 36 προφέροντας cum eod, rec. pro προσφέρου- 
τας ibid. οὕτως] οὕτω id. c. 39 συμφοραὶ de Solani coni. pro συµ- 
φορὴ ο. 40 ἔδος cum Dind. de mea coni. pro εἶδος — ibid. ἔκελον cum 
eod. pro εἴκελον ο. 42 ἐπιγίγνεται cum eod, revocavi pro ἐπιγίνεται 
c. 45 ἀνακέετο cum eod, rec, pro ἀνακέατο ο. 46 Όφεστεῶς cum eod. 
de Gesneri coni. pro ἐφεστεὼρ ο. 47 ἀπέργει cum eod, pro ἀπείργει 
c. 48 émsdv eod, auctore pro ἐπεὶ ibid. καὶ ante µισθον cum eod. de 
mea coni. delevi, ibid. w»ésg] µνέαι id, ο. 51 of ἄλλοι] οἱ Γἆλλοι 
id. auctore Fritzschio. ibid. ἀπορρίψει] ἀπορρίψῃ id. c. 59 αὐτοῦ] 

Gvro9 id. c. 00 µή σφιν ἄλλως yduov εἶναι cum eod, de mea coni, 
pro µή µιν ἄλλως ydpov εἶναι — ibid. τῇσι δὲ παρθένοισι cum eod. de 
Solani coni, pro τοῖσι δὲ νέοισι e ! 

Demosth. enc. ο. 2 τὴν αὐτοῦ] τὴν αὐτοῦ id. ibid. ἐπαρκέσοι] 
ἐπαρκέσειε id. ibid. ἄρα τῷ cum eod, rec. pro ἄρα τω ο. ὃ εἶ olim 
uncis ineluseram. c. 4 μέγα, olim a me eiectum, iam cum eod, revo- 
cavi, c. 5 ἀλλὰ] ἆλλ᾽ id, caeterum in his verbis vitii aliquid inesse vi- 
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detur et sine dubio pro µη auctore Guyeto μὴν scribendum, ο. 9 τῷ 
μὲν praeeunte Dind, rec, pro τὰ μὲν ibid. "Iov 7| iam cum eod, rec. pre 
Ιωνικὴν ibid. πενίας] πενίαν id. ibid. cum eod. ἂν post βέλτιον de 
mea, coni. addidi, c. 10 ἀφθονία μὲν οὖν] οὖν cum eod. de mea coni. 
addidi, ibid. τῷ θυλάκῳ] τοῦ θυλάκου id. auctore Fritzschio. e. 12 
δὲ 0] δ᾽ ὁ id. ibid. δὲ οὔσης] δ᾽ οὔσης id. ibid. κωμάξειν auctore 
Halmio pro κομᾶν c. 19 κἀνταῦθ᾽ ἄν, o) β., φιλοσοφοὲς eod. auctore 
το κἀνταῦθα, cO β., φιλοσοφεῖς ο. 17 ἔχεις auctore eod. rec. pro 
χοις ibid. καὶ ante δοκῶ cum Dind. addidi, quemadmodum iam voluit 
Lehmannus. c. 18 τὸ ante κατ ἐμὲ de Gesneri coni, cum eod. addidi, 
ibid. Συρακουσίας] Συρακοσίας id. ο, 19 οὕτως] οὕτω id. ibid. ὧν- 
δρῶν cum eod, addidi, ibid. Ἡρακλέους] Ἡρακλέος Bergk. ibid, v&v- 
δρὸς cum Dind, revocavi pro ἀνδρὸς ο. 21 7] τόξων desunt apud eund. 
ibid. ἐφ᾽ ἁπαάσαςρ cum eod. rec. pro ἐφώπαξ ο. 23 καδημίαν] Mxa- 
δήµειαν id. c. 24 ὀφθῆναι ἀλινδούμενον praeeunte eod. pro ὀφθῆναι 
καλινδούµενον ο. 26 δὲ ἄλλα] Ó' ἄλλα id. ibid, καὶ d Λοιπαὰ] καὶ 
Aéys τὰ Λοιπὰ id. de suo. ο, 27 τῶν ante ὀνομάτων suadente Halmio 
inserui, ibid, γένεται] γίγνεται Dind. ibid. μὴ τῶν προσιόντων cv. 
τῶν ποιησάντων] μὴ προσιόντων τῶν εἰς αὐτὸν ποιησάντων Bergk. 
(Poet. Lyr. Gr. p. 460. ed. 2.) ibid. παιᾶνα, τὰ Ἰσοδήμου] ita de 
Bergkii coni pro ἆσματα, τὰ AliwcoÓ5pov. Dind.: ὥσματα, O0 παιὰν 
Αλισοδήμου ibid. τὸ μὲν ποίησιν παινὴν ποιεῖν ἐκλέλειπται, τὰ δὲ 
προτέροις συντεθέντα] ita de eiusdem Bergkii egregia emendatione 
seripsi pro τὸ μὲν ποίύησιν καινὴν ποιεῖν κωμωδίας 7 τραγωδίας ἑκ- 
λέλειπται' τὰ Ó' ἑτέρος συντεθέντα. Dind.: τὸ μὲν ποιῇσαι xopo- 
δίας 1| τραγωδίας, *** καὶ Σοφοκλέους, ἐκλέλειπται, τὰ ὃδ᾽ ἑτέροις 
συντεθέντα ο. 20 κατέχειν ἀδύν.] κατέχειν ἦν ἀδύν. Halmius. ibid. 
eod. auctore revocavi οὐ θεραπευόντων pro οὐδὲ ερ. c. 91 γλάττῃ] 
γλὠσσῃ Dind, c. 32 συνακτικῷ] συνερτικῷ id.; voluit sine dubio συν- 
ερκτικῷ ο. 99 γραμματεῦσι καὶ τριταγωνισταῖς] ita scripsi de con- 
lectura pro γραμματεῦσι τριηρίταις. Dind.: γραμματεῦσι καὶ τριηρίταις 
ο. 95 ἄνθρωπός] ἄνθρωπός id. c. 30 χρόνου] διὰ χρόνου id. at conf. 
Lexiphan. c. 19. c.38 καὶ γὰρ cum eod. rec. pro u7] γὰρ ο. 99 εἶπεν 
ἄν, ἐπρεσβ.] εἶπεν, ἂν éngscf. id. c. 40 οὕτως] οὕτω id. c. 42 ὄντων 
τῶν] τῶν cum eod. de mea coni, addidi. ibíd. αὐτοῦ cum eod, revocavi pro 
αὐτοῦ ibid. οὕτως] οὕτω id. ibid. Ἡν ante ταῦτα cum eod. lacobsio 
auctore addidi, ο. 48 τῶν ὀρώντων] τῶν οὐ παρόντων Halm, ο. 44 οὔ- 
vog] οὕτω Dind. ibid. post δεδωροδοκηκέναι idem addidit δόξω ο. 45 
j eod. praeeunte pro ᾗς ο. 46 χαταισχύνω] καταισχυνῶ id. ο, 47 συγγί- 
νωσκέ] συγγίγνωσκέ id. c. 49 οὐδὸν] δον id. ο. 50 fafei] βαβαὶ id, 
Deor. concil. c. 1 δεήσει, quemadmodum correxit Lehmann., cum 
eod. rec. pro δεῄσῃ ο. 4 Σειληνὸν cum eod. rec. pro Σι]ηνὸν ο. 9 
xxl of ΓΓέται olim eancellis circumscripseram, c. 12 arreyermt] θεσπιῳ- 
δεῖ Diud, ibid, ἐπιορκία] ἡ ἐπιορκία id. ο. 18 saos ὅτι] εἰδώς, ol- 
μαι id. c. 14 πολυγλώττων eod. praeeunte pro πολυγλώσσων c. Ἰ6 
ἀλλὰ $»] «AA' ἕν id. ibid. yj ante μάντιν cum eod, S34 ολο ο SNESSNS 
LUCIAN. lll. Y 
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Cynic. ο. 1 γυμνοδερκῇ] γυµνος ἔρχῃ Burmeist. p. 40. magis pla- 
cet quod Lobeck, proposuit γυμνὸς Φέρῃ ibid. εὐναξόμενος auctore 
Halmio dedi pro καὶ ε ναζσµενος. Dind. καὶ evvofy μόνος Fritzschium 
sequutus. ibid. τοιοῦτον γαρ] τοῦτο γὰρ Halm. ο. 2 δὲ εὐτελείᾳ] δ᾽ 
εὐτελείᾳ Dind. ibid. ποτε] zov id. ο. 5 μανία] µανία τε Dind. ο. 8 
αὐταρκεῖν] αὐτάρκη id. ibid. παραγύνεται] παραγίγνεται id. ο. 9 
γίνεται] yéyvevas id. ο. 10 πράγματα eiecit id. auctore Iacobsio. ο. 11 
Ma «4ία cum eod, scripsi de Solani coni. pro Νἡ ἀἄία ο. 13 ἂν ante 
ὀρμήσειεν de meo addidi. ο. 16 δὲ ἀγαθοῦ] ὃ᾽ ἀγαθοῦ Dind, ο. 17 
1009] χροιᾷ id. ibid. δση] δοίη id. ibid. γινομένων] γιγνοµένων id. 
e. 18 ἀξιοῦτε, πακῶς] ἀξιοῦτε, καλώς fov. s. ἀξιοῦτε, ὡς κακώς 
βουλ. Halm. Hirschig. p. 66:. ἀξιοῦτε, ἄλλοις ἐπιτιμῶντες καλώς βου- 

; λευομένοις πολλώκις περὶ Gv πράττουσι αὐτοὶ ατέ. ο, 19 καλουµένων 
εὐδαιμόνων] ita de Wetstenii coni. pro καλουµένων ἀνθρώπων. Dind.: 
εὐδαιμόνων καλουµένων ἀνθρώπων c. 20 αὐτοὶ Dind. uncis liberavit. 
Soloecist. c. 1 λέγωμεν auctore Halmio dedi pro Aéyousv c. 2 κατα- 
πρὤξαι] καταπρᾶξαι ἄν Halm, c. 4 τίτθας] τιτθὰς Dind. c. 5 ούτως] 
οὕτω id. c. 10 τοῦτο τὸ ἄττα] τὸ deest apud eund. ibid. ὑβρίσαι σε] 
cum eod. auctore Gesnero addidi σε ibid. δόξει Λέγειν cum eod. rec. 
pro δόξειεν λέγειν ο. 11 καθέξεσθαι hic et infra et παθέζοµαι auctore 
" Fritzschio ad Aristoph. ran. p. 303 revocavi pro καθίξεσθαι εἰ καθίζοµαι 
- ibid, τὸ καθέζεσθαι] hoo loco idem vir doctus excidisse putat haec: x«l e 
τὸ μὲν παθέζεσθαι [cov ἐστὶ τῷ καθῆσθαι, καθίξει δὲ 0 ἑστώς. c. 12 τὸ 

- ante δ᾽ ἑαυτῷ cum Dind. inserui, quemadmodum iam voluit Hemsterhusius. 

Philopatr. c. 1 £x τῇ χειρὸς] ἐκ auctore Guyeto addidi. ibid. κατὰ 
κρημνῶν auctore Halmio seripsi pro κατα κρημνὸν ibid.vav) τᾶν Dind. 
ο, 2 ὑποβλέπειν, quemadmodum voluit Wyttenbach., scripsi pro ἐπιβλέ- 
πειν ibid. τό τε ἄνω auctore Halmio pro τὸ ἄνω τε ο. 3 Βαβαϊ] Βα- 
βαὶ Dind. ibid. οἰχήσονται] διοιχήσονται Halm. melius mihi esse vi- 
detur, si ἐς post ὀλκαάδες addatur. ibid. Og γε κατα] ita monitu Halmii 
seripsi pro dg «o, κατὰ ο. 4 ἐκεῖνο cum Dind. rec. pro ἐκεῖνος ο. 6 

! κρατών] κραδαίνων Halm, ibid. ἔκλαυσε cum Dind. rec. pro ἔκλυσε c. 9 
. ἂν ἤγαγον auctore Halm. pro ἀνήγαγον ο. 10 ἐγένωσκες] ἐγίγνωσκες 
. Dind. ο, 12 καὶ ἐκ τῶν] ἐκ deest apud eund. ο. 14 γίνεόθαι] γίγνε- 
! σθαι id. ο. 16 οὐδέ κέ 0] κέ cum eod. addidi praeeunte Gesnero. ο. 18 
| ἑτεροζόν de Guyeti coni. cum eod. pro ἑτερεῖόν ο. 20 ἐλλειπασμοὺς] 
! Λοιπασμοὺς id. ο. 22 κατεγένωσκον] κατεγίγνωσκον Ἰὰ. ibid. Τελμι- 
' σέα cum eod. revocavi pro Τελμισσέα 

Charidem. ο. 1 γίνεσθαι] γίγνεσθαι ἱὰ. ibid, ὃτι δὴ eod, praeeunte 

: pro ὅτι δὲ ο. 2 γινομένου] γιγνοµένου íd. ο. 3 καταθεῖο cum eod. 
Γχθοθρὶ de Fritzschii emend. pro καταθοῖο ο. 5 ἐγένετο] ἐγίγνετο id. 
'e. 6 4 và πάντα] τῷ cum eod. de Gesneri coni. inserui, ibid. ἀνδρείας 
. praeeunte eod. pro ἀνδρίας. ἵνα et c. 12, c. 7 γινόμενος] γιγνόµενος 

id. ο. 8 θαάλατταν praeeunte eod, pro Φάλασσαν ο. 10 ἑτέρα ἀμφισβη- 

τοῖ ἑτέρα] it cum eod. de mea coni. dedi pro évéo' ἀμφισβητεῖ. Hal- 
Lmíns ἑσέρα ὀωφ,σβητεῖ ο. 19 πλείω ἂν cum eod, duce Lehmauno pro 
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πλείω δ᾽ ἂν ibid. Φίλωνα cum eod, rec. pro Φίλων) ο. 44 αὐτοῖς] 
αὐτοίς id. ο. 19 παρελθοὔσιν cum eod. de coni, Guyeti recepi pro παρελ- 
θόντας ο. 20 ὑπὸ πάντων cum eod. de eiusd, Guyeti coni. pro τῶν 
πάντων. Halmius παρὰ πάντων c.22 γινομένων] γιγνοµένων id. c. 23 
ἀνδρείαν praeeunte eod. pro ἀνδρίαν ibid. τὰν] ἂν id. ibid. μὴ ante 
.t0LOUTO deest apud eund. ο, 25 συντάττειν praeeunte eod. pro συγτασσει»ν 
Ner. c. 2 dg τῷ δι] ita cum eod. scripsi de Kayseri coni. pro τὸ δι᾽ 
ibid. εἴσοιτο correxit idem Kayser; legebatur εἔσαιτο ibid. δυψῶσι ---τοιου- 
το] cum eod, de Kayseri coni. recepi pro φαύουσι ---τοῦτο c. 9 &oz7]v) ὀρυ- 
ἣν id. Pelletum sequutus, ο, 9 Δαλάσσας] θαλάττας id. ibid. ὀλισθαίνειν] 
ὀλισθάνειν id. ο. 6 καὶ τῷ ου] τῷ cum eod. addidi auctore Kaysero. c. 7 
ἐρευθει] correxit id. legebatur ἐρευθεῖ c. 8 εἶσὶ cum eod, rec. de Iacobsii 
coni. pro σοι 
Tragodop. v. 6 4λληκτὼ praeeunte eod. pro ἁληκτὼ v. 10 βροτοῖς cum 
eod. rec. pro βερτῶν v. 18 φαύλῳ] typothetae culpa in prima edit, φύλῳ le- 
gitur. v. 21 9^ ἐπ] δ᾽ ἀπ᾿ id. v. 23 κρητὴρ] κρατὴρ id. v. 81 ἔνθεον] ἕν- 
Sov» id, v. 92 ᾽ἄττει id, v. 38 Κορύβαντες εὐάν recepi pro evav Kog. v. 39 
βρίθουσα scripsi pro δὲ βρίθουσα. Dind. δὲ βριθυὺ v. 49 & δύσγαμµος eod. 
praeeunte pro & δὲ δύσγ. v. 51 νυκτέροις de Guyeti coni. cum eod. pro 
νύχτερος v. 52 δακρύουσ᾽ praeeunte eod, pro δακρύοις v. 53 γόοις cum 
eod, revocavi pro γοῶσ᾽ v. 9 λύπε cum eod, rec. pro Λεῦπε ν. 78 »j auctore 
eod. pro ἡ ibid. Beaxyío cum eod. rec, pro Βακχίων v. 02 Ζανὸς cum eod. 
rec. pro Ζηνὸς ν. 96 κόρας auctore eod. pro κόραν v. 103 ἆὼς eod. auctore 
Ρτο ἠώρ v. 112 T/cw δὲ eod. auctore pro Τίέσι δ᾽ ἐν v. 122 χέρας] χεῖρας 
revocavit id. ibid, xogova] κόρωνα id. v. 129 Ziya μὲν e(7,0 auctore eod. 
pro ΣίΎα μέν, αἰθήρ, καὶ v. 132 σκέπωνι cum eod, rec, pro σµίµπωνι 
v. 197 ταὶσδ᾽ εἰαριναῖσιν ἐν ὥραις] ita de eiusd, coni, pro ὥραις ταῖς εἶα- 
ριναῖσιν v. 140 ἀτμὸς] ἀτμὶς id. v. 148 αἴεὶ] ἀεὶ id. v. 152 ἄλλοι δὲ πράᾶ- 
σιον id. v. 158 κολλάμφακον] κόλλαν σφάκον Th. Bergkius. v. 100 Πάρου 
de eiusd. viri docti coni. dedi pro γάρου v. 162 Ασσίου idem proposuit pro 
Ασίου v. 105 πεπείρασται] πεπείραται Dind. v. 166 χυλός] χυμός id. 
v. 107 ὁστα eod, praeeunte pro ὁστᾶ v. 114 ἕλαβε παρὰ τῆς Κυρράνης] ita 
emendavit Bergk. coll. Hesych. et Phot. in v. pro ἔλλαβε παρὰ τῆς κράνης. 
Dind.: ἔλαβε παρὰ τῆς ποιράνου v. 178 τοῖσι δὲ auctore Dind. pro τοῖς δὲ 
v. 179 γίγνομαι id. ita et v, 188. v. 184 ὅτ᾽ ἐπὶ τὰ cum eod, rec, pro ὅταν 
ἐπὶ v. 185 ᾽άτη id. pro Ἅτην v.196 βυθίας] βαθέης id. v. 216 κραταιῷ 
cum eod. reo. pro *oatoLOg v. 220 εἰδῶ eod. auctore pro io v. 221] 
βαθμών] βασμῶν id. v. 282 id. emendavit ita: βώσιν σαθρὰν ἀνειλυσπω- 
μένῳ v. 233 μέλος] δέµαρ id. v. 235 τὰ δέ μ’ ἐκεῖθ᾽ auctore eod. pro τὰ δέ 
μεκεῖθεν v. 251 ὥς y eod. auctore pro καέγ΄ v. 201 4αρτιάδην cum eod. 
pro 4αερτιαδην. v. 264 παάθηθε scripsi pro πάθησθε v. 275 κακῶς cum 
eod, revocavi pro θεοῖς v. 201 ἀτρεκέστερον id. v. 294 Λιποῦσα id, v. 206 
g4oypog id. ν. 801 τόση id. v. 810 γιγνωσκέτω id. v. 315 δέρµα πίτυϊ] 
δέρµ ἀπίτυρ]ὰ v. 323 εὐώδυνον id. v. 332 δ᾽ eod. auctore additum. 
, Ocyp. v. 5 ὑπ᾿ ἐμοῦ] ὑπ᾿ ἐμοῦ προ”" id, v. O 7| cum eod. revacexi wx 
Ὁ v.24 δολον cum eod, de coni. Guyeti pro 4όλων x.95 i!» vw v WW 
Y^ 
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v. 38 στένειν cum eod, rec. pro λέγειν ν. 40 σὺ eod. auctore pro τι v. 47 


φέος] νέον id, v. 55 προήλθε id. v. 57 ἔτεινα recepi pro ἔστειλα. ἔτιλα id, 
ibid. συνεμμίχθην] συνηνέχθην id. v. 58 ὃς] ἢ id. v. 59 τίλλε id, ibid. 
κουριῶν cum eod.'recepi pro κουρέων v. 03 περικυμλεῖς ψευδῆ A0yov de 
eiusd. coni. pro περικυκλοῖς φευδηΛογώ» ν. 67 ἑλίξας de eiusd, coni. pro 
ἐλελίξας v. 74 πώθος cum eod. addidi, v. 75 τάχ᾽ og μάθω cum eod. de 
Gesneri coni. pro τώχα .... v. 83 ἀλήθειαν γὰρ auctore eod. pro [γαρ] ἁλή- 


— €9&av ὁ v. O1 κατακνίσω id. v. 02 µοί σε recepi pro uoi. id, τοῦτο v. 102 


jeeseis cum eod. recepi pro ψευδὴς ibid. ἀκήκοας λόγων cum eod, rec. pro 
ογων ἀκήκοας v. 109 καὶ φόβος πάντας Λάβεν scripsi pro καὶ πάντα qo- 
βον λαβεϊν. idem πάντας og φόβον λαβεῖν v. 111 τις ἐξωθεῖ de eiusd 
coni. pro ἔξω v. 116 πυρέσσω», ** ἐπ᾽ ἐμοὶ βα ** id. v. 119 dsl id. v. 121 


| * praeeunte eod. pro τε v. 122 μασωμένῳ cum eod, pro µασσωμένωῳ v. 145 
— elg δεινὸν ηλθερ πὀνον ἄχωριστον ποδός cum eod, rec. pro εἷς δεινὸν 


Om v 


κἀχώριστον πόνον ἦλθες ποδός v. 150 τι τέχνη] τι de coni. viri docti ad- 
ditum. Dind. τέχνη σή τι v. 103 βάθος κακών] ita id, correxit. legebatur 
παθος πακον v.160 xovgoiov eod. auctore pro κρυφαίαν v. 169 µε eod 


' auctore pro µοι ibid. zzoÓ" αυ id, 


Epigramm. 1 Anth. Pal. app. 49. v. 1 ἔγραψε id, — 2 Anth. Pal. 9, 967. 


| v. 1 θήρωνι παρ᾽ ἐλπίδας] Θήρωνα περὶ φρένας id. v. 11 οὕτω id, v. 198 
. ἐδάκρυε id. — 3 Anth. Pal. 10, 26. — 4 Anth. Pal. 10, 81. — 5 Anth. Pal. 


10, 28, — 6 Anth. Pal. 10, 29. — 7 Anth, Pal. 10, 30. eiecit Dind, — 8 Anth, 
Pal. 9, 120. — 9 Anth. Pal, 10, 27. — 10 Anth. Pal. 10, 36. — 11 Anth. Pal. 


. 10, 42. σφραγὶς cum Dind. pro σφρηγὶς — 12 Anth, Pal, 10, 41. — 13 Anth, 


Pal. 9, 74. eiecit Dind. — 14 Anth. Pal. 10, 85. v. 8 πταίσῃς y Dind. — 
15 Anth. Pal. 10, 122. eiecit Dind. — 16 Anth. Pal. 10,37. ἐφελκομένην cum 
eod. rec. pro ἐφελκομένη — 17 Anth. Pal, 10, 43. eiecit Dind. — 18 Anth. 
Pal. 11, 451. — 19 Anth. Pal. 11, 428. — 20 Anth. Pal. 11, 80. eiecit Dind. 
— 21 Anth. Pal. 11, 81. eiecit Dind, — 22 Anth. Pal. 11, 400. v. 2 εὑρομένη 
cum eod. pro εὑρομένα — 23 Anth. Pal. 11, 427. — 24 Anth. Pal. 11, 239. eie- 
cit Dind. — 25 Anth, Pal. 11, 129. eiecit Dind, — 26 Anth. Pal. 11, 274. v. 1 
κατέβαινεν] κατέδυνε id. .— 27 Anth. Pal. 11, 10. eiecit id. — 28 Anth. Pal. 
7, 908. — 29 Anth, Plan, 4, 154. — 30 Anth. Plan. 4, 168. — 31 Anth. Plan. 
4, 164, — 32 Anth. Plan. 4, 238. Πριηπου] Πρίαπον ά. v. 4 ἔχοι id. — 
93 Anth. Pal. 6, 20. eiecit id. — 34 Anth. Pal. 6, 164. Νηρεῦ cum eod. re- 
duxi pro Νηρῆϊ v. 2 Σαμόθρῃξι id. — 35 Anth. Pal. 11, 429. — 36 Anth. 
Pal, 11, 432. — 37 Anth. Pal. 11, 434. — 38 Anth. Pal. 11, 408. — 39 Anth. 
Pal. 11, 404. — 40 Anth. Pal. 11, 405. — 41 Anth. Pal. 11, 433, — 42 Anth, 
Pal. 11, 435. µήτε---μήτε Dind, — 43 Anth. Pal. 11, 436. — 44 Anth. Pal. 
11, 397. — 45 Anth. Pal. 11, 430. — 46 Auth. Pal. 11, 410. — 47 Anth. Pal. 
11, 403. v. 7 χάλκεον Dind. v. 8 δ᾽ αὖ] δ᾽ sig id. — 48 Anth. Pal. 11, 906. 
— 40 Anth. Pal. 6, 17. — 50 Anth. Pal. 11, 402. v. 5 ἐπείνων] ἐπείνης id. 


. Brunckium sequutus. — 51 Anth. Pal. 11, 420. eiecit id. — 52 Anth. Pai. 


11, 401. — 53 Anth, Pal, 11, 212. v. 8 κάμνειν cum eod. de Iacobsii coni. 
pro καλεῖ». 
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l. ZETZ. dA ἐπιεριβεῖεν ὅσοι τῶν φιλοσόφων 7 
παρὰ µόνοις τὴν εὐδαιμονίαν φασὶν sva, τοῖς Q5olg: & 
γοῦν ᾖδεσαν ὁπόσα τῶν ἀνθρώπων ἕνεκα πάσχοµεν, οὐκ 
ἂν ἡμᾶς τοῦ νέκταρος ἢ τῆς ἀμβροσίας ἐμακάριξον Ὁμήρῳ 
πιστεύσαντες ἀνδρὶ τυφλῷ καὶ γόητι, µάκαρας ἡμᾶς κα- 
Λοῦντι καὶ τὰ iv οὐρανῶ διηγουµένω, ὃς οὐδὲ τὰ ἐν τῇ 
γῇ καθορᾶν ἐδύνατο. αὐτίκα γέ τοι ὁ μὲν "HAwg οὐτοσὶ 
ζευξάμενος τὸ ἅρμα πανήµερος τὸν οὐρανὸν περιπολεῖ 
πῦρ ἐνδεδυκῶς καὶ τῶν ἀκτένων ἀποστίλβων , οὐδ' ὅσον 
κνήσασθαι τὸ οὓς, φασί, σχολὴν ἄγων' yv γάρ τι καν T 
ὀλέγον ἐπιρραθυμήσας Λάθῃ., ἀφηνιάσαντες οἱ ἵπποι καὶ 
τῆς ὁδοῦ παραξραπόμενοι κατέφλεξαν τὰ πάντα. T Σε- 
᾽λήνη δὲ ἄγρυπνος καὶ αὐτὴ περίεισι φαίνουσα τοῖς κω- 
μάζουσι «el τος ἀωρὶ ἀπὸ τῶν δεύπνων ἐπανιοῦσιν. ὁ 
Απόλλων τε αὖ πολυπράγµονα τὴν τέχνην ἐπανελόμενος 
ὀλέγου δεῖν τὰ ὧτα ἐκκεκώφηται πρὺς τῶν ἐνοχλούντων 
κατὰ χρείαν τῆς μαντικῆς, καὶ ἄρτι μὲν αὐτῷ ἐν «4{ελφοῖς 
ἀναγκαῖον εἶναι, ust! ὀλέγον δὲ ἐς Κολοφῶνα θεῖ, xa- 
κεῖθεν ἐς Καάνθον μεταβαίνδε καὶ δρομαῖος αὖθις ἐς τὴν 
Κλάρο», εἶτα dg «4ἦλον 1) ἐς Βραγχίδας, καὶ ὅλωρ ἔνθα 
ἂν ἡ πρόμαντις πιοῦσα τοῦ {εροῦ νάµατος καὶ µασησα- 
uévy τῆς dens καὶ τὸν τρίποδα διασεισαµένη κελεύσῃ 
παρεῖναι, GOxvov χρὴ αὐτίχα μάλα παρεστάναι ξυνεί- 


ῥοντα τοὺς χρησμούς ἢ οἴχεσθαί οἱ τήν δόξαν τῆςτέγνος- 
LUCIAN. Π]. X. 
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ἑῶ λέγειν ὁπόσα ἐπὶ πείρα τῆς μαντικῆς ἐπιτεχνῶνται 
αὐτῷ ἄρνεια κρέα καὶ χελώνας ἐς τὸ αὐτὸ ἔψοντες' ὥστε 


» 5 - T" 
.&i μὴ τὴν ῥῖνα ὀξὺς ἦν, x&v ἀπῆλθεν αὐτοῦ 0 4υδὸς κα- 


ταγελῶν. 0 μὲν γὰρ ᾿4σκληπιὸς ὑπὸ τῶν νοσούντων év- 
οχλούμενος ὁρῇ τε δεινὰ θιγγάνει τε ἀηδέων ix ἆλλο- 
τρίῃσί τε ξυμφορῇσιν ἰδίας καρποῦται Λύπας. τί γὰρ ἂν 
ἢ τοὺς ἀνέμους φυτουργοῦντας Λέγοιµι καὶ παραπέµπον-- 
τας τὰ πλοῖα καὶ τοῖς Λικμῶσιν ἐπιπνέοντας, 7) τὸν ὕπνον 
ἐπὶ πάντας πετόµενον., ἢ τὸν ὄνειρον μετὰ τοῦ ὕπνου 
διανυκτερεύοντα καὶ ὑποφητεύοντα αὐτῷ; πάντα γὰρ 
ταῦτα ὑπὸ φιλανθρωπίας οἱ 9εοὶ πονοῦσι πρὸς τὸν ἐπὶ 
τῆς γῆς βίον ἕκαστοι ξυντελοῦντες. 3. καίτοι τὰ μὲν τῶν 
ἄλλων μέτρια" ἐγὼ δὲ αὐτὸς ὁ πάντων βασιλεὺς καὶ πα- 
τὴρ ὅσας μὲν ἀήδίας ἀνέχομαι, ὅσα δὲ πράγματα ἔχω 
πρὸς τοδαύτας φροντίδας διῃρηµένος' à πρῶτα μὲν τὰ 


πῶν ἄλλων 9θεῶν ἔργα ἐπισκοπεῖν ἀναγκαῖον, ὁπόσοι τε 


ἡμῖν ἑυνδιαπράττουσι τῆς ἀρχῆς, ὥς μὴ βλακεύωσιν ἐν 
αὐτοῖς, ἔπειτα δὲ καὶ αὐτῷ µυρία ἅττα πράττειν καὶ 
σχεδὸν ἀνέφικτα ὑπὸ Λεπτότητος' oU γὰρ µόνον τὰ κε- 
φάλαια ταῦτα τῆς διοικήσεως, ὑετοὺς καὶ χαλάζας καὶ 
πνεύματα καὶ ἀδτραπὰς αὐτὸς οἰχονομησάμενος καὶ δια-- 
τάξας πέπαυµαι τῶν ἐπὶ µέρους φροντίδων ἀπηλλαγμέ- 
voc, ἀλλά µε δεῖ καὶ ταῦτα μὲν ποιεῖν, ἀποβλέπειν δὲ 
κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἁπανταχῆ καὶ πάντα ἐπισκοπεῖν 
ὥσπερ τὸν ἐν τῇ Νεμέα βουκόλον, τοὺς κλέπτοντας, τοὺς 
ἐπιορκοῦντας, τοὺς θύοντας, sl τις ἔσπεισε, πόθεν ἡ 
κνῖσα καὶ ὁ καπνὸς ἀνέρχεται, τίς νοσῶν 1 πλέων ἐκά- 
λεσε, καὶ τὸ πάντων ἐπιπονώτατον, oq ἕνα καιρὸν £v 
τε Ὀλυμπία τῇ ἑκατόμβῃ παρεῖναι καὶ ἐν Βαβυλῶνι τοὺς 
ποΛλεμοῦντας ἐπισκοπεῖν καὶ iv Γέταις χαλαξᾶν καὶ ἐν 
Αἰθίοψιν εὐωχεῖσθαι. τὸ δὲ μεμψίμοιρον 000? οὕτω δια- 
φυνεῖν ῥάδιον, ἀλλὰ πολλᾶκις οἱ μὲν ἄλλοι θεοί τε καὶ 
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ἀνέρες ἐπποκορυσταὶ εὔδουσι παννύχιοι, τὸν «ία δὲ ἐμὲ 
οὐκ ἔχει νήδυμορ à ὕπνος. ἣν γαρτι καὶ μικρὸν ἐπινυστα-- 
ἔωμεν; ἀληθὴς εὐθὺς ὁ Ἐπίκουρος, ἀπρονοήτους ἡμᾶς 
ἀποφαίνων τῶν ἐπὶ γῆς πραγμάτων, καὶ ὃ κίνδυνος οὐκ 
εὐκαταφρόνητος, & ταῦτα οἱ ἄνθρωποι πιστεύσουσιν 
αὐτῶ, ἆλλ᾽ ἀστεφάνωτοι μὲν ἡμῖν ol ναοὶ ἔσονται, ἀκνί- 
σωτοι δὲ αἱ ἀγυιαί, ἄσπονδοι δὲ οἱ κρατῆρες, ψυχροὶ δὲ 
οὗ βωμοί, καὶ ὅλως ἄθυτα καὶ ἀκαλλιέρητα [πάντα] καὶ 
ὁ λιμὸς πολύς. τοιγαροῦν ὥσπερ οἱ κυβερνῆται ὑψηλὸς 
μόνος ἐπὶ τῆς πρύμνὴς ἕστηκα τὸ πήδάᾶλιρν ἔχων ἐν ταῖν 
χεροῖν, καὶ οἱ μὲν ἄλλοι ἐπιβάται μεθύοντες εἰ τύχοι 
ἐγκαθεύδουσιν, ἐγὼ δὲ ἄγρυπνος καὶ ἄσιτορμπὲρ ἀπάν- 
των µερµηρίζω κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν uovo τῷ' 
δεσπότης εἶναι δοκεῖν τετιµηµένος. 9. ὥστε ἡδέως ἂν 
ἐροίμην Toys φιλοσόφους, οἳ μόνους τοὺς θεούς εὖδαι- T! 
µονίξουσίν, ὁπότε καὶ σχολάζειν ἡμᾶς τῷ νἔκταρι καὶ τῇ 
ἀμβροσίᾳ νοµίξουσι μυρία ὅσα ἔχοντας πράγματα ' ἰδού 
φέτοι ὑπ᾿ ἀσχολίας τοσαύτας ἑώλους δίκας φυΛλάττοµεν 
ἀποκειμένας ὑπ᾿ εὐρῶτος ἤδη καὶ ἀραχνίων διεφθαρµέ- 
veg, καὶ μάλιστα ὁπόσαι τὰς ἐπιστήμας καὶ τέχνας πρὸς 
ἀνθρώπους τινὰς ξυνέστησαν., πάνυ παλαιὰς ἐνίας av- 
τῶν. οἱ δὲ κεκράγασιν ἁπανταχόθεν καὶ ἀγανακτοῦσι 
καὶ τὴν δίκην ἐπιβοῶνται κἀμὲ τῆς βραδυτῆτος αἰτιῶν-- 
ται», ἀγνοοῦντες Gg οὐκ ὀλιγωρία τὰς κρίσεις ὑπερημέ- 
ρους Συνέβη γενέσθαι, ἀλλ ὑπὸ τῆς εὐδαιμονίας, T 
ξυνεῖναι ἡμᾶς ὑπολαμβάνουσι: τοῦτο γὰρ τὴν ἀσχολίαν 
καλοῦσι. 

4. ΕΡΜΗΣ. Καὶ αὐτός, ὦ Ze), πολλὰ τοιαῦτα ἐπὶ 
τῆς γῆς ἀκούσας δυσχεραινόντων λέγειν πρὸς σὲ oUx ἑτόλ-- 
" pov. ἐπεὶ δὲ σὺ περὶ τούτων τοὺς λόγους ἐνέβαλες, καὶ 
δὴ Λέγω. πάντες ἀγανακτοῦσι καὶ σχετλιάξουσιν, o ztá- 
τερ. καὶ ἐς τὸ φανερὸν μὲν οὐ τολμῶσι λέγειν i '"TOUov- 

* 
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δορύξουσι δὲ συγκεκυφότες αἰτιώμενοι τὸν χρόνον, ovs 
ἔδει πάλαι τὰ καθ’ αὑτοὺς εἰδότας στέργειν ἕκαστον τοῖς 
δεδικασµένοις. . 

97 ZETE. Tíovv, à Ερμῆ, δοκεῖν προτίθεµεν αὐτοῖς 
ἀγορὰν δικῶν, ἢ θέλεις ἐς νέωτα παραγγελοῦμεν; 

EPM. Ov μὲν οὖν, ἀλλὰ ἤδη προθῶμεν. 

2ΕΥΣ. Οὕτω ποίει' σὺ μὲν κήρυττε καταπτάµενος 
ὅτι dyog& δικῶν ἔσται κατὰ τάδε. πάντας ὁπόσοι τὰς 
γραφὰς ἀπενηνόχασιν, ἥκειν τήµερον dc 4ρειον πάγον, 
ἐκεῖ δὲ τὴν μὲν «{ύκην ἀποκληροῦν σφίσι τὰ δικαστήρια 
κατὰ λόγον τῶν τιµηµάτων ἐξ ἀπάντων ᾿άθηναίων. εἰ δέ 
τις ἄδικονφβοιτο γεγενῆσθαι τὴν κρίσιν. ἐξεῖναι ἐφέντι 
ἐπ᾽ ἐμὲ δικαζεσθαι ἐξ ὑπαρχῆς., ὥς εἰ μηδὲ τὸ παράπαν 
ἐδεδίκαστο. σὺ δέ, ὦ 9.ύγατερ. καθεξοµένη παρὰ τὰς 
σεμνὰς θεὰς ἀποκλήρου τὰς δίκας καὶ ἐπισκόπει τοὺς δι- 
κάζονταο.  . 

5. AIKH. 4ὖθις ἐς τὴν γῆν, tv. ἐξελαυνομένη πρὸς 
αὐτῶν δραπετεύω πάλιν ἐκ τοῦ βίου τὴν “δικίαν ἔπιγε- 
λώσαν οὐ φέρουσα; 

ΖΕΥΣ. Χρηστὰ ἐλπίξειν σε δεῖ πάντως γὰρ ἤδη 
πεπείκασιν αὐτοὺς οὐ. φιλόσοφοι σὲ τῆς Αδικίας προτι- 
Lv, καὶ μάλιστα ὁ τοῦ Σαφρονίσκου τὸ δίκαιον ὑπερ- 
ἐπαινέσας καὶ ἀγαθῶν τὸ µέγιστον ἀποφήνας. 

AIK. Πάνυ γοῦν αὐτὸν ὃν φὴς ἐκεῖνον ὤνησαν οἱ 
περὶ ἐμοῦ Λόγοι, ὃς παραδοθεὶς τοῖς ἔνδενα καὶ ἐς τὸ 

98 δεσµωτήριον ἐμπεσῶν ἔπιεν ἆθλιος τοῦ κὠνείου, μηδὲ 
τὸν ἀλεκτρυόνα τῷ ᾿σκληπιῷ ἀποδεδωκώς' παρὰ το- 
σοῦτον ὑπερέσχον οἱ κατήγοροι τἀναντία περὶ τῆς -4δι- 
κίας φιλοσοφοῦντες. 

6. ZETZ. ένα ἔτι τοῖς πολλοῖς va τῆς φιλοσοφιαξ 
ἦν τότε, καὶ ὀλίγοι ἦσαν οἱ φιλοσοφοῦντες, ὥστε εἰκό- 
τως ἐς τὸν "ἄνυτον καὶ MéAqvov ἔρρεπε τὰ δικαστήρια 
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| δὲ νῦν εἶναι οὐχ ὁρᾷς ὅσοι τρίβωνες καὶ βακτηρίαι 
d πῆραι; ἀπανταχοῦ πώγων βαθὺς καὶ βιβλίον ἐν τῇ 


λιστερᾶ, καὶ πάντες ὑπὲρ σοῦ φιλοσοφοῦσι, μεστοὶ δὲ . 


᾿περίπατοι κατὰ ἵλας καὶ φάλαγγας ἀλλήλοις ἀπαντωῶν- 
ov, καὶ οὐδεὶς ὅστις οὐ τρόφιµος τῆς ἀρετῆς εἶναι δο-- 
v βούλεται πολλοὶ γοῦν τὰς τέχνας ἀφέντες dg εἶχον 
foc, ἐπὶ τὴν πήραν ἄξαντες καὶ τὸ τριβώνιον, καὶ τὸ 
ὤμα πρὸς τὸν ἥλιον ἐς τὸ 4ὐθιοπικὸν ἐπιχράναντες av- 
)σχέδιοι φιλόσοφοι ἐκ σκυτοτόµων 7] τεκτόνῶν περινο- 
Γοῦσι σὲ καὶ τὴν ὅήν ἀρετὴν ἐπαινοῦντες. ὥστε κατὰ 


Ἶν παροιµίαν» θἄττον ὁ ἂν τις ἐν πλοίῳ πεσὼν διαµάρ- 


ι ξύλου ἢ ἔνθα ἂν ἀπίδῃ ὁ ο ὀφθαλμός, ἀπορήσει φιλο- 
gov. 

7. 4ΙΚ. Kol μὴν ovvoí ue, ὦ Ζεῦ, δεδίτονται πρὸς 
lAsjAovg ἐρίζοντες καὶ ἀγνωμονοῦντες ἐν αὐτοῖς olg περὶ 
ιοῦ διεξέρχονται. φασδὶ δὲ καὶ τοὺς πλείστους αὐτῶν 
' μὲν τοῖς λόγοις προσποιεϊσθαέμε., ἐπὶ δὲ τῶν πραγµά- 
0v μηδὲ τὸ παράπαν ἐς τὴν οὐκίαν παραδέχεσθαι., ἀλλὰ 
ήλους εἶναι ἀποκλείσονταρ, ἦν ἀφίκωμαί ποτε αὐτοῖς 
τὶ τὰς θύρας) πάλαι γὰρ τὴν Αδικίαν προεπεξενώσθαι 
ὐτοῖς. 

ΖΕΥΣ. Οὐ πάντερ, ὦ 9θύγατερ, µοχθηροί εἰσιν" 
ανὸν δέ, κἂν ἐνίοις τισὶ χρηστοῖς ἐντύχῃς. ἆλλ᾽ ἄπιτε 
δη. ὥς x&v ὀλέγαι τήµερον ἐκδικασθῶώσιν. 

8. EPM. Προἵωμεν, e him, ταύτην εὐθὺ τοῦ Σου- 
lov μικρὸν ὑπὸ τὸν μηττον ἐπὶ τὰ Aoi τῆς IHaovg- 
og, ἔνθα αἱ δύο ἐκεῖναι ἄκραι' σὺ γὰρ ἔοικας ἐκλελῆ- 
δαι πάλαι τὴν ὁδόν. ἀλλὰ xí δακρύεις καὶ σχετλιάζεις: 
ἡ δέδιθι' οὐκέθ' ὅμοια τὰ ἐν τῷ fp: τεθνᾷᾶσιν ἐκεῖνοι 
ἄντες οἱ Σκείρωνες καὶ Πιτυοκάμπται καὶ Βουσίριδες 


T9 


xl Φαλάριδες, οὓς ἐδεδίεις τότε, νυνὶ δὲ Σοφία καὶ 4κα- 80 


ἡμία καὶ Στοὰ κατέχουσι πάντα καὶ πανταχοῦ σε ζητοῦσι 


) 


^ 
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καὶ περὶ σοῦ διαλέγονται κεχηνότες εἴ ποθεν ἐς αὐτοὺς 
καταπτοῖο παλιν. 

AIK. Σὺ γοῦν uoi, à Ερμῆ, τἀληθὲς ἂν εἴποις 
μόνος, ἅτε ξυνὼν αὐτοῖς τὰ πολλὰ καὶ ξυνδιατρίβων év 
té γυμναδσίοις καὶ ἐν τῇ ἀγορᾶ — καὶ ἀγοραῖος γὰρ si 
καὶ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις κηρύττεις --- ὁποῖοι γεγένηνται 
καὶ εἰ δυνατή uo, παρ αὐτοῖς ἡ μονή. 

EPM. N59 4. ἀδικοίην γὰρ ἂν πρὸς ἀδελφήν σε 
οὖσαν μὴ λέγων οὐκ ὀλίγα γὰρ πρὸς φιλοσοφίας ὠφέ- 
Ληνται οἱ πολλοὶ αὐτῶν: καὶ γὰρ et μηδὲν ἄλλο, αἰδοῖ 
γοῦν τοῦ σχήματος μετριώτερα διαμαρτάνουσι. πλην 
ἀλλα καὶ μοχθηροῖς τισιν ἐντεύξῃ αὐτῶν — χρὴ γαρ, οἵ- 
μαι, τἀληθῆ Λέγειν — ἐνίοις δὲ ἡμισόφοις καὶ ἡμιφαυ- 
λοις' ἔτι γὰρ αὐτοὺς µετέβαπτεν o φιλοσοφία παραλα- 
βοῦσα. ὁπόσοι μὲν οὖν ἐς κόρον ἔπιον τῆς βαφῆς, χρη- 
στοὶ ἀκριβῶς ἀπετελέσθησαν ἀμιγεῖς ἑτέρων χρωμάτων, 
καὶ πρός γε τὴν σὴν ὑποδοχὴν οὗτοι ἑτοιμότατοι΄ ὅσοι 
δὲ ὑπὸ τοῦ πάλαι ῥύπου μὴ ἐς βάθος παρεδέξαντο ὁπό- 
σον δευσοποιὸν τοῦ φαρμάκου, τῶν μὲν ἄλλων ἀμείνους, 
ἀτελεῖς δὲ ὅμως καὶ µιξόλευκοι καὶ κατεστιγµένοι καὶ 
παρδαλωτοὶ τὴν χρόαν. εἰσὶ δ᾽ οἳ καὶ µόνον ψαύσαντες 
ἔκτοσθεν τοῦ λέβητος ἄκρῳ τῷ δακτύλω καὶ ἐπιχρισάμε- 
vo, τῆς ἀσβόλου ἰκανῶς οἵονται καὶ οὗτοι µεταβεβάφθαι. 
σοὶ μέντοι δῆλον ὅτι μετὰ τῶν ἀρίστων ἡ διατριβὴ ἔσται. 
9. ἀλλὰ μεταξὺ λόγων ἤδη πλησιάζομεν τῇ Αττικῇ: ὥστε 
τὸ μὲν Σούνιον ἐν δεξιᾷ καταλίπωµεν, ἐς δὲ τὴν ἀκρό- 
πολιν ἀπονεύσωμεν ἤδη. καὶ ἐπείπερ καταβεβήκαμεν, 
αὐτὴ μὲν ἐνταῦθά που ἐπὶ τοῦ πάγου κάθησο ἐς τὴν 
πνύκα ὁρῶσα καὶ περιµένουσα ἔστ᾽ ἂν κηρύξω τὰ παρὰ 
τοῦ 4ιἱός, ἐγὼ δὺ dg τὴν ἀκρόπολιν ἀναβὰς ῥᾷον οὕτως 
myrto ix τοῦ ἑπηκόου προσκαλέσοµαι. 

«2/4: Mj πρότερον ἀπέλθης, à Ἑρμῆ. ποὶν εἰπεῖν 
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ὅστις οὗτος Ó προσιών ἐστιν, Ó κερασφόρος, 0 τὴν σύ- 
Quyya , ὁ λάσιος ἐκ τοῖν σκελοῖν. 

ΕΡΜ. Τί quje; ἀγνοεῖς τὸν Ilàva, τῶν «4ιονύσου 
θεραπόντων τὸν βακχικώτατον; οὗτος ὧκει μὲν τὸ πρό- 
σθεν ἀνὰ τὸ Παρθένιον, ὑπὸ δὲ τὸν «4άτιδος ἐπίπλουν 
καὶ τὴν Μαραθώνάδε τῶν βαρβάρων ἀπόβασιν ἥκεν 
ἄκλητος τοῖς ᾽4θηναίοις ξύμμαχος, καὶ τὸ ἀπ᾿ ἐκείνου 
τὸ ὑπὸ τῇ ἀκροπόλει σπήλαιον τοῦτο ἀπολαβόμενος οὐκεῖ 
μικρὸν ὑπὲρ τοῦ Πελασγικοῦ ἐς τὸ µετοίχιον ξυντελῶν, 
καὶ νῦν ὡς τὸ εἰκὸς ἰδὼν ἡμᾶς ἐκ γειτόνων προσέρχεται 
δεξιωσόµενος. 

10. ΠάΝ. Χαίρετε, ὦ Ἑρμῆ καὶ zx. 

4Κ. Καὶ σύ γε, à Πάν, µουσικώτατε καὶ πηδη- 
τικώτατε Σατύρων ἀπάντων, ἀθήνησι δὲ καὶ πολεµι- 
κώτατε. 

ΠΑΝ. Τίς δαὶ ὑμᾶς, ὦ Ἑρμῆ, χρεία δεῦρ᾽ ἤγαγεν; 

EPM. Α4ὔτη σοι διηγήσεται τὰ πάντα: ἐγὼ δὲ ἐπὶ 
τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὸ κήρυγμα. 

AIK. Ὁ Ζεύς, à Πάν, κατέπεμψέ µε ἀποκληρᾶ- 
σουσαν τὰς δίχκας. σοὶ δὲ πῶς τὰ ἐν 4θήναις ἔχει; 

ΠΑΝ. Τὸ μὲν ὅλον οὐ κατ ἀξίαν τιμῶσί µε, ἀλλὰ 
πολὺ καταδεέστερον τῆς ἐλπίδος., καὶ ταῦτα τηλικοῦτον 
ἀπωσάμενος κυδοιμὸν τὸν ἐκ τῶν βαρβάρων. ὅμως δὲ 
δὶς ἢ τρὶς τοῦ ἔτους ἀνιόντες ἐπιλεξάμενοι τράγον ἔνορ- 
χιν €ovot uou πολλῆς τῆς κινάβρας ἀπόξοντα, sive εὐω-- 
χοῦνται τὰ κρέα. ποιησάµενοί µε τῆς εὐφροσύνης µάρ- & 
τυρα καὶ φιλῷ τιµήσαντες τῷ κρότω ἀλλ᾽ ἔχει τινά uot 
ψυχαγωγίαν ὁ γέλως αὐτῶν καὶ ἡ παιδιά. 

1. ZIK. Τὰ δ᾽ ἄλλα, ὦ Πάν, ἀμείνους πρὸς ἀρε- 
τὴν ἐγένοντο ὑπὸ τῶν φιλοσόφων 


ob 
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ILAN. Tívag λέγεις φιλοσόφους; dQ' ἐκείνους τοὺς 
κατηφεῖς, τοὺς ξυνάμα πολλούς, τοὺς τὸ γένειον ὁμοίους 
ἐμοί, τοὺς λάλους: 

AIK. Καὶ µάλα. 

ILAN. Ovx οἶδα ὅλως 0 τι καὶ λέγουσιν οὐδὲ ξυνίη- 
uL τὴν σοφίαν αὐτῶν: ὄφειος γὰρ ἐγὼ καὶ τὰ κομφὰ 
ταῦτα ῥήματια καὶ ἀστικὰ οὗ μεμάθηκα, ὦ 4ίκη. πόθεν 
γὰρ ἐν donas σοφιστὴς 5 φιλόσοφος: μέχρι τοῦ πλα- 
γίου αὐλοῦ καὶ τῆς σύριγγος ἐγὼ σοφός, τὰ Ó' ἄλλα αἰ- 
πύλος καὶ χορευτὴς καὶ πολεμιστής, Tv δέῃ. πλὴν ἀλλὰ 
ἀκούω γε αὐτῶν sl κεκραγότων καὶ ἀρετήν τινα καὶ 


4 ἰδέας καὶ φύσιν καὶ ἀσώματα διεξιόντων, ἄγνωστα ἐμοὶ 


σοι 


καὶ ξένα ὀνόματα. καὶ τὰ πρῶτα μὲν εἰρηνικῶς ἐνάρχοτ- 
ται τῶν πρὸς ἀλλήλους λόγων, προϊούσης δὲ τῆς Evvov- 
σίας ἐπιτείνουσι τὸ φθέγµα µέχρι πρὸς τὸ ὅρθιον, ὥστε 
ὑπερδιατεινομένων καὶ ἅμα λέγειν ἐθελόντων τό τε πρό- 
σωπον ἑρυθριᾷ καὶ ὁ τράχηλος οὐδεῖ καὶ αἲ φλέβες ἑξα- ᾽ 
νίστανται ὥσπερ τῶν αὐλητῶν, ὁπόταν ἐς στενὸν τὸν 
αὐλὸν ἐμανεῖν βιάζωνται. διαταράξαντες γοῦν τοὺς Λό- 
γους καὶ τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐπισκοπούμενον δυγχέαντερ ἀπέρ- 
χονται λοιδορησάµενοι ἀλλήλοις οἱ ποΛλλοὶ τὸν ἱδρῶτα ἐ ἐκ 
τοῦ μετώπου ἀγκύλῳ τῷ δακτύλω ἀποξυόμενοι, καὶ οὗ-- 
tog κρατεῖν ἔδοξεν ὃς ἂν μεγαλοφωνότερος αὐτῶν 1 καὶ 
δρασύτερορ καὶ διαλυοµένων ἀπελθῃ V ὕστερος. πλἠν ἀλλ᾽ 

0 γε Λεὼς ὁ πρλὺς τεθήπασιν αὐτούς, καὶ μάλιστα ὁπό- 
σους μηδὲν τῶν ἀναγκαιοτέρων ἀσχολεῖ, καὶ παρεστᾶσι 
πρὸς τὸ θράσος καὶ τὴν βοὴν κεκηλημένοι. ἐμοὶ μὲν οὖν 
ἀλαξόνες τινὲς ἑδόκουν ἀπὸ τούτων καὶ ἠνιώμην ἐπὶ τῇ 
τοῦ πώγωνος ὁμοιότητι. εἶ δὲ καὶ δηµωφελές τι ἐνῆν τῇ 
βοῇ αὐτῶν καί τι ἀγαθὸν ἐκ τῶν ῥημάτων ἐκείνων ἄνε- 
φύετο αὐτοῖς, οὐκ ἂν εἰπεῖν ἔχοιμι. πλὴν ἀλλά sl γε δεῖ 


αγά» ποστε,]άαενον τἆληθὲς διηγήσασθαι — οἰκῶ γὰρ 
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ἐπὶ σκοπῆς, ὥς ὁρᾷς --- πολλοὺρ αὐτῶν ἤδη πολλάκις 
ἐθεασάμην περὶ δείλην ὀψίαν..... 

19. AIK. Ἐπίσχες, ὦ Πάν. οὐχ ὁ Ἑρμῆς σοι κηρύτ- 
τειν ἔδοξεν; 

ILAN. Πάνυ μὲν οὖν. | 

EPM. ᾽άκούετε Λλεῴ., ἀγορὰν δικῶν ἀγαθῇ τύχῃ xa- 
τασςησώμεθα τήµερον Ελαφηβολιῶνος ἑβδόμῃ ἰσταμέ- 
νου. ὁπόσοι γραφας ἀπήνεγκαν, ἥκειν ἐς άρειον πάγον, 
ἔνθα ἡ «4ίκη ἀποκληρώσει τὰ δικαστήρια xol αὐτὴ παρ- 
έσται τοῖς δικάξουσιν͵ οἱ δικασταὶ ἐξ ἁπάντων ᾽4θηναίων, 
ὁ μισθὸς τριώβοΛον ἑκάστης δίκης. ἀριθμὸς τῶν δικα- & 
στῶν κατὰ λόγον τοῦ ἐγκλήματος. ὁπόσοι δὲ ἀποθέμενοι 
γραφήν, πρὶν ἐσελθεῖν, ἀπέθανον., καὶ τούτους 0 Αὐα- 
xóg ἀναπεμφάτω. ἣν δέτις ἄδικα δεδικάσθαι οἵηται, ἐφέ- 
σιµον ἀγωνιεῖται τὴν δίκην: ἡ δὲ ἔφεσις ἐπὶ τὸν ία. 

ILAN. Βαβαϊ τοῦ θορύβου, ἠλίκον, à «4ΐκη, ἆνε- 
βόησαν ' ὡς δὲ καὶ σπουδῇ ξυνθέουσιν ἕλκοντες ἀλλήλους 
πρὸς τὸ ἄναντες εὐθὺ τοῦ ᾿άρείου πάγου. καὶ ὁ Ἑρμῆς 
δὲ ἤδη πάρεστιν. ὥστε ὑμεῖς μὲν ἀμφὶ τὰς δέκας ἔχετε 
καὶ ἀποκληροῦτε καὶ διακρίνετε ὥσπερ ὑμῖν νόμος. ἐγὼ 
δὲ ἐπὶ τὸ σπήλαιον ἀπελθῶν συρίξοµαί τι µέλος τῶν igo 
τικῶν, ᾧ τὴν Ἠχὼ εἴωθα ἐπικερτομεῖν' ἀκροάσεων δὲ 
καὶ λόγων τῶν δικανικῶν ἅλις ἔχει uo, ὑσημέραι τῶν ἐν 
᾿ρείω πάγῳ δικαξοµένων ἀκούοντι. 

13. EPM. '4ys, ὦ 4ίκη, προσκαλώμεν. 

AIK. Εὖ λέγει. ἆθρόοι γοῦν., ὡς ὁρᾶς, ξυνθέουσι 
θορυβοῦντες ὥσπερ οἱ σφῆκες περιβομβοῦντες τὴν ἄκραν. 8 

AGHNAIOZ. Εἰληφά σε, ὦ κατάρατε. 

44402. Συκοφαντεῖς. 

444. 406056 ποτὲ ἤδη τὴν δίκην. 

A444. Ἐξελέγξω σε δεινὰ εἰργασμένον. 

444. Ἐμοὶ πρώτω ἀποκλήρωσον. 
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444. Ἔπου, µιαρέ, πρὸς τὸ δικαστήριον. 

444. My) ἄγχε µε. 

AIK. Οἶσθα ὃ δράσοµεν. à Ἑρμῆι τὰς μὲν ἄλλας 
δίκας ἐς τὴν αὔριον ὑπερβαλώμεθα, τήµερον δὲ κληρώ-- 
pev τὰς τοιαύτας., ὁπόσραι τέχναις 1] βίοις *] ἐπιστήμαις 
πρὸς ἄνδρας εἰσὶν κα. καί po, ταύτας ἀνάδος 
τῶν γραφῶν. | - 

EPM. Mé9 κατὰ τῆς Ακαδημίας ὑπὲρ Πολέμωνος 
ἀνδραποδισμοῦ. 

AIK. Ἑπτὰ κλήρωσον. 

.. EPM. Ἡ Στοὰ κατὰ τῆς Ἡδονῆς ἀδικίας., ὃτι τὸν 
ἐραστὴν αὐτῆς «4ιονύσιον ἀπεβουκόλησε. 

4ΙΚ. Πέντε ἴκανοί. 

ΕΡΜ. Περὶ Αριστίππου Τρυφὴ πρὸς Αρετήν. 

AIK. Πέντε καὶ τούτοις διιασατωσαν. 

ΕΡΜ. ργυραμοιβικὴ ὁρασμοῦ «4ιογένει. 

4ΙΚ. Τρεῖς ἀποκλήρου μόνους. 

ΕΡΜ. Γραφικὴ κατὰ Πύρρωνος λειποταξίου. 

AIK. Ἐννέα κρινάτωσαν. 

14. EPM. Βούλει καὶ ταύτας ἀποκληρῶμεν, ὦ 4ίκη, 
τὰς δύο, τὰς πρῶην ἀπενηνεγμένας κατὰ τοῦ ῥήτορος! 

41]. Τὰς παλαιὰς πρότερον διανύσωμεν' αὗται δὲ 
ἐς ὕστερον δεδικάσονται. 

ΕΡΜ. Καὶ μὴν ὅμοιαί γε καὶ αὗται καὶ τὸ ἔγκλημα, 
& καὶ μὴ παλαιόν, ἀλλὰ παραπλήσιον τοῖς προαποκε-- 
κΛληρωμένοις' ὥστε ἐν τούτοις δικασθῆναι ἄξιον. 

4ΙΚ. Ἔοικας, ὦ ἙΕρμῆ, χαριζοµένω τὴν δέησιν' ἀπο-- 
κληρώμεν δὲ ὅμως, εἰ δοκεῖ, πλὴν ἀλλὰ ταύτας µόνας: 
{καναὶ γὰρ αἱ ἀποκεκληρωμέναι. δὸς τὰς γραφαάς. 

EPM. Ῥητορικὴ κακώσεως τῷ Σύρῳ: «4ιάλογος τῷ 
αοὐσῷ ὕβρεως. 
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4ΙΚ. Τίς δαὶ οὗτός ἐστιν; οὐ γὰρ ἐγγέγραπται 
τοὔνομα. 

EPM. Οὕτως ἀποκλήρου, τῶ ῥήτορι τῷ Σύρῳ: xo- 8 
λύει γὰρ οὐδὲν καὶ ἄνευ τοῦ ὀνόματος. 

4ΙΚ. Ἰδού, καὶ τὰς ὑπερορίους ἤδη ᾿4θήνησιν ἐν 
ρείω πάγω ἀποκληρώσομεν, &g ὑπὲρ τὸν Εὐφράτην 
καλῶς εἶχε δεδικάσθαι. πλὴν ἀλλὰ κλήρου ἕἔνδεκα τοὺς 
αὐτοὺς ἑκατέρα τῶν δικῶν. 

EPM. E ye, ὦ 4ίκη, φείδη μὴ πολὺ ἀναλίακεσθαι 
τὸ δικαστικόν. 

15. AIK. Οἱ πρῶτοι καθιζέτωσαν τῇ 4καδηµία καὶ 
τῇ Μέθῃ' σὺ δὲ τὸ ὕδωρ ἔγχει. προτέρα δὲ σὺ Λέγε ἡ 
Μέθη. τί σιγᾶ καὶ διανεύει; μάθε, à Ἑρμῆ, προσελθών. 

EPM. Οὐ δύναμᾳαι, φήσέ, τὸν ἀγῶνα εἰπεῖν ὑπὸ 
τοῦ ἀκράτου τὴν γλῶτταν πεπεδηµένη, μὴ καὶ γέλωτα 
ὄφλω ἐν τῷ δικαστηρίῳ. µόγις δὲ καὶ ἔστηκεν, ὡς ὁρᾶς. 

4ΙΚ. Οὐκοῦν συνήγορον ἀναβιβασάσθω τῶν δοει- 
νῶν τούτων τινά πολλοὶ γὰρ οἱ x&v ἐπὶ τριωβόλω διαρ- 
ραγῆναι ἔτοιμοι. 

EPM. Αλλ᾽ οὐδὲ εἷς ἐθελήσει ἔν γε τῷ φανερῷ 
συναγορεῦσαι Μέθῃ' πλὴν εὐγνώμονα γε ταῦτα ἔοικεν 8; 
ἀξιοῦν. 

AIK. Ta ποῖα; 

EPM. Ἡ Ακαδημία πρὸς ἀμφοτέρουρ ἀεὶ παρὲ- 
σκεύασται τοὺς λόγους καὶ TOUT ἀσκεῖ τἀναντία xe dc 
δύνασθαι λέγειν. αὕτη τοίνυν» φησίν, ὑπὲρ ἐμοῦ απρό- 
τερον εἰπάτω, εἶτα ὕστερον ὑπὲρ ἑαυτῆς ἐρεῖ. 

4ΙΚ. Καινὰ μὲν ταῦτα, sizx$ δὲ ὅμως, à ᾽4καδημία, 
τὸν λόγον ἑκάτερον, émet σοι ῥάδιον. 

16. AK A44. κούετε, o ἄνδρες δικασταί, πρότερα 
τὰ ὑπὲρ τῆς Μέθης' ἐκείνης γὰρ τό ys νῦν ῥέον. ἠδίκη- 
ται δὲ ἡ ἀθλία τὰ μέγιστα ὑπὸ τῆς Ακαδημίας ἐμοῦ . &v- 


* . 
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ὁράποδον € ὃ µόνον εἶχεν εὔνουν κρὶ πιστὸν αὐτῇ, μηδὲν 
αἰσχρὸν ὧν πράξειεν οὐόμενον» ἀφαιρεθεῖσα τὸν Πολέ- 
μωνα ἐκεῖνον. ὃς us)" ἡμέραν ἐκώμαξε διὰ τῆς ἀγορᾶς 
µέσης φαλτρίας ἔχων καὶ καταδόµενος ἕωθεν ἐς ἑσπέραν, 
µεθύων ἀεὶ καὶ κραιπαλῶν καὶ τὴν κεφαλὴν τοῖς στε- 
φάνοις διηνθισµένος. καὶ ταῦτα ὅτι ἀληθῆ, μάρτυρες 
᾿4θηναῖοι ἅπαντες, οἳ μηδὲ πώποτε νήφοντα Πολέμωνα 
εἶδον. ἐπεὶ δὲ ὁ κακοδαίµων ἐπὶ τὰς τῆς καδημίας δύ-- 
ϱας ἑκώμασεν, ὥσπερ ἐπὶ πάντας εἰώθει, ἀνδραποδισα- 
µένη αὐτὸν καὶ ἀπὸ τῶν χειρών τῆς Μέθης ἁρπάσασα 
μετὰ βίας καὶ πρὸς αὑτὴν ἀπαγαγοῦσα ὑδροποτεῖν τε 
κατηνάγκασε καὶ νήφειν µετεδίδαξε καὶ τοὺς στεφάνους 
περιέσπασε καὶ δέον πένειν κατακείµενον, ῥηματια σκο- 
Aut καὶ δύστηνα καὶ πολλῆς φραγτίδος ἀνάμεστα ἐπαί- 
δευσεν' ὥστε ἀντὶ τοῦ τέως ἐπανθοῦντος αὐτῷ ἐρυθή- 
µατος 00g 0 ἄθλιος καὶ ῥικνὸς τὸ σῶμα γεγένηται, καὶ 
τὰς ὠδὰς ἁπάσας ἀπομαθῶν ἄφιτος ἐνίοτε καὶ διψαλέος 
ἐς µέσην ἑσπέραν κάθηται ληρῶν ὑποῖα πολλὰ ἡ 4καδη-᾽ 
µία ἐγὼ ληρεῖν διδάσκω. τὸ δὲ µέγιστον, ὅτι καὶ λοιδο- 
ρεῖται τῇ Μέθῃ πρὸς ἐμοῦ ἐπαρθεὶς καὶ µυρία xaxa διεξ- 
έρχεται περὶ αὐτῆς. εἴρηται σχεδὸν τὰ ὑπὲρ τῆς Μέ- 
θης. ἤδη καὶ ὑπὲρ ἐμαυτῆς ἐρῶ. καὶ τὸ ἀπὸ «τούτου ἐμοὶ 
ῥευσάτω. 

4ΙΚ. Τί ἄρα πρὸς ταῦτα ἐρεῖ; πλὴν ἆλλ᾽ ἔγχει τὸ 
[cov ἐν τῷ µέρει. 

17. AKA. Ovvocl μὲν ἀκοῦσαι πάνυ εὔλογα, 
ἄνδρες δικασταί, 7) ξυνήγορος εἴρηκεν ὑπὲρ τῆς Mns, 
εὖ δὲ xáuoU ust! εὐνοίας ἀκούσαιτε.. εἴσεσθε cg οὐδὲν 
αὐτὴν ἠδίκηκα" τὸν γὰρ Πολέμωνα τοῦτον, 0v φησιν 
ἑαυτῆς οἰχέτην εἶναι, πεφυκότα οὐ φαύλως οὐδὲ κατὰ 
τὴν Μέθην, ἆλλ᾽ oixstov ἐμοὶ καὶ τὴν φύσιν ὅμοιον, 
2 αροαρπήσωση véov ἔτι xal ἁπαλὸν ὄντα ξυναγωνιξομένης 


— 
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τῆς Ἡδονῆς, ἤπερ rij τὰ πολλὰ ᾿συνυπουφγεῖ, διέφθειρε 
τὸν ἄθλιον τοῖς πώμοις καὶ ταῖς ἑταίραις παρασχοῦσα éx- 
dorov, ὥς μηδὲ μικρὸν αὐτῷ τῆς αἰδοῦς ὑπολείπεσθαι; 
καὶ & γε ὑπὲρ ἑαυτῆς λέγεσθαι μικρὸν ἔμπροσθεν dero, 
ταῦτα ὑπὲρ ἐμοῦ μᾶλλον εἰρῆσθαι νοµίσατε ' περιῄει γὰρ 
ὁ κακοδαίµων ἕωθεν ἐστεφανωμένος κραιπαλών διὰ τῆς 
ἀγορᾶς µέσης, καταυλούμενος, οὐδέποτε νήφων, xoua- 
ζων. ἐπὶ πάντας, ὕβρις τῶν προγόνων καὶ τῆς πόλεως 
ὅλης καὶ γέλως τοῖς ξένοις. ἐπεὶ μέντοι γε παρ᾽ dub rev, 
ἐγὼ μὲν ἔτυχον, ὥσπερ εἴωθα ποιεῖν, ἀναπεπταμένων 
τῶν θυρῶν πρὸς τοὺς παρόντας τῶν ἑταίρων λόγους τι- 
νὰς περὶ ἀρετῆς καὶ σωφροσύνης διεξιοῦσα: ὁ δὲ μετὰ 
"τοῦ αὐλοῦ καὶ τῶν στεφάνῳν ἐπιστας τὰ μὲν πρῶτα ἐβόα 
xal ξυγχεῖν ἡμῶν ἐπειρᾶτο τὴν ξυνουσίαν ἐπιταράξας "fj 
Boij' ἐπεὶ δὲ οὐδὲν ἡμεῖς ἐπεφροντίχειμεν Βὐτοῦ, κατ 
ὀλίγον — οὗ γὰρ τέλεον ἦν διάβροχος τῇ Μέθῃ — &vé- 
νηφε αρὸς τοὺς λόγους καὶ ἀφαιρεῖται τοὺς στεφάνους 81 
καὶ τὴν αὐλητρίδα πατεσιώπα καὶ ἐπὶ τῇ πορφυρίδι ἠσχύ- 
vevo, καὶ ὥσπερ ἐξ ὕπνου βαθέος ἀνεγρόμενος ἑαυτόν 
τε όώρα ὅπως διέκειτο καὶ τοῦ πάλαι βίου πατεγίγνωσκε, 
καὶ τὸ μὲν ἐρύθημα τὸ ἐκ τῆς Μέθης ἀπήνθοει καὶ Ίφα-- 
νίζετο., ἠρυθρία δὲ κατ’ αἰδῶ τῶν δρωµένων, καὶ τέλος 
ἀποδρὰς ὥσπερ εἶχεν ηὐτομόλησε πᾳαρ᾽ ἐμέ, oUv ἔπικα- 
λεσαμένης οὔτε βιασαµένης, ὡς atro φήσιν., ἐμοῦ, ἀλλ᾽ 
éxQv αὐτὸς ἀμείνω ταῦτα εἶναι ὑπολαμβανων. καί uo 
ἤδη κάλει αὐτόν, ὅπως καταμάθητε ὃν τρόπον διάκει- 
ται πρὸς ἐμοῦ. τοῦτον, ὦ ἄνδρες δικασταί, παραλαβοῦσα 
γελοίως ἔχοντα καὶ µήτε φωνὴν ἀφιέναι µήτε ἑσταναι 
ὑπὸ τοῦ ἀκράτου δυνάµενον ὑπέστρεψα καὶ ἀνένηψα καὶ 
ἀντὶ ἀνδραπόδου κόσµιον ἄνθρωπον καὶ σώφρονα xal 
πολλοῦ ἄξιον τοῖς Ἕλλησιν ἀπέδειξα' καί por αὐτὸς τε 
χάριν οἶδεν ἐπὶ τούτοις καὶ οἱ προσήκοντες ὑπὲρ οὐτοῦ. * 


- 
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εἴρηκα᾽ ὑμεῖς δὲ ἤδη σκοπεῖτε ποτέφα ἡμῶν ἄμεινον ἦν 
αὐτῷ συνεῖναι. 

18. EPM. "Aye δή, uv) µέλλετε, ψηφοφορήσατε, ἀνα-- 
στητε’ καὶ ἄλλοις χρὴ δικάξειν. 

AIK. Πάσαις ἡ Ακαδημία κρατεῖ πλὴν μιᾶς. 

ΕΡΜ. Παράδοξον οὐδέν, εἶναί τινα καὶ τῇ Μέθη 
τιθέµενον. 19. καθίσατε o τῇ Στοᾷ πρὸς τὴν Ἡδονὴν 
λαχόντες περὶ τοῦ ἐραστοῦ δικάξειν: ἐγκέχυται τὸ ὕδωρ. 
ἡ κατάγραφος ἡ τὰ ποικίλα σὺ ἤδη λέγε. 

20. ZTOA. Ovx ἀγνοῶ μέν, à ἄνδρες δικασταί, ὥς 
πρὸς εὐπρόσωπόν μοι τὴν ἀντίδικον ὁ λόγος ἔσται, ἀλλὰ 
καὶ ὑμῶν τοὺς πολλοὺς ὁρῶ πρὺς μὲν ἐκείνην ἀποβλέ- 
ποντας xoi μειδιῶντας πρὸς, αὐτήν, ἐμοῦ δὲ κπαταφρο-- 
νοῦντας., ὅτι ἐν χρῷ κέκαρµαι καὶ ἀρρενωπὸν βλέπω καὶ 
σκυθρωπὴ ,δοκῶ: ὅμως δέ, ἦν ἐθελήσητε ἀκοῦσαί µου 
Λεγούσης, θαρρῶ πολὺ δικαιότερα ταύτης dosiv. τοῦτο 
γάρ τοι καὶ τὸ παρὸν ἔγκλημά ἐστιν, ὅτι οὕτως ἑταιρι- 
κῶς ἐσκευασμένη τῷ ἐπαγωγῷ τῆς ὄψεως ἑραστὴν ἐμὸν 
ἄνδρα τότε σώφρονα τὸν «4ιονύσιον φενακίσασα πρὸς 
ἑαυτὴν περιέσπασε, xol jv γε οἱ πρὸ ὑμῶν δίκην ἐδίκα-- 
σαν τῇ καδημία καὶ τῇ Μέθῃ., ἀδελφὴ τῆς παρούσης 
δίκης ἑστίν: ἐξεταξεται γὰρ ἐν τῷ παρόντι πότερον χοί- 
ρῶν δίκην κάτω ναγευκότας ἡἠδομένους xor) βιοῦν οὐδὲν 
σεμνὸν οὐδὲ μεγαλόφρον ἐπινοοῦντας 1] ἐν δευτέρῳ τοῦ 
καλῶς ἔχοντος ἡγησαμένους τὸ τερπνὸν ἐλευθέρους éAev- 
θέρως φιλοσοφεῖν, µήτε τὸ ἀλγεινὸν ὣς ἅμαχον δεδιό-- 
τας μήτε τὸ 100 ἀνδραποδωδῶς προαιρουµένους καὶ τὴν 
εὐδαιμονίαν ζητοῦντας ἐν τῷ µέλιτι καὶ ταῖς ἰσχάσι. τοι- 
αὕτα γὰρ αὕτη δελέατα τοῖς ἀνοήτοις προτείνουσα καὶ 
μορμολυττοµένη τῷ πόνω προσάγεται αὐτῶν τοὺς πολ- 
AoUg, ἐν olg καὶ τὸν δείλαιον ἐκεῖνον ἀφηνιάσαι ἡμῶν 

«σοώσε ροσοῦντα τηρήσασα" οὐ γὰρ ἂν ὑγιαίνων ποτὲ 
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προσήῄκατο τοὺς παρὰ ταύτης λόγους. καίτοι ví ἂν ἔγωγε 
ἀγανακτοίην xot. αὐτῆς, ὅπου μηδὲ τῶν θεῶν φείδεται, 
ἀλλὰ τὴν ἐπιμέλειαν αὐτῶν διαβάλλει; ὥστε εἰ σώφρο- 
'νεῖτε, καὶ ἀσεβείας ἂν δίκην Λλάβοιτε παρ’ αὐτῆς. ἤκονον 
δὲ ἔγωγε ὥς οὐδὲ αὐτὴ παρεσκεύασται ποιήσασθαι τοὺς 
λόγους, ἀλλὰ τὸν Ἐπίκουρον ἀναβιβάσεται συναγορεύ- 
σοντα: οὕτως ἐντρυφᾶ τῷ δικαστηρίω. πλὴν ἀλλα ἐκεῖνά 
γε αὐτὴν ἐρωτᾶτε, οἵους ἂν οἴεται γενέσθαι τὸν Ἡρα- 
κλέα καὶ τὸν ὑμέτερον Θησέα. εἰ πεισθέντες τῇ ἡδονῇ 


81 


ἔφυγον τοὺς πόνους οὐδὲν γὰρ ἂν ἐκώλυε μεστὴν ἆδι-- 


κίας εἶναι τὴν γῆν, ἐκείνων μὴ πονησάντων. ταῦτα εἷ- 
πον οὐ πάνυ τοῖς μακροῖς τῶν λόγων χαίρουσα. εἰ δέγε 
ἐθελήσειε κατὰ μικρὸν ἀποκρίνασθαί µοι συνερωτωμένη, 
τάχιστα ἂν γνωσθείη τὸ μηδὲν οὖσα. πλὴν ἀλλὰ ὑμεῖς ye 
τῶν ὅρκων μνημονεύσαντες ψηφίσασθε ἤδη τὰ εὔορκα 
μὴ πιστεύσαντες Ἐπικούρῳ Λέγοντι μηδὲν ἐπισκοπεῖν 
τῶν παρ ἡμῖν γιγνοµένων τοὺς θεούς. 

EPM. Μετάστηθι. ὁ Ἐπίκουρος ὑπὲρ τῆς ΜἩδο- 
vis λέγε. 

21. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ. Ov μακρά, à ἄνδρες δικασταί, 
πρὸς ὑμᾶς ἐρῶ' δεῖ γὰρ σὐδὲ πολλῶν uou τῶν λόγων. 
ἆλλ᾽ si μὲν ἐπωδαῖς τισιν 1] φαρμάκοις ὃν φήσιν ἑαυτῆς 
ἐραστὴν ἡ Στοὰ τὸν 4ιονύσιον κατηνάγκασε ταύτης μὲν 
ἀπέχεσθαι, πρὸς ἑαυτὴν δὲ ἀποβλέπειν ἡ Ἡδονή., φαρ- 
μακὶς &v εἰκότως ἔδοξε καὶ ἀδικεῖν ἐκέκριτο ἐπὶ τοὺς ἆλ-- 


Λοτρίους ἐραστὰς μαγγανεύουσα. εἰ δέτις ἐλεύθερος. ἐν - 


ἐλευθερα τῇ πόλει, μὴ ἀπαγσρευόντων τῶν νόμων, τὴν 
παρὰ ταύτης ἀηδίαν μυσαχθεὶς καὶ ἦν φήσιν ἐπὶ κεφα-- 
λαίῳ τῶν πόνων τὴν εὐδαιμονίαν παραγίγνεσθαι λῆρον 
οἰηθεὶς τοὺς μὲν ἀγκύλους ἐκείνους λόγους καὶ λαβυρίν-- 
θοις ὁμοίους ἀπέφυγε, πρὸς δὲ τὴν ἡδονὴν ἄσμενος ἔδρα-- 
πέτευσεν ὥσπερ δεσμά τινα διακόψας τὰς τῶν Moe 
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πλεκτάνας, ἀνθρῶπινα καὶ οὐ βλακώδη φρονήσας καὶ 
τὸν μὲν ztóvov, ὕπερ ἐστί, πονηρόν, ἠδεῖαν δὲ τὴν ᾖδο- 
18 νὴν οὐηθείς, ἀποκλείειν ἐχρῆν αὐτὸν ὥσπερ ἐκ ναυαγίου 
Λιμένι προσνέοντα καὶ γαλήνης ἐπιθυμοῦντα συνωθοῦν- 
τας ἐπὶ κεφαλὴν ἐς τὸν πόνον καὶ ἔκδοτον τὸν ἄθλιοιν 
παρέχειν ταῖς ἀπορίαις., καὶ ταῦτα ὥσπερ ἱκέτην ἐπὶ τὸν 
τοῦ ἑλέου βωμὸν ἐπὶ τὴν ἡδονὴν καταφυγόντα.. ἵνα τὴν 
πολυθρύλητον δηλαδὴ ἀρετὴν ἐπὶ τὸ ὄρθιον ἱδρῶτι ποΆ- 
Ad ἀνελθὼν ἴδῃ κάτα δι ὅλου πονήσαρ τοῦ βίου εὐδαι- 
H9 µονήση μετὰ τὸν βίον; καΐτοι τίς ἂν κριτὴς δικαιότερος 
δόξειεν αὐτοῦ ἐκείνου, ὃς τὰ παρὰ τῆς Στοᾶς εἰδώς, δι 
καί τις ἄλλορ, καὶ µόνον τέως τὸ καλὸν ἀγαθὸν οἰόμε- 
vog εἶναι, μεταμαθὼν ὡς κακὸν ὁ πόνος ἦν, τὸ βέλειοιν 
ἐξ ἀμφοῖν δοκιμασθὲν εἴλετο; ἑώρα γαρ. οἶμαι, τούτους 
περὶ τοῦ καρτερεῖν καὶ ἀνέχεσθάι τοὺς πύνους πολλὰ 
I20 διεξιόντας., ἰδία δὲ τὴν Ἡδονὴν θεραπεύοντας, καὶ µέχρι 
μὲν τοῦ Λόγου νεανιευοµένους., οἴκοι δὲ κατὰ τοὺς τῆς 
Ἡδονῆς νόμους βιοῦντας, αἰσχυνομένους μὲν εἰ φανοῦν- 
ται χαλώντες τοῦ τόνου καὶ προδιδόντες τὸ δόγμα, πε- 
πονθότας δὲ ἀθλίους τὸ τοῦ Ταντάλου, καὶ ἔνθα ἂν λή- 
σειν καὶ ἀσφαλῶς παρανοµήσειν ἐλπίσωσι., χανδὸν ἐμπι- 
πλαμένους τοῦ ἠδέος. εἰ γοῦν τις αὐτοῖς τὸν τοῦ Γύγοι 
δακτύλιον ἔδωκεν, ὡς περιθεµένους μὴ ὁρᾶσθαι., 9 τὴι 
τοῦ άϊδος xvvijv, εὖ οἵδ᾽ ὅτι μακρὰ χαίρδιν τοῖς πόνοις 
φράσαντες ἐπὶ τὴν Ἡδονὴν ὠθοῦντο ἂν καὶ ἐμιμοῦντε 
᾿«ἅπαντες τὸν 4ιονύσιον, ὃς µέχρι μὲν τῆς νόσου ἤλπιζει 
ὠφελήσειν τι αὐτὸν τοὺς περὶ τῆς καρτερίας λόγους ' ἐπεὶ 
δὲ ἤλγησε καὶ ἐνόσησε καὶ ὁ πόνος ἀληθέστεροςρ αὐτοὶ 
καθίκετο, ἰδῶν τὸ σῶμα τὸ ἑαυτοῦ ἀντιφιλοσοφοῦν τί 
Στοῦ καὶ τἀναντία δογµατίξζον αὐτῷ μᾶλλον ἢ τούτοις 
ἐπίστευσε καὶ ἔγνω ἄνθρωπος Qv καὶ ἀνθρωώπου σῶμα 


» 
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gov, καὶ διετέλεσεν οὐχ OG ἀνδριάντι αὐτῷ χρώμενος 

εἰδῶς Ó ὅτι, ὃς ἂν ἄλλως λέγῃ καὶ ἡδονῆς κατηγορῇ, 
λόγοισι χαίρει, τὸν δὲ νοῦν ἐκεῖσ᾽. ἔχει. 

εἴρηκα: ὑμεῖς δὲ ἐπὶ τούτοις φηφοφορήσατε. 

29. ΣΤΟΑ. Μηδαμῶς, ἀλλὰ ὀλίγα µοι συνερωτῆσαι 8 
ἐπιτρέψατε. 

ΕΠΙ. Ἐρώτησον' ἀποκρινοῦμάι γαρ. 

ΣΤΟ4. Κακὸν ἡγῇ τὸν πόνου; 

EIIIK. Ναι. 

ZTOA. Τὴν ἡδονὴν δὲ ἀγαθόν; 

ΕΠΙΚ. Πάνυ μὲν οὖν. | 

ZTO A. Τί δαί; οἶσθα τί διάφορον καὶ ἀδιάφορον 
καὶ προηγµένον καὶ ἀποπροηγμένον; 

ΕΠΙΚ. Μάλιστα. 

ΕΡΜ. Οὔ φασιν, à Στοά, συνιέναι οἱ δικασταὶ τὰ 
᾿δισύλλαβα ταῦτα ἐρωτήματα: ὥστε ἠσυχίαν ἄγετε. ψη- 
φοφορήσουσι γαρ. 

ZTOA. Καὶ μὴν ἐκράτησα ἄν, si συνηρώτησα ἐν 
τῷ τρίτω τῶν ἀναποδείκτων σχήµατι. 

AIK. Τίς ὑπερέσχεν: 

EPM. Πάσαις 7j Ἡδονή. 

ZTO A. Ἐφίημι ἐπὶ τὸν Za. 

ZAIK. Τύχη τῇ ἀγαθῇ. σὺ δὲ ἄλλους κάλει. 

23. EPM. Περὶ Αριστίππου ᾽άρετὴ καὶ Τρυφή. καὶ 
Αρίστιππος δὲ αὐτὸς παρέστω. 

APETH. Ἡροτέραν ἐμὲ χρὴ τὴν ρετὴν λέγειν’ 
ἐμὸς γάρ ἐστιν Αρίστιππος, ὧς δηλοῦσιν οἱ λόγοι καὶ 
τὰ ἔργα. 

ΤΡΥΦΗ. Οὐ μὲν οὖν, ἀλλ᾽ ἐμὲ τὴν Τρυφήν: ἐμὸς 
γὰριὸ ἀνήρ. og ἔστιν ὁρᾶν ἀπὸ τῶν στεφάνων καὶ τῆς 
πορφυρίδος καὶ τῶν µύρων. 

AIK. My) φιλονεικεῖτε' ὑπερκείδεται γὰρ καὶ eX S 

LUCIAN. Ill. 9, 
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7 δίκη ἔστ᾽ ἂν 0 Ζεὺς δικάσῃ περὶ τοῦ Zfiovvalov: παρα- 
πλήσιον γάρ τι καὶ τοῦτο ἔοικεν εἶναι. ὥστ ἐὰν μὲν 
Ἡδονὴ κρατήσῃ. καὶ τὸν ᾿Αρίστιππον ἕξει ἡ Τρυφή ᾽ νι- 
κώσης δὲ τῆς Στοᾶς, καὶ οὗτος ἔσται τῆς ρετῆς κεκρι- 
μένος. ὥστε ἄλλοι παρέστωσαν. τὸ δεῖνα µέντοι,. μὴ 
λαμβανέτωσαν οὗτοι τὸ δικαστικὀν' ἀδίκαστος γὰρ T 
δίκη µεμένηκεν αὐτοῖρ. 

EPM. Μάτην οὖν ἀνεληλυθότες ὥσι γέροντες ἄν- 
δρες οὕτω μακρὰν τὴν ἀνάβασιν» 

41. Ἱκανόν, ei τριτηµόριον λάβοιεν. ἄπιτε » μὴ 
ἀγανακτεῖτε, αὖθις δικάσετε. 

24. EPM. 4ιογένη Σινωπέα παρεῖναι καιρός, καὶ σὺ 
7 ργυραμοιβικὴ Λέγε. 

4ΙΟ0ΓΕΝΗΣ. Καὶ μὴν ἄν γε μὴ παύσηται ἔνο- 
χλοῦσα, ὢὦ xm, οὐκέτι δρασμοῦ δικάσεταί µοι, ἀλλὰ 
πολλῶν καὶ βαθέων τραυμάτων ' ἐγὼ γὰρ αὐτίκα µάλα 
παταξω τῷ ξύλω. 

4ΙΚ. Τί τοῦτο; πέφευγεν 1) “ργυραμοιβική, ὁ δὲ 
διώκει ἐπηρμένος τὸ βάκτρον. οὗ μέτριόν τι κακὸν 1 
ἀθλία ἔοικε λήψεσθαι. τὸν Πύρρωνα κήρυττε. 

323 25. EPM. '4AÀà ἡ μὲν Γραφικὴ πάρεστιν, ὦ 4ίκη, 
ὁ Πύρρων δὲ οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἀνελήλυθε, καὶ ἐώκει τοῦτο 
πράξειν. 

AIK. «41ιὰ τί, ὦ Ἑρμῆ; 

ΕΡΜ. Ὅτι οὐδὲν ἡγεῖται κριτήριον ἀληθὲς εἶναι. 

AIK. Τοιγαροῦν ἐρήμην αὐτοῦ καταδικασάτωσαν. 
τὸν Λογογράφον ἤδη κάλει τὸν Σύρον: καίτοι πρώην 
ἀπηνέχθησαν κατ αὐτοῦ αἱ γραφαύ, καὶ οὐδὲν ἤπειγεν 
ἤδη κεκρίσθαι. πλὴν aAA. ἐπεὶ ἔδοξε, προτέραν ἐσάγαγε 
τῆς Ῥητορικῆς τὴν δίκην. βαβαῖ, ὅσοι συνεληλύθασιν 
ἐπὶ τὴν ἀκρόασιν. 

ΕΡΜ. Εἰκότως, ὦ «{ίκη' τό τε γὰρ μὴ ἕωλον εἶναι 
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την κρίσιν, ἀλλὰ καινἠν καὶ ξένην, χθές, ὥσπερ ἔφης, 
ἐπηγγελμένην, καὶ τὸ ἑἐλπίξειν ἀκούσεσθαι Ῥητορικῆς 
μὲν καὶ ιαλόγου ἐν τῷ μέρει κατηγορούντων, ἀπολο- 
yovpévov δὲ πρὸς ἀμφοτέρους τοῦ Σύρθυ, τοῦτο πολ” 
λοὺς ἐπήγαγε τῷ δικαστηρίω. πλὴν ἀλλὰ ἄρξαι ποτέ, ο) 
«Ῥητορική, τῶν λόγων. 

26. ΡΗΤΟΡΙΚΗ. Πρῶτον u£v , à ἄνδρες “4θηναῖοι, 
τοῖς θεοῖς εὔχομαι πᾶσι καὶ πάσαις, ὅσην εὔνοιαν ἔχουσα 
διατελῶ τῇ τε πόλει καὶ πᾶσιν ὑμῖν. τοσαύτην ὑπάρξαι 
μοι παρ) ὑμῶν ἐς τουτονὶ τὸν ἀγῶνα. ἔπειθ' Oso dori 
μάλιστα δύκαιον, τοῦτο παραστῆσαι τοὺς Φεοὺς ὑμῖν, 
τὸν μὲν ἀντίδικον σιωπᾶν κελεύειν. ipi δέ, ὡς προήρη- 
μαι καὶ βεβούλημαι, τὴν κατηγορίαν ἐᾶσαι ποιήσασθαι. 
οὐχὶ δὲ ταὐταὰ παρίσταταί μοι γιγνώσκειν; ὅταν d és ὁ ἃ 
πέπονθα ἀποβλέψω Καὶ ὅταν ἐς τοὺς λόγους οὓς ἀκούω' 
τοὺς μὲν γὰρ λόγους oc ὁμοιοτάτους τοῖς ἐμοῖς οὓς αὐ- 
τὸς ἐρεῖ πρὸς ὑμᾶς, τὰ δὲ πράγματα ἐς τοῦτο προήκοντα 
ὄψεσθε, ὤδτε ὅπως ur χεῖρόν τι πείσοµαι πρὸς αὐτοῦ 
σκέψασθαι δέον. ἀλλὰ γὰρ ἵνα μὴ μακρὰ προοιµιαζω- 
μαι, τοῦ ὕδατος πάλαι εἰκῇ ῥέοντος, ἄρξομαι τῆς κατη-- 
γορίας. 

27. Ἐγὼ ydo, ὦ ἄνδρες δικασταί, τουτονὶ κομιδῇ 
µειράκιον ovra , βάρβαρον ἔτι τὴν φωνὴν καὶ μονονουχὶ 
κάνδυν ἐνδεδυκότα ἐς τὸν ᾽4σσύριον τρόπον, περὶ τὴν 
Ἰωνίαν εὑροῦσα πλαζόμενον ἔτι καὶ ὃ τι χθήσαιτο ἑαυτῷ 
ovx εἰδότα παραλαβοῦσα ἐπαίδευσα᾽ καὶ ἐπεὶ ἐδόκει uot 
εὐμαθὴς εἶναι καὶ ἀτενὲς ὁρᾶν ἐς ἐμέ ---- ὑπεπτησσέ τε 
γαρ ἔτι τότε καὶ ἐδεράπευε καὶ µόνην ἐθαύμαξεν — ἀπο- 
λιποῦσα τοὺς ἄλλους ὁπόσοι ἐμνηστεύοντό µε πλούσιοι 
καὶ καλοὶ καὶ λαμπροὶ τὰ προγονικά, τῷ ἀχαρίστω ἐµαυ- 
τήν ἐνεγγύησα πένητι καὶ ἀφανεῖ καὶ véo προϊκα ov µι- 


χραν ἐπεσενεγκαμένη πολλοὺς καὶ θαυμασίους λόγους 
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εἶτα ἀγαγοῦσα αὐτὸν ἐς τοὺς φυλέτας τοὺς ἐμοὺς παρενέ- 
γραψα καὶ ἀστὸν ἀπέφηνα., ὥστε τοὺς διαμαρτάνοντας 
τῆς ἐγγύης ἀποπνίγεσθαι. δόξαν δὲ αὐτῷ περινοστεῖν 
ἐπιδειξομένω τοῦ γάμου τὴν εὐποτμίαν, οὐδὲ τότε ἆπε- 
Λείφθην, ἀλλὰ πανταχοῦ ἑπομένη, ἄνω καὶ κάτω περια- 
γομένη καὶ κλεινὸν αὐτὸν καὶ ἀοίδιμον ἐποίουν κατα- 
κοσμοῦσα καὶ περιστέλλουσα: καὶ τὰ μὲν ἐπὶ τῆς Ελλά- 
δος καὶ τῆς Ἰωνίας µέτρια, ἐς δὲ τὴν Ἰταλίαν ἀποδημῆσαι 
θελήσαντι αὐτῷ τὸν Ióviov συνδιέπλευσα καὶ τὰ τελευ- 
ταῖα µέχρι τῆς Κελτικῆς συναπάρασα εὐπορεῖσθαι ἐποίη- . 
σα. καὶ µέχρι μὲν πολλοῦ πάντα uou ἐπείθετο καὶ συνῆν — 
ἀεὶ µηδεµίαν νύκτα ἀπόκοιτος γιγνόµενος παρ ἡμῶν. 
826 98. ἐπὲὶ δὲ (xavóg ἐπεσιτίσατο καὶ τὰ πρὸς εὐδοξίαν εὔ 
ὄχειν αὐτῷ ὑπέλαβε, τὰς ὀφρῦς ἐπάρας καὶ μέγα φρονήσας 
ἐμοῦ μὲν ἠμέλησε, μᾶλλον δὲ τέλεον εἴασεν, αὐτὸς δὲ τὸν 
γενειήτην ἐκεῖνον, τὸν ἀπὸ τοῦ σχήματος, τὸν «4ιάλο- 
yov, Φιλοσοφίας viov εἶναι λεγόμενον, ὑπεραγαπήσας 
μάλα ἐρωτικῶς πρεσβύτερον αὐτοῦ ὄντα, τούτῳ σύνεστι, 
καὶ οὐκ αἰσχύνεται τὴν μὲν ἐλευθερίαν καὶ τὸ ἄνετον 
τῶν ἐν ἐμοὶ λόγων συντεμών, ἐς μικρὰ δὲ καὶ κωμικὰ 
ἐρωτήματα καταλλείσας ἑαυτὸν καὶ ἀντὶ τοῦ λέγειν ὃ τι 
827 βούλεται µεγάλῃ τῇ φωνῇ βραχεῖς τινας λόγους ἀναπλέ- 
κων καὶ συλλαβίξων, ἀφ᾿ ὧν ἀθρόος μὲν ἔπαινος 1| κρό-- 
τος πολὺς οὐκ ἂν ἀπαντήσειεν αὐτῷ, µειδίαµα δὲ παρὰ 
τῶν ἀκουόντων καὶ τὸ ἐπισεῖσαι τὴν χεῖρα ἐντὸς τῶν 
ὄρων καὶ μικρὰ ἐπινεῦσαι τῇ πεφαλῇῃ καὶ ἐπιστενάξαι τοῖς 
λεγομένοις. τοιούτων ἠράσθη ὁ γενναῖος ἐμοῦ καταφρο- 
νήσας. φαδὶ δὲ αὐτὸν μηδὲ πρὸς τὸν ἐρώμενον τοῦτον 
εἰρήνην & ἄγειν, ἀλλὰ οἶμαι καὶ ἐς ἐκεῖνον ὑβρίδειν. 29. πῶς 
398 οὖν οὐκ ἀχάριστος οὗτορ καὶ ἔνοχος τοῖς περὶ τῆς κακῶ-- 
σεως νόµοις, ὃς τὴν μὲν νόµω γαµετήν, παρ᾽ ἧς τοσαῦτα 
pgs λα) δι 2v ἔνδοξός ἐστιν, οὕτως ἀτίμως ἀπέλιπε, 
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καινῶν δὲ ὠρέχθη πραγμάτων, καὶ ταῦτα νῦν ὁποτε µό- 
νην éuà θαυμάξουσι καὶ ἐπιγράφονται ἅπαντες προστᾶ- 
τιν ἑαυτῶν; ἀλλ ἐγὼ μὲν ἀντέχω τοσούτων µνηστευόν- 
των καὶ κόπτουσιν αὐτοῖς τὴν θύραν καὶ τοὔνομα ἔπι- 
βοωµένοις μεγάλῃ τῇ φωνῇ οὔτε ἀνούγειν οὔτε ὑπακονύειν 
βούλομαι" ὁρῶ γὰρ αὐτοὺς οὐδὲν πλέον της pos xopi- 
ζοντας. οὗτος δὲ οὐδ) οὕτως ἐπιστρέφεται πρὸς ἐμέ, ἀλλα 
πρὸς τὸν ἐρώμενον βλέπει, τί, à Θεοί, χρηστὸν παρ᾽ 
αὐτοῦ λήφεσθαι προσδοκῶν, ὃν οἷδε τοῦ τρίβωνος ov- 
δὲν πλέον ἔχοντα; εἴρηκα. ὦ ἄνδρες δικασταί, ὑμεῖς δέ, 
ἦν ἐς τὸν ἐμὸν τρόπον τῶν λόγων ἀπολογεῖσθαι Φέλῃ. 
εοῦτο μὲν μὴ ἐπιτρέπετο, — ἀγνῶμον γὰρ ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν 
ἐμὴν µαάχαιραν ἀκονᾶν — κατὰ δὲ τὸν αὐτοῦ ἐρώμενον 
τὸν «4ιάλογον οὕτως ἀπολογείσθω., ἦν δύνηται. 

EPM. Τοῦτο μὲν ἀπίθανον: οὐ γὰρ οἷόν τε, à Ῥη-- 83: 
τορικήν µόνον αὐτὸν ἀπολογεῖσθαι κατὰ τὸ σχῆμα τοῦ 
«4ιαλόγου, ἀλλὰ ῥῆσιν καὶ αὐτὸς εἰπάτω. 

30. ΣΥΡΟΣ. Ἐπεὶ καὶ {οῦτο, ὤὦ. ἄνδρες δικασταί, 1 
ἀντίδικος ἠγανάκτησεν, εἰ μακρῷ χρήσοµαι τῷ λόγῳ καὶ 
αὐτὸ τὸ δύνασθαι λέγειν παρ’ ἐκείνης λαβών, πολλὰ μὲν 
οὐκ ἐρῶ πρὸς ὑμᾶς., τὰ κεφάλαια δὲ αὐτὰ ἐπιλυσάμενος 
τῶν κατηγορηθέντων ὑμῖν ἀπολείψω σκοπεῖν περὶ ἁπάν- 
των ' πάντα yaQ ὑπόσα διηγήσατο περὶ ἐμοῦ ἀληδῆ ὄντα - 
διηγήσατο' καὶ γὰρ ἐπαίδευσε καὶ συναπεδήµησε καὶ ἐς 
τοὺς Ἕλληνας ἐνέγραψε. καὶ κατά γε τοῦτο χάριν ἂν εἰ- 
δείην τῷ γάμω. δι ἃς δὲ αἰτίας ἀπολιπὼν αὐτὴν ἐπὶ 
τουτονὶ τὸν «4ιάλογον ἑτραπόμην, ἀκούσατε. à ἄνδρες 
δικασταί, καί µε μηδὲν τοῦ χρησίµου ἕνεκα φεύδεσθαι 
ὑπολάβητε. 31. ἐγὼ γὰρ ὁρῶν ταύτην οὐκέτι σωφρονοῦ- 
σαν οὐδὲ µένουσαν ἐπὶ τοῦ κοσµίου σχήµατος, οἷόν ποτε 
ἐσχηματισμένην αὐτὴν ὃ Παιανιεὺς ἐκεῖνος ἠγάγετο. 
ποσμουμένην δὲ xol τας τρίχας εὐθετίζουδαν ἐς τὸ ἔτοι- SS 


- 


3l 
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ρικὸν καὶ φυκίον ἐντριβομένην καὶ và ὀφθαλμὼ vzo-. 
γραφοµένην, ὑπρπτευον εὐθὺς καὶ παρεφύλαττον ὅποι 
τὸν ὀφθαλμὸν φέρει. καὶ τὰ μὲν ἄλλα dO: καθ’᾽ ἑκάστην 
δὲ τὴν νύκτα 0 μὲν στενωπὸς ἡμῶν ἐνεπίμπλατο μεθυόν- 
των ἐραστῶν κωμαξόντων ἐπ᾽ αὐτην καὶ κοπτόντων τὴν 
$€voav , ἐνίων δὲ καὶ ἐσβιάξεσθαι σὺν οὐδενὶ κόσμω τολ-- 
µώντων. αὐτὴ δὲ ἐγέλα καὶ ἤδετο τοῖς δρωμένοις κάὶ τὰ 
πολλὰ 1] παρέκυπτεν ἀπὸ τοῦ τέγους ἀδόντων ἀκούουσα 
τραχεία τῇ φωνῇ ὠδάς τινας ἑταιρικὰς 1] καὶ παρανοί- 
γουσα τὰς θύρας ἐμὲ οὐομένη λανθάνειν ἠσέλγαινε καὶ 


:ἐμοιχεύετο πρὸς αὐτῶν: ὅπερ ἐγὼ ur φέρων γράψασθαι 


μὲν αὐτὴν µοιχείας ovx ἐδοκίμαζον, ἐν γειτόνων δὲ οὐ- 
κοῦντι τῷ 4ιαλόγω προσεΛλθῶν ἠξίουν καταδεχθῆναι ὑπ᾿ 
αὐτοῦ. 

32. Ταῦτά ἐστιν ἃ τὴν Ῥητορικὴν ἐγὼ μεγαλα ἠδί- 
κήκα. καίτοι εἰ καὶ μηδὲν αὐτῇ τοιοῦτο ἐπέπρακτο, κα- 
λῶς εἶχέ µοι ἀνδρὶ ἤδη τετταράκοντα ἔτη σχεδὸν γεγο-- 
vot, 9oovfov μὲν ἐκείνων καὶ δικῶν ἀπηλλάχθαι καὶ 
τοὺς ἄνδρας τοὺς δικαστας ἀτρεμεῖν ἐᾶν. τυράννων κα- . 
τηγορίας καὶ ἀριστέων ἐπαίνους ἐκφυγόντα., ἐς δὲ τὴν 


᾽καδημίαν ἢ ἐς τὸ 4ύκειον ἐλθόντα τῷ βελτίστω τούτω 


4ιαλόγῳ συμπεριπατεῖν ἠθέμα διαλεγοµένους, τῶν ἐπαί- 
vov καὶ κρότων οὐ δεοµένους. πολλὰ ἔχων εἰπεῖν ἤδη 
παύσομαι. ὑμεῖς δὲ εὔορκον τὴν ψῆφον ἐνέγκατε. 

AIK. Τίς κρατεί! 

ΕΡΜ. Πάσαις ó Σύρος πλὴν μιάς. 

AIK. Ῥήτωρ τις ἔοικεν εἶναι ὁ vv, ἐναντίαν θέµε- 
vog. 983. 0 4ιάλογος ἐπὶ τῶν αὐτῶν Λέγε. ὑμεῖς δὲ περι- 
µείνατε διπλασίονα ἀποισόμενοι τὸν μισθὸν ἐπ᾽ ἆμφο- 
τέραις ταῖς δίκαις. 

4Ι44ΟΓΟΣ. Ἐγὼ δέ, à ἄνδρες δικασταί, μακροὺς 


"gr οποτδίνειν οὖκ ἂν ἐβουλόμην τοὺς λόγους πρὸς ὑμᾶς, 
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ἀλλὰ κατὰ μικρὸν ὥσπερ εἴωθα. ὅμως δὲ ὡς vouog ἐν 
τοῖς δικαστηθρίοις, οὕτω ποιήσοµαι τὴν κατηγορίαν ἰδιῶ-- 
της πανταάπασι καὶ ἄτεχνος τῶν τοιούτων Qv' καί µοι 
"τοῦτο ἔστω πρὸς ὑμᾶς τὸ προοίµιον. & δὲ ἠδίκημαι καὶ 
περυύβρισμαι πρὸς τούτου, ταῦτά ἐστιν, ὅτι µε σεμνὸν 
τέως ὄντα καὶ ὃεῶν τε πέρι καὶ φύσεως καὶ τῆς τῶν ὅλων 
περιόδου σκοπούµενον, ὑψηλὸν ἄνω που τῶν νεφῶν & 
ἀεροβατοῦντα, ἔνθα 0 µέγας dv οὐρανῷ Ζεὺς πτηνὸν 
ἅρμα ἐλαύνων φέρεται, κατασπάσας αὐτὸς ἤδη κατὰ τὴν 
ἀφῖδα ποτώµενον καὶ ἀναβαίνοντα ὑπὲρ τὰ νῶτα τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ τὰ πτερὰ συντρίψας ἰσοδίαιτον τρῖς πολλοῖς 
ἐποίήσε, καὶ τὸ μὲν τραγικὸν ἐκεῖνο καὶ σωφρονικὸν 
προσωπεῖον ἀφεϊλέμου, κωμικὸν δὲ καὶ σατυρικὸν ἄλλο 
ἐπέθηκέ µοι καὶ μικροῦ δεῖν ysAotov: sive uo, ἐς τὸ αὐτὸ 
φέρων συγκαθεῖρξε τὸ σκώῶμμα καὶ τὸν ἵαμβον καὶ κυ- 
νισμὸν καὶ τὸν Εὔπολιν καὶ τὸν ριστοφάνην, δεινοὺς 
ἄνδρας ἐπικερτομῆσαι τὰ σεμνὰ καὶ χλευάσαι τα ὀρθώῶς 
ἔχοντα, τελευταῖον δὲ καὶ ἸΜένιππόν τινα τῶν παλαιῶν 
κυνῶν µάλα ὑλαμτικὸν ὡς δοκεῖ καὶ κάρχαρον ἀνορύξας 
καὶ τοῦτον ἐπεισήγαγέ uot φοβερόν τινα ὥς ἆληθ ὥς κύνα 
καὶ τὸ δῆγμα λαθρίδιον, ὅσω καὶ γελῶν ἅμα ἔδακνε. 88 
πῶς οὖν οὐ δεινὰ ὕβρισμαι μηκέτ᾽ ἐπὶ τοῦ οἰκείου σχή- 
µατος διαµένων, ἀλλὰ κωμωδῶν καὶ γελωτοποιών καὶ 
ὑποθέσεις ἀλλοκότους ὑποκρινόμενος αὐτῷ; τὸ yag πάν- 
των ἀτοπώτατον, κρᾶσίν τινα παράδοξον κέκραμαι xoLi— 
οὔτε πεξός εἰμι ovv. ἐπὶ τῶν µέτρων βέβηκα», ἀλλὰ ἵππο- 
κενταύρου δίκην σύνθετόν τι καὶ ξένον φάσμα τοῖς ἀκού- 
ουσι δοκῶ. | 

84. EPM. Τί οὖν πρὸς ταῦτα Égsig, ὦ Σύρε! 

ZTP. προσδόκητον, e 3 ἄνδρες δικασταί, τὸν ἀγῶνα κ 
τοῦτον ἀγωνίζομαι παρ᾽ ὑμῖν πάντα γοῦν μᾶλλον ἂν 
ἤλπισα 1) τὸν «ιάλογον τοιαῦτα ἐρεῖν περὶ ἐμοῦ , Sv Xu 
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θαλαβων ἐγὼ σκυθρωπὸν ἔτι τοῖς πολλοῖς δοκοῦντα καὶ 
ὑπὸ τῶν συνεχών ἐρωτήσεων κατεσκληκότα, καὶ δια 
τοῦτο αἰδέδιμον μὲν εἶναι δοκοῦντα, οὐ πάντη δὲ ἠδὺν 
M οὐδὲ τοῖς πλήθεσι κεχαρισµένον, πρῶτον μὲν αὐτὸν ἐπὶ 
γῆς βαίνειν εἶθισα ἐς τὸν ἀνθρώπινον τοῦτον τρόπον, 
μετὰ δὲ τὸν αὐχμὸν τὸν πολὺν ἀποπλύνας καὶ μειδιᾶν 
καταναγκάσας ἠδίω τοῖς ὁρῶσι παρεσκεύασα, ἐπὶ πᾶσι δὲ 
τὴν κωμωδίαν αὐτῷ παρέζευξα καὶ κατὰ τοῦτο πολλήν 
oí μηχανώμενος τὴν εὔνοιαν παρὰ τῶν ἀκουόντωνν ot 
τέως τὰς ἀκάνθας τὰς ἐν αὐτῷ δεδιότες ὥσπερ τὸν ἐχῖ- 
vov ἐς τὰς χεῖρας λαβεῖν αὐτὸν ἐφυλάττοντο. ἀλλ’ ἐγὼ 
οἶδ' ἅπερ μάλιστα Λλυπεῖ αὐτόν, ὅτι ur] τὰ γλίσχρα ἐκεῖνα 
καὶ λεπτὰ κάθηµαι πρὸς αὐτὸν σμικρολογούμενος, εὖ 
ἀθάνατος ἡ ψυχὴ καὶ πόσας κοτύλας ὁ θεός, ὁπότε τὸν 
κόσμον κατεσκευάζετο, τῆς ἀμιγοῦς καὶ κατὰ ταὐτὰ ἐχού- 
σης οὐσίας ἐνέχεεν ἐς τὸν κρατῆρα, ἐν ᾧ τὰ πάντα ἐἔκε- 
ῥάννυτο, καὶ εἰ ἡ Ῥητορικὴ πολιτικῆς µορίου εἴδωλον, 
κολακείας τὸ τέταρτον. χαίρει γὰρ οὐκ οἶδ) ὅπως τὰ τοι- 
| αὔτα Λεπτολογῶν καθάἄπερ οἱ τὴν ψώραν ἠδέως κνώμε- 
voL, καὶ τὸ φρόντισµα ἡἠδὺ αὐτῷ δοκεῖ καὶ μέγα φρονεῖ, 
qv λέγηται Og οὐ παντὸς ἀνδρός ἐστι συνιδεῖν ἃ περὶ 
τῶν ἰδεώῶν ὀξυδορκεῖ. ταῦτα δηλαδὴ καὶ παρ᾽ ἐμοῦ ἆπαι-- 
τεῖ καὶ τὰ πτερὰ ἐκεῖνα ζητεῖ καὶ ἄνω βλέπει τὰ πρὸ τοῖν 
ποδοῖν οὐχ ὁρῶν. ἐπεὶ τῶν γε ἄλλων ἕνεκα oUx ἂν οἶμαι 
µέμψαιτό µοι, ὥς Δοιµάτιον τοῦτο τὸ Ἑλληνικὸν περι- 
σπάσας αὐτοῦ βαρβαρικόν τι µετενέδυσα, καὶ ταῦτα βάρ- 
βαρος αὐτὸς εἶναι δοκῶν ' ἠδίκουν γὰρ ἂν τὰ τοιαῦτα ἐς 
αὐτὸν παρανομῶν καὶ τὴν πάτριον ἐσθῆτα λωποδυτῶν. 
ἀπολελόγημαι ὡς δυνατὸν ἐμοί' ὑμεῖς δὲ ὁµοίαν τῇ πα- 
Ae, τὴν ψῆφον ἐνέγκατε. 
35. EPM. Βαβαῖ, δέκα ὅλαις κρατεῖς' 0 γὰρ αὐτὸς 
«νείνος 0 πάλαι οὐδὲ νῦν ὀμόψηφός ἐστι. ἀμέλει τούτω 
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ἔθος ἐστὶ qol πᾶσι τὴν τετρυπηµένην οὕτως φέρειν. μὴ 
παύσαιτο φθονῶν τοῖς ἀρίστοις. ἆλλ᾽ ὑμεῖς μὲν ἄπιτε ϐ 
ἀγαθῇ τύχη. αὔριον δὲ τὰς Aourag δικάσοµεν. 


ΠΕΡΙ IIAPAZITOT 
OTI ΤΕΧΝΗ H IIAPAZITIK H. 


1. ΤΥΧΙ44ΗΣ. Τί ποτε ἄρα, ὦ Σίμων, οἱ μὲν 
ἄλλοι ἄνθρωποι καὶ ἐλεύθεροι καὶ δοῦλοι τέχνην ἕκα-- 
στός τινα ἐπίστανται, δι ἧς αὐτοῖς τέ sio: καὶ Ao χρή- 
σιμοι, σὺ δὲ, ὥς ἔοικεν, ἔργον οὐδὲν Bye, δι) ov &v vt 
7| αὐτὸς ἀπόναιο 1) ἄλλῳ µεταδῶης: 

I1APAZITOZ. Πῶς τοῦτο ἐρωτᾶς, ὦ Τυχιάδη, οὐ-- 
δέπω οἶδα. πειρῶώ δὴ σαφέστερον ἐρωτᾶν. 

ΤΥΧ. Ἔστιν ἤντινα τυγχάνεις ἐπιστάμενος τέχνην, 
οἷον µουσικήν; 

I1AP. Ma «ία. 

TTX. Tí δέ, ἰατρικήν: 

I1AP. Οὐδὲ ταύτην. 

TTX. λλὰ γεωμετρία»; 

Π4Ρ. Οὐδαμᾶς. 

ΤΥΧ. Τί δέ, ῥητορικήν! φιλοσοφίας μὲν γαρ to- 
σοῦτον ἀπέχεις ὅσον καὶ ἡ κακία. 

I1AP. Ἐγὼ uév, εἰ οἷόν τε εἶναι, καὶ πλεῖον. ὥστε 83 
μὴ δόκει τοῦτο καθᾶπερ ἀγνοοῦντι ὀνειδίσαι' φημὶ γὰρ 
κακὸς εἶναι καὶ χείρων 1] σὺ δοκεῖς. 

TTX. Ναί. ἀλλὰ ταύτας μὲν ἴσως τὰς τέχνας ovx 
ἐξέμαθες διᾶ μέγεθος αὐτῶν καὶ δυσκολίαν, τῶν δὲ δη- 
μοτικῶν τινα, τεκτονικὴν T] σκυτοτοµικήνν καὶ γὰρ οὖδε 
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 vdÀAÀa οὕτως ἔχει σοι, ὧς μὴ καὶ τοιαύτης ἂν δεηθῆναι 
τέχνη. — c 

ILAP. Ὀρθώς λέγει, ὦ Τυχιάδη: οὐ γὰρ τούτων 
οὐδεμιᾶς ἐπιστήμων εἰμί. 

ΤΥΧ. Τίνος οὖν ἑτέρας; 

ILAP. Tívog; ὡς ἐγὼ οἶμαι, yevvatag: ἣν εὖ µά- 
θοις, καὶ σὲ ἐπαινέσειν οἴομαι. ἔργῳ μὲν οὖν κατορθοῦν 
gu. δη. ei δὲ καί σοι λόγω, οὐκ ἔχω εἰπεῖν. 

ΤΥΧ. Τίνα ταύτην; 

Π4Ρ. Οὕπω µοι δοκώ TOUS περὶ ταύτην ἐκμεμε- 
λετηκέναι λόγους. ὥστε ὅτι τέχνην μέν τινα ἐπίσταμαι, 
ὑπάρχει ἤδη σοι γινώσκειν καὶ μὴ διὰ τοῦτο χαλεπῶς µοι 
ἔχειν: ἤντινα δέ, αὖθις ἀκούσῃ. | 

TTX. AAA ovx ἀνέξομαι. 

ILAP. To γε τῆς τέχνης παράδοξον ἴσως φανεῖταί 
σοι ἀκούσαντι. 

TTX. Καὶ μὴν διὰ τοῦτο σπουδάζω μαθεῖν. 

I1AP. Εἰσαῦθις, à Τυχιάδη. 

ΤΥΧ. Μηδαμῶς, ἀλλ᾽ ἤδη Λέγε, εἰ wj περ ἄρα 
αἰσχύνῃ. 

II AP. Ἡ παρασιτική. 

9. ΤΥΧ. Κάὀτα & μὴ µαίνοιτό vig, ὦ Σίμων, τέχνην 
ταύτην φαίῃ ἄν; 

Π4Ρ. Ἔγωγε᾽ εἰ δέ σοι µαίνεσθαι δοκώ, τοῦ µη- 

8 δεµίαν ἄλλην ἐπίστασθαι τέχνην αἰτίαν εἶναί µοι τὴν 
µανίαν δόκει καί µε τῶν ἐγκλημάτων ἤδη ἀφίει. φασὶ 
γὰρ τὴν δαίμονα ταύτην τὰ μὲν ἄλλα χαλεπὴν ἐἶναι τοῖς 
ἔχουσι, παραιτεῖσθαι δὲ τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοὺς ὥσ- 
περ διδάσκαλον ἢ παιδαγωγὸν τούτων ἀναδεχομένην εἰς 
αὐτὴν τὰς αἰτίας. 

ΤΥΧ. Οὐκοῦν, à Σίμων, ἡ παρασιτικἡ τέχνη ἐστί; 

2245 Τέγνη γαρ. κἀγὼ ταύτης δημιουργός. 
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TTX. Kol σὺ ἄρα παράσιτος; 

Π4Ρ Πάνυ ὠνείδισας, à Τυχιάδη. 

ΤΥΧ. αλλ’ οὐκ ἐρυθριᾷς παράσιτον σαυτὸν ἆπο- 
καλῶν; 

ILAP. Οὐδαμῶς: αἰσχυνοίμην γὰρ ἄν, εἰ μὴ λέγοιμι. 

ΤΥΧ. Καὶ νὴ 4 ὁπόταν σε βουλώμεθα γνωρίξειν 
τῶν ovx ἐπισταμένων vo, ὅτε χρῄζει μαθεῖν, ὁ παράσι- 
τος δῆλον Ott φήσοµεν; 

ILAP. Πολὺ μᾶλλον. λέγοντες τοῦτο ἐμὲ ἢ Φειδίαν 
ἀγαλματοποιόν' χαίρω γὰρ τῇ τέχνῃ οὐδὲν ἧττον 2 Φει- 
δίας ἔχαιρε τῷ Zu. 82 

TTX. Καὶ wv ἐκεῖνό uou σκοποῦντι προοῖσται γέ- 
λως πάμπολυς. 

ILAP. Τὸ ποῖον; 

TTX. Ei γε καὶ ταῖς ἐπιστολαῖς ἄνωθεν ὥσπερ ἔθος 
ἐπιγράφοιμεν, Σίµωνι παρασίτῳω. 

ILAP. Καὶ μὴν ἂν ἐμοὶ μᾶλλον χαρίζοιο ἢ «4ίωνι 
ἐπιγράφων φιλοσόφφ. 

3. TTX. 444a σὺ μὲν ὃ ὅπως χαίρεις παλουμενος, οὐ-- 
δὲν cj μικρόν µοι µέλει' σκόπει δὲ δὴ καὶ τὴν ἄλλην 
ἀτοπίαν. . 

IIAP. Τίνα μήν; 

TTX. Ei καὶ ταύτην ταῖς ἄλλαις τέχναις ἐγκαταλέ- 
ἔομεν, ὥστε ἐπειδὰν πυνθάνηταί m6, ὁπυία τις αὕτη ] 
τέχνη ἐστί, λέγειν, οἷον γθαμματινή, ἰατρινή, παρασιτική. 

ΠάΡ. Ἐγὼ uév, à Τυχιάδη, πολὺ μᾶλλον ταύτην 
7 τινα ἑτέραν τέχνην φαίην à ἄν. εἰ δέ σοι φίλον ἀπούειν, 
καὶ ὅπως οἴομαι λέγοιμι ἂν καίπερ οὐ παντάπασιν ὤν, 84 
ὡς ἔφθην εἰπών , ἐπι τοῦτο παρεσκευασµένος. 

ΤΥΧ. Οὐδέν, εὖ καὶ σµικρα λέγοις, (A19 δέ, διοίσει. 

Π4Ρ. Ἴθι δή πρῶτον, εἰ σοι doxst, περὶ τῆς τέχνης. 
ἥτις ποτὲ οὖσα τυγγάνει τῷ y£vs,, δκοπῶμεν. οὑτοὰ 
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γὰρ ἐπακολουθήσαιμεν ἂν καὶ ταῖς xot. εἶδος τέχναις, 
εἴπερ ἄρα ὀρθώς µετέχοιεν αὐτῆς. 

ΤΥΧ. Τί ποτ’ οὖν ἐστιν ἡ τέχνη λέγε: παντως ἐπί- 
σότασαι. | | 

I1AP. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΤΥΧ. My) τοίνυν ὄκνει λέγειν αὐτήν, εἴπερ οἶσθα. 

841 4. Π4Ρ. Τέχνη ἐστίν, ὡς ἐγὼ διαμνημονεύω σοφοῦ 
τινος ἀκούσας, σύστηµα ἐκ καταλήψεων συγγεγυµγασµέ- 
vov πρός τι τέλος εὔχρηστον τῶν ἐν τῷ Bip. - 

TTX. Ὀρθῶς ἐκείνου γε εὐπόντος οὕτως άπεμνη- 
µόνευσας. 

ILAP. Et δὲ μετέχει τούτων ἁπάντων 7 παρασιτική, 
ví ἂν ἄλλο 1] καὶ αὐτὴ τέχνη ἂν εἴη; 

ΤΥΧ. Τέχνη γαρ. εἴπερ οὕτως ἔχει. 

I1AP. Φέρε δὴ καθ" ἕκαστον τοῖς τῆς τέχνης εἴδεσιν 
ἐφαρμόξοντες τὴν παρασιτικήν., εἰ συνάδει, σκοπῶμεν, 
καὶ ὁ περὶ αὐτῆς λόγορ. ἀλλὰ μὴ καθάπερ αἱ πονηφαὶ 

342 χύτραι διακρουόµεναι μὴ σαθρὸν ἀποφθέγγηται. δεῖ voc- 
νυν εἶναι καὶ ταύτην ὥσπερ καὶ πᾶσαν τέχνην σύστημα 
ἔκ καταλήψεων: πρῶτον μὲν τὸ δοπιμάξειν καὶ διακρί- 
νειν ὅστις ἂν ἐπιτήδειος γένοιτο τρέφειν αὐτόν , καὶ ὅτω 
παρασιτεῖν ἀρξάμενος οὐκ ἂν µεταγνοίη. ἢ τὸν μὲν ἀρ- 
γυρογνώμονα τέχνην τινὰ φήσομεν ἔχειν, εἴπερ ἐπίστα- 
ται διαγινώσκειν τά τε κίβδηλα τῶν νομισμάτων καὶ τὰ 
µή, τοῦτον δὲ ἄνευ τέχνης διακρίνειν τούς τε κιβδήλους 
τῶν ἀνθρώπων καὶ τοὺς ἀγαθούς. καὶ ταῦτα οὐχ ὥσπερ 
τῶν νομισμάτων καὶ τῶν ἀνθρώπων φανερῶν εὐθὺς ὄν-- 
των! αὐτὰ μέντοι ταῦτα καὶ ὁ σοφὸς Εὐριπίδης κατα- 
µέμφεται λέγων’ 

ἀνδρῶν à' ὅτω χρὴ τὸν xaxov διειδέναι͵ 
οὐδεὶς χαρακτὴρ ἐμπέφυκε σώματι. 
XJ uU? xo) µείξων 1) τοῦ παρασίτου τέχνη. vj γε καὶ τὰ οὗ - 
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τως ἄδηλα καὶ ἀφανῆ μᾶλλον τῆς μµαντικῆς γνωρίζει τε 
καὶ οἶδε. 5. τὸ δέ γε ἐπίστασθαι λόγους λέγειν ἐπιτη- 
δείους καὶ πράγματα πράττειν δι ὧν οἰκειώσεται καὶ 
εὐνούστατον ἑαυτὸν τῷ τρέφοντι ἀποδείξει, ἀρ᾽ οὐ συνέ- 
σεως καὶ καταλήψεως ἐρρωμένης εἶναί σοι δοκεῖς 

ΤΥΧ. Καὶ µαλα. 

I1AP. Τὸ δέ ys ἐν ταῖς ἑστιάσεσιν αὐταῖς ὅπως παν-- 
τὸς ἀπέλθοι πλέον ἔχων καὶ παρευδοκιμῶν τοὺς μὴ τὴν 
αὐτὴν αὐτῷ κεκτηµένουρ τέχνην, ἄνευ τινὸς λόγου καὶ 
σοφίας πράττεσθαι οὔει; 

ΤΥΧ. Οὐδαμῶς. 

Π4Ρ. Τί δέ, τὸ ἐπίστασθαι τὰς ἀρετὰς καὶ κακίας 
τῶν σιτίων καὶ τῶν ὄΌψων πολυπραγμοσύνην ἀτέχνου 
τινὸς εἶναί σοι δοκεῖ, καὶ ταῦτα τοῦ γενναιοτάτου 1Πλά-- 
τωνος οὑὐτωσὶ λέγοντος, Τοῦ μέλλοντος ἑστιάσεσθαι μὴ 
μαγειρικοῦ ovrog, σκευαζοµένης θοίνης ἀκυροτέρα 1] αρί- 
σι; 6. ὅτι γε μὴν οὖκ ἐκ καταλήψδως µόνον, ἀλλὰ συγ- 
γεγυµνασµένης ἐστὶν 1) παρασιτική, µάθοις ἂν ἐνθένδε 
ῥᾳδίως᾽ at μὲν γὰρ τῶν ἄλλων τεχνῶν καταλήψεις καὶ 

ἡμέρας καὶ νύκτας καὶ μῆνας καὶ ἐνιαυτοὺς πολλάκις 
ἀσυγγύμναστοι µένουσι, καὶ ὅμως ovx ἀπόλλυνται παρα 
τοῖς κεκτηµένοις αἱ τέχναι, αἱ δὲ τοῦ παρασίτου καταλή- 
ψεις ei μὴ καθ᾽ ἡμέραν εἶεν ἐν γυµνασίῳ, ἀπυολλύασιν 
οὐ μόνον, οἶμαι, τὴν τέχνην, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν τὸν τεχνί- 
την. 7. τό γε µήν, πρός τι τέλος εὔχρηστον τῷ βίω., μὴ 
καὶ μανίας ᾖ ῥητεῖν. ἐγὼ γὰρ τοῦ φαγεῖν καὶ τοῦ πιεῖν 
οὐδὲν εὐχρηστότερον εὑρίσκω ἐν τῷ βίῳ Ov, οὐδὲ (ijv γε 
τούτου ἄνευ ἔσει. 

ΤΥΧ. Πάνυ μὲν οὖν. 

8. II4P. Καὶ μὴ» οὐδὲ τοιοῦτόν τί ἐστιν ἢ παρασι- 
τικἡ ὁποῖον τὸ κάλλος καὶ 7j ἰσχύς, ὥστε τέχνην μὲν μὴ 
δοκεῖν αὐτήν, δύναμιν δέ τινα τοιαύτην. 


30 AOTKIANOT: 


TTX. 41991 λέγεις. 

I1AP. 4λλὰ μέντοι οὐδὲ ἀτεχνία dovív: ἡ γὰρ ἀτεχνία 
οὐδέποτε οὐδὲν κατορθοῖ τῷ κεκτηµένω. φέρε γαρ, εἰ 
ἐπιτρέψαι τις ἑαυτῷ ναῦν ἐν θαλάττή καὶ χειμῶνι μὴ 
ἐπιστάμενος κυβερνᾶν, σωθείη ἄν; 

ΤΥΧ. Οὐχ οὕτως. 

ILAP. TY δή ποτε, 7] τῷ μὴ ἔχειν τέχνην͵, δι ἧς δυ-- 
νήσεται σώξειν ἑαυτόν; 

TTX. Καὶ µάλα. 

IIAP. Οὐκοῦν καὶ παράσιέος ὑπὸ τῆς παρασιτικῆς, 
εἶπερ ἦν ἀτεχνία. οὐκ ἂν ἐσώζξετο; 

. TTX. Ναι. 

I14P. Οὐκοῦν τέχνῃ σώξεται, ἀτεχνία δὲ ov; 

ΤΥΧ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ILAP. ἨΤέχνη ἄρα ἐστὶν ἡ παρασιτική. 

ΤΥΧ. Τέχνη, ὥς ἔοικεν. 

I1AP. Καὶ μὴν χυβερνήτας μὲν ἀγαθοὺς καὶ ἡνιό- 
χους τεχνίτας ἐκπεσόντας τῶν δίφρων οἶδα ἐγω πολλάκις, 
καὶ τοὺς μὲν ξυντριβέντας, τοὺς δὲ καὶ πάµπαν διαφθα- 
ρέντας., παρασίτου δὲ ναυάγιον οὐδεὶς ἔχει τοιοῦτον εἰ- 
πεῖν. οὐκοῦν sí µήτε ἀτεχνία ἐστὶν T) παρασιτικὴἡ µήτε 
δύναμις, σύστημα δέτι ἐκ καταλήψέων γεγυμνασμένων, 
τέχνη δῆλον ὅτι διωµολόγηται ἡμῖν τήµερον. 

9. TTX. Ὅσον ἐκ τούτου sixdfo: ἀλλ᾽ ἐκεῖνο, ὅπως 
καὶ 0gov ἡμῖν τινα γενναῖον ἀποδῶς τῆς παρασιτικῆς. 

ILAP. Ὀρθώῶς σύ γελέγων. δοκεῖ γὰρ δή uo, οὕτως 
ἂν μάλιστα ὠρίσθαι' παρασιτική ἐστι τέχνη ποτέων καὶ 
βρωτέων καὶ τῶν διὰ ταῦτα Λεκτέων, τέλος δὲ αὐτῆς 
τὸ ἠδύ. 

— TTX. Ὑπέρευγέ µοι δοκεῖς ὀρίσασθαι τὴν σεαυτοῦ 
τέχνην' ἀλλ᾽ ἐκεῖνο σκόπει, μὴ πρὸς ἐνίουο τῶν φιλο- 
σόφων μάχη σοι περὶ τοῦ τέλους ᾖ. 
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ILAP. Καὶ uqv ἀπόχρη γε, εἴπερ ἔσται τὸ αὐτὸ τέ- 
Aoc εὐδαιμονίας καὶ παρασιτικῆς. 10. φανεῖται δὲ οὕτως: 
ὁ γὰρ σοφὸς Ὅμηρος τὸν τοῦ παρασίτου βίον &«vuctov 
ὡς ἄρα µακάριος καὶ ξηλωτὸς εἴη μόνος, | 
οὐ yàp ἔγωγέ τί φηµι τέλος χαριέστερον εἶναι, 
ἢ ov ἂν εὐφροσύνη μὲν ἔχῃ κάτα δῆμον ἅπαντα, 
παρὰ δὲ πλήθωσι τράπεζαι 
σίτου καὶ κρειῶν, µέθυ ὃ᾽ ἐκ κρητῆρος ἀφύσσων 
οἰνοχόος φορέῃσι καὶ ἐγχείῃ δεπαεσσι. 
καὶ ὡς οὐχ [κανῶς ταῦτα θαυμαάξων μᾶλλον τὴν αὑτοῦ 
γνώµην ποιεῖ φανερωτέραν εὖ λέγων: 
τοῦτό τέ µοι κάλλιστον ἐνὶ φρεσὶν εἴδεται εἶναι. 
οὐχ ἕτερόν τι ἐξ ὧν φησιν, 7 τὸ παρασιτεῖν εὔδαιμον 


νοµίζων᾿ καὶ μὴν οὐδὲ τῷ τυχόντι ἀνδρὶ περιτέθεικε , 


τούτους τοὺς λόγους», ἀλλά τῷ σοφωτάτῳ τῶν Ἑλλήνων. 
καίτοι γε 'εἶπερ ἐβούλετο Ὀδυσσεὺς τὸ κατὰ τοὺς Στωϊ-- 
xovg ἐπαινεῖν τέλος, ἐδύνατο ταυτὶ λέγειν ὅτε τὸν Φι- 
λοκτήτην ἀνήγαγεν ἐκ τῆς 4ήμνου. ὅτε τὸ Ἴλιον ἐξεπόρ-- 
Φησεν, ὅτε τοὺς Ἕλληνας φεύγοντας κατέσχεν, ὃτε εἰς 
Τροίαν εἰσῆλθεν ἑαυτὸν μαστιγῶσας καὶ κακὰ καὶ Στωϊκὰ 
ῥάκη ἐνδυς' ἀλλὰ τότε οὖκ εἶπε τοῦτο τέλος χαριέστε- 
gov. ἀλλὰ μὴν xci ἐν τῷ τῶν 'Ἐπικουρείων Bio γενόμε- 
vog αὖθις παρὰ τῇ Καλυψοῖ, i ῦτε αὐτῷ ὑπῆρχεν ἐν ἀργία 
τε βιοτεύειν καὶ τρυφᾶν καὶ βινεῖν τὴν τλαντος $vya- 
τέρα καὶ κινεῖν πᾶσας τὰς λείας κινήσεις, οὐδὲ τότε εἶπε 
τοῦτο τὸ τέλος χαριέστερον, ἀλλὰ τὸν τῶν παρασίτων 
βίον. ἐκαλοῦντο δὲ δαιτυµόνες ol παράσιτοι τότε. πῶς 
οὖν λέγει; πάλιν γὰρ ἄξιον ἀναμνησθῆναι τῶν ἐπῶν' 
οὐδὲν γὰρ olov ἀκούειν αὐτῶν πολλάκις λεγομένων 
υδαιτυµόνες καθήµενοι ἑξείης ' καί: 

παρὰ δὲ πλήθωσι τράπεξαι 

σέτου καὶ κρειῶν. 
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11. 0 γε μὴν Ἐπίκουρος σφόδρα ἀναισχύντως ὑφελόμε- 


"νος τὸ τῆς παρασιτικῆς τέλος τῆς xov. αὐτὸν εὐδαιμονίας 


τέλος αὐτὸ ποιεῖ. καὶ ὅτι κλοπὴ τὸ πρᾶγμά ἐστι καὶ οὐ- 
δὲν Ἐπικούρῳ µέλει τὸ ἠδύ, ἀλλὰ τῷ παρασίτω; οὕτω 
µάθοις ἄν. ἔγωγε ἡγοῦμαι τὸ ἠδὺ πρῶτον μὲν τὸ τῆς 
σαρκὸς ἀόχλητον, ἔπειτα τὸ μὴ θορύβου καὶ ταραχῆς τὴν 
ψυχὴν ἐμπεπλῆσθαι. τούτων τοίνυν ὁ μὲν παράσιτος 
ἑκατέρων τυγχάνει, 0 δὲ Ἐπίκουρος οὐδὲ Δατέρου" ὁ 
γὰρ ζητῶν περὶ σχήματος γῆς καὶ κόσμων ἀπειρίας καὶ 
μεγέθους ἡλίου καὶ ἀποστημάτων καὶ πρώτων στοιχείων 
καὶ περὶ (edv, εἶτε εἰσὶν εἴτε οὐκ εἰσέ, καὶ περὶ αὐτοῦ 
τοῦ τέλους «cl πολεμῶν καὶ διαφερόµενος πρός τινας οὐ 
µόνον ἐν ἀνθρωπίναις., ἀλλὰ καὶ ἐν κοσμικαῖς ἐστιν ἔνο- 
χλήσεσιν. ὁ δὲ παράσιτος πάντα καλῶς ἔχειν οἰόμενος 
καὶ πεπιστευκῶς μὴ ἄλλως ταῦτα ἔχειν ἄμεινον 1j ἔχει, 
μετὰ πολλῆς ἀδείας καὶ γαλήνης, οὐδενὸς αὐτῷ τοιούτου 
παρενοχλοῦντος, ἐσθίει καὶ κοιμᾶται ὕπτιος ἀφεικὼς 
τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας ὥσπερ Ὀδυσσεὺρ τῆς Σχερίας — 
ἀποπλέων οἴκαδε. 19. καὶ μὴν οὐχὶ κατὰ ταῦτα µόνον 
οὐδὲν προσήκει τὸ ἠδὺ τῷ Ἐπικούρω, ἀλλὰ καὶ κατ 
ἐκεῖνα' ὁ γὰρ Ἐπίκουρος οὗτος, ὅστιρ ποτέ ἐστιν ὁ σο- 
qoc, ἤτοι φαγεῖν ἔχει v] οὔ' εἰ μὲν οὐκ ἔχει, οὐχ ὅπως 
ἡδέως ζήσεται, ἆλλ᾽ οὐδὲ ξήσεται' εἰ δὲ ἔχει, εἴτε παρ᾽ 
ἑαυτοῦ sive παρ᾽ ἄλλου' εἰ μὲν οὖν παρ᾽ ἄλλου τὸ φα- 


850 γεῦν ἔχει, παράσιτός ἐστι καὶ οὐχ ὃς λέγει: εἰ δὲ παρ᾽ 


ἑαυτοῦ, οὐχ ἠδέως ξήσεται. 

ΤΥΧ. Πῶς οὐχ ἠδέως; 

Π4Ρ. Ei γὰρ ἔχει τὸ φαγεῖν παρ ἑαυτοῦ, πολλά 
τοι, ὦ Τυχιάδη, τῷ τοιούτω fio παρακολουθεἴν ἀνάγκη: - 
καὶ ἄθρει πόσα. δεῖ τὸν μέλλοντα βιώσεσθαι καθ’ ἠδο-- 
viv τὰς. ἐγγινομέναρ ὀρέξεις ἁπάσας ἀναπληροῦν. sj 
7 gg 7 
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TTX. Κἀμοὶ δοκεῖ. 

Π4Ρ. Οὐκοῦν τῷ μὲν συχνὰ xexvuuévo ἴσως τοῦτο 
παρέχει, τῷ δὲ ὀλίγα καὶ μηδὲν οὐκέτι' ὥστε πένης οὐκ 
ἂν σοφὸς γένοιτο οὐδὲ ἐφίκοιτο τοῦ τέλους, λέγω δὴ τοῦ 
ᾖδέος. ἆλλ᾽ οὐδὲ μὴν ὃ πλούσιος, ὃ παρὰ τῆς οὐσίας 
ἀφθόνως ταῖς ἐπιθυμίαις χορηγῶν, δυνήῄσεται τοῦδε égi- 
πέσθαι. τί δή ποτε; ὅτι πᾶσα ἀνάγκη τὸν ἀναλίσκοντα 
τὰ ἑαυτοῦ πολλαϊῖς περιπίπτειν ἀῆδίαις, τοῦτο μὲν τῷ 
µαγείρῳ κακῶς σκευάσαντι τὸ ὄψον µαχόμενον rj εἰ μὴ 
µώχοιτο φαῦλα παρὰ τοῦτο ἐσθίοντα τὰ Oto καὶ τοῦ ἠδέος 
ὑστεροῦντα, τοῦτο δὲ τῷ οἰκονομοῦντι τὰ κατὰ τὴν οὐ- 
xíav , εἰ μὴ καλῶς οἰκονομοίη, µαχόμενον. 7j οὐχ οὕτως; 851 

TTX. Νἠ 4ία, κἀμοὶ δοκεῖ. 

I1A4P. Τῷ μὲν οὖν Ἐπικούρῳ πάντα ξυμβαίνειν εἰ- 
κός, ὥστε οὐδέποτε τεύξεται τοῦ τέλους: τῷ δὲ παρα- 
σίτω οὔτε µάγειρός ἐστιν à χαλεπήναι, οὔτε ἀγρὸς οὔτε 
οὐχονόμος οὔτε ἀργύρια, ὑπὲρ ὧν ἀπολομένων ἀχθε- 
σθείη, καὶ πάντα ἔχει, ὥστε καὶ φάγοι καὶ πίοι µόγος οὗ- 
τος ὑπὸ μηδενός, ὧν ἐκείνους ἀνάγκη., ἐνοχλούμενος. 

13. 4λλ᾽ ovi μὲν τέχνη ἐστὶν παρασιτική, xax vov- 
των καὶ τῶν ἄλλων [κανῶς δέδεικται. Λλοιπὸν ὅτι καὶ 
ἀρίστη δεικτέον͵, καὶ τοῦτο οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ πρῶτον μέν, 
ὅτι κοινῇ πασῶν διαφέρει τῶν τεχνῶν, εἶτα ὅτι καὶ ἰδία 
ἑκάστης. κοινῇ μὲν οὖν ἀπασῶν οὕτω διαφέρει’ πάσης 
γαρ τέχνης ἀνάγκη προδάγειν µάθήσιν πόνον φόβον 
πληγάς, ἅπερ ovx ἔστιν ὅστις οὐκ ἂν ἀπεύξαιτο: ταύ- 
την δὲ τὴν τέχνην͵, ὡς ἔοικε, µόνην ἔξεστι μαθεἴν ἄνευ 
πόνου. τίς γὰρ ἀπὸ δείπνου ποτὲ ἀπῆλθε κλαίων, ὥσπερ 
τινᾶς ἐκ τῶν διδασκαλείων ὁρῶμεν, τίς δ᾽ ἐπὶ δεῖπνον 863 
ἀπιῶν ὤφθη σκυθρωπός, ὥσπερ οἱ εἰς τὰ διδασκαλεῖα 
φοιτῶντες; καὶ μὴν ὁ μὲν παράσιτος ἑκὼν αὐτὸς ἐπὶ 
δείπνον bo µάλα ἐπιδυμῶν τῆς τέχνης. e τὸς 
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ἄλλας τέχνας µανθάνοντες μισοῦσιν αὐτάς, ὥστε ἔνιοι 
δι΄ αὐτὰς ἀποδιδράσκουσι. τί δέ, οὐ κἀκεῖνο ἐννοῆσαί σε 
δεῖ, ὅτι καὶ τοὺς ἐν ἐκείναις ταῖς τέχναις προκόπτοντας 
οἱ πατέρες καὶ μητέρες τούτοις τιμῶσι μάλιστα, olg καθ’ 

ἡμέραν xai τὸν παράσιτον; Καλώς νὴ 4’ ἔγραψεν ὁ παῖς, 
λέγοντερ» δότε αὐτῷ φαγεῖν' ovx ἔγραψεν ὀρθῶς. μὴ 
δῶτε. οὕτω τὸ πρᾶγμα xol ἔντιμον xoi ἐν τιμωρίᾳ μέγα 
φαίνεται. 14. καὶ ijv at ἄλλαι τέχναι τὸ Ὅστερον τοῦτο 
ἔχουσι μετὰ τὸ μαθεῖν καὶ τοὺς καρποὺς ἡδέως ἀπολαμ- 
βάνουσι' πολλὴ γὰρ «καὶ ὄρθιος οἶμος ἐς αὐτάς ** ἡ δὲ 
παρασιτική μόνη τῶν ἄλλων £09; ἀπολαύει τῆς τέχνης 
ἐν αὐτῷ τῷ µανθανειν, καὶ ἅμα τε ἄρχεται καὶ ἐν τῷ 
τέλει ἐστίν. καὶ μέντοι τῶν ἄλλων τεχνῶν οὐτσινές, ἀλλὰ 


πᾶσαι ἐπὶ µόνην τὴν τροφἠν γεγόνασιν, o δὲ παράᾶσιτος 


εὐθὺς ἔχει τὴν τροφὴν ἅμα τῷ ἄρξασθαι τῆς τέχνης. Tj 
ovx ἐννοεῖς ὅτι 0 μὲν. γεωργὸς γεωργεῖ οὐ τοῦ γεωργεῖν 
ἕνεκα καὶ ὃ τέκτων τεκταίνεται οὐχὶ τοῦ τεκταίνεσθαι 
ἕνεκα, 0 δὲ παράσιτος οὐχ ἕτερον μέν τι διώκει, ἀλλα 
τὸ αὐτὸ καὶ ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ καὶ οὗ ἕνεκα γίγνεται; 
15. καὶ µην ἐκεῖνά γε οὐδείς ἐστιν ὅστις οὐκ ἐπίσταται, 
ὅτι οἱ μὲν τὰς λοιπὰς τέχνας ἐργαξόμενοι τὸν μὲν ἄλλον 
χρόνον ταλαιπωροῦσι, µίαν δὲ 7] δύο µόνας τοῦ μηνὸς 
e , 4 » / x 3 

ἡμέρας [ερᾶς ἄγουσι, καὶ αἱ πόλεις δὲ τὰς μὲν δι ἔτους, 
τὰς δὲ ἐμμήνους ἑορτὰς διατελοῦσι, καὶ εὐφραίνεσθαι 
λέγονται τότε' ὁ δὲ παράσιτος τοῦ μηνὸς τὰς τριάκονΏ’ 
ἡμέρας ἱερὰς ἄγει' πᾶσαι γὰρ αὐτῷ δοκοῦσιν εἶναι τῶν 
θεῶν. 16. ἔτι oí μὲν βουλόμενοι τὰς ἄλλας τέχνας κατορ- 
θοῦν ὁὀλιγοσιτίαις καὶ ὀλιγοποσίαις χρῶνται .καθαπερ 
οἱ νοσοῦντες, πολυσιτίαις δὲ καὶ πολυποσίαις οὐκ ἔστιν 
εὐφραινόμενον µανθάνειν. 17. καὶ αἱ μὲν ἄλλαι τέχναι 
χωρὶς ὀργάνων οὐδαμῶς τῷ κεκτηµένω ὑπηρετεῖν δύ-- 
2Ω2τηι" οὔτε γὰρ αὐλεῖν ἔνι χωρὶς αὐλῶν οὔτε φάλλειν 
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» , ” , » e" P bM e 
ἄνευ λυρας οὔτε ἰππεύειν ἄνευ ἵππου ' αὐτη δὲ ούτως 


ἐστὶν ἀγαθὴ καὶ οὐ βαρεῖα τῷ τεχνίτῃ, ὥστε ὑπάρχει καὶ 85 


μηδὲν ἔχοντι ὅπλον χρῆσθαι αὐτῇ. 18. καὶ ὡς ἔοικεν ἄλ-- 
. Aag τέχνας μανθάνοµεν μισθὸν διδόντες, ταύτην δὲ λαμ- 
βαάνοντες. 19. ἔτι τῶν μὲν ἄλλων τεχνῶν cio, διδάσκαλοί 
τινες, τῆς δὲ παρασιτικῆς οὐδείς, ἀλλ᾽ ὥσπερ 1] ποιητικἡ 
κατὰ Σωκράτη καὶ αὕτη θεία τινὶ μοίρα παραγίνεται. 
90. κἀκεῖνο 07] σκόπει, ὅτι τὰς μὲν ἄλλας τέχνας ὁδεύον-- 
τες ἢ πλέοντες οὐ δυνάµεθα διαπράττεσθαι, ταύτῃ δέ 
ἐστι χρῆσθαι καὶ ἐν ὁδῷ καὶ πλέοντι. 

21. TTX. Πάνυ μὲν οὖν. 

ILAP. Καὶ μέντοι, à Τυχιάδη., ot μὲν ἄλλαι τέχναι 
δοκοῦσί μοι ταύτης ἐπιθυμεῖν. αὕτη δὲ οὐδεμιᾶς ἑτέρας. 

ΤΥΧ. Tí δέ, ovy οἱ τὰ ἀλλότρια λαμβάνοντες ἆδι- 
κεῖν σοι δοκοῦσι; 

Π4Ρ. Πώς γὰρ ov; 

ΤΥΧ. Πῶς οὖν ὁ παράόδιτος τὰ ἀλλότρια λαμβάνων 
οὐκ ἀδικεῖ μόνος: 

29. IIAP. Ovx ἔχω λέγειν. καὶ μὴν τῶν ἄλλων 
τεχνῶν αἱ ἀρχαὶ φαῦλαί τινες καὶ εὐτελεῖς εἰσι, τῆς δὲ ᾽ 
παρασιτικῆς πάνυ γενναία τις' τὸ γαρ θρυλούμενον 
τοῦτο τῆς φιλίας ὄνομα οὐκ ἂν ἄλλο τι εὗροιρ 1] ἀρχὴν 
παρασιτικῆς. 

TTX. Πῶς λέγεις; 

I1AP. Ὅτι οὐδεὶς ἐχθρὸν 9 ἀγνῶτα ἄνθρωπον ἀλλ᾽ 
οὐδὲ συνήθη μετρίως ἐπὶ δεῖπνον καλεῖ, ἀλλὰ δεῖ πρό-- 
τερον οἶμαι τοῦτον γενέσθαι φίλον, ἵνα κοινωνήσῃ oxov- 


δῶν καὶ τραπέξης καὶ τῶν τῆς τέχνης ταύτης μυστηρίων. 85: 


ἐγὼ γοῦν πολλάκις ἤκόυσά vivov Λεγόντων, ποταπὸς δὲ 
οὗτος ὁ φίλος ὅστις οὔτε βέβρωκεν οὔτε πέπωκε μεθ’ 
ἡμῶν, δῆλον ὅτι τὸν συµπίνοντα καὶ συνεσθίοντα uó- 
vov πιστὸν φίλον ηγουμένων. 99. ὅτι γε μὴν 4 usus 
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κωτάτη τῶν τεχνῶν ἔστιν αύτη, µάθοις ἂν καὶ ἐκ τοῦδα 
οὐχ ἤκιστα' τὰς μὲν γὰρ Λοιπὰς τέχνας οὐ μόνον κακο- 
παθοῦντες καὶ ἱδροῦντερ, ἀλλὰ νὴ Zia καθήµενοι καὶ 
ἑστῶτες ἑργάζονται ὥσπερ ἀμέλει δοῦλοι τῶν τεχνών, ὃ 
δὲ παράσιτος μεταχειρίζεται τὴν αὑτοῦ τέχνην ὡς βασι-- 
λεὺς κατακείµενος. 24. ἐκεῖνα μὲν γὰρ τί δεῖ λέγειν περὶ 
τῆς εὐδαιμονίας αὐτοῦ, ὅτι δὴ μόνος κατὰ τὸν σοφὸν . 
Ὅμηρον «οὔτε φυτεύει χερσὶ φυτὸν οὔτε ἀροῖ, ἀλλὰ τα 
y' ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα νέµεται; 95. καὶ μὴν 
ῥήτορα τε καὶ γεωμέτρην καὶ χαλκέα οὐδὲν κωλύει τὴν 
ἑαυτοῦ τέχνην ἐργαζεσθαι ἐάν τε πονηρὸς ἐάν τε καὶ µῶ- 
ρὸς 7), παρασιτεῖν δὲ οὐδεὶς δύναται ἢ μωρὸς Qv ἢ πο- 
νηθός. 

ΤΥΧ. Παπαῖ, οἷον χρῆμα ἀποφαίνῃ τὴν παρασιτι- 
κήν' ὥστε καὶ αὐτὸς ἤδη βούλεσθαι δοκῶ µοι παράσι-- 
τος εἶναι ἀντὶ τούτου Oc εὖμι. 

26. Π4Ρ Ὡς μὲν τοίνυν ποινῇ πασών διαφέρει, δε- 
δεῖχθαί µοι δοκῶ. φέρε δὲ ὡς καὶ xav. ἰδίαν ἑκάστης δια-- 
φέρει, σκοπῶμεν. τὸ μὲν δὴ ταῖς βαναύσοις τέχναις πα- 
ραβάλλειν αὐτὴν ἀνόητόν ἐστι, καὶ μᾶλλόν πως καθαι- 

96 ροῦντος τὸ ἀξίωμα τῆς τέχνης. Ότι γε μήν τῶν καλλίστων 
καὶ µεγίστων τεχνῶν διαφέρει δεικτέον. ὠμολόγηται, δὴ 
πρὸς πάντων τήν τε ῥητορικὴν καὶ τὴν φιλοσοφίαν, ἃς 
διὰ γενναιότητα καὶ ἐπιστήμας ἀποφαίνονταίτινες, **** 
ἐπειδὰν καὶ τούτων ἀποδείξω τὴν παρασιτικὴν πολὺ κρα- 
τοῦδαν, δῆλον ὅτι τῶν ἄλλων τεχνῶν δόξει προφερε- 
στάτη καθάἄπερ 9 Ναυσικάα τῶν Δεραπαινίδων. 97. κοι- 
νῇ μὲν οὖν ἀμφοῖν διαφέρει καὶ τῆς ῥητορικῆς καὶ τῆς 
φιλοσοφίας, πρῶτον κατὰ τὴν ὑπόστασιν: 9) μὲν γὰρ 
ὑφέστηκεν, αἱ δὲ οὔ: οὔτε γὰρ τὴν ῥητορικὴν £v τι καὶ 
τὸ αὐτὸ vouítousv, ἆλλ᾽ οἱ μὲν τέχνην͵ οἱ δὲ τοὐναντίον 
ἀτεχνίαν, ἄλλοι δὲ κακοτεχνίαν, ἄλλοι δὲ ἄλλο τι: ὁμοίως 
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I 
δὲ καὶ τὴν φιλοσοφίαν οὐ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως 
ἔχουσαν, ἑτέρως μὲν γὰρ Ἐπικούρῳ δοκεῖ τὰ πράγματα 
ἔχειν, ἑτέρως δὲ τοῖς ἀπὸ τῆς Στοᾶς., ἑτέρως δὲ τοῖς ἀπὸ 
τῆς 4καδηµίας, ἑτέρως δὲ τοῖς ἀπὸ τοῦ. Περιπάτου, καὶ 
ἁπλῶς ἄλλος ἄλλην ἀξιοῖ τὴν φιλοσοφίαν εἶναι καὶ μέχρι 
γε νῦν οὔτε ol αὐτοὶ γνώμης κρατοῦσιν οὔτε αὐτῶν 1 
τέχνη µία φαίνεται. ἐξ ὧν δῆλον 0 τι τεκµαίρεσθαι κα- 
ταλείπεται.. ἀρχὴν γάρ uui μηδὲ εἶναι τέχνην ἡἦς οὐκ 
ἔστιν ὑπόστασις. ἐπεὶ τί δή ποτε; ἀριθμητικὴ μὲν µία 
ἐστὶ καὶ 7) αὐτὴ καὶ δὶς δύο παρά τε ἡμῖν καὶ παρὰ Πέρ- 
σαις τέτταρά ἐστι καὶ συμφωνεῖ ταῦτα καὶ παρὰ Ἕλλησι 
καὶ βαρβάροις, φιλοσοφίας δὲ πολλᾶς καὶ διαφόρους 
ὑρῶμεν καὶ οὔτε τὰς ἀρχὰς οὔτε τὰ τέλη σύμφωνα πασῶν. 
7 TTX. ᾽4ληθῆ Λέγεις: µίαν μὲν yag τὴν φιλοσοφίαν 
εἶναι Λέγουσιν, αὐτοὶ δὲ αὐτὴν ποιοῦσι πολλᾶς. 

28. Π4Ρ. Καὶ μὴν καὶ τὰς μὲν ἄλλας τέχνας, εἰ καί 
τι κατὰ ταύτας ἀσύμφωνον el, x&v παρέλθοι τις συγ- 
γνωµης ἀξιώσας., ἐπεὶ µέσαι τε δοκοῦσι καὶ αἱ καταλή- 
ψεις αὐτῶν ovx εἰσὶν ἀμετάπτωτοι. φιλοσοφίαν δὲ τίς ἂν 
καὶ ἀνάσχοιτο μὴ µίαν εἶναι καὶ μηδὲ σύμφωνον αὐτὴν 
ἑαυτῇ μᾶλλον τῶν ὀργάνων: µία μὲν οὖν ovx ἔστι φι- 
Λοσοφία, ἐπειδὴ ὁρῶ καὶ ἄπειρον οὖσαν: πολλαὶ δὲ οὐ 
δύνανται εἶναι, ἐπειδήπερ v) φιλοσοφία µία. 29. ὁμοίως 
δὲ καὶ περὶ τῆς ὑποστάσεως τῆς ῥητορικῆς ταὐτὰ φαύη 
τις ἄν" τὸ γὰρ περὶ ἑνὸς προκειµένου ταὐτὰ μὴ λέγειν 
ἅπαντας, ἀλλὰ µάχην εἶναι φορᾶς ἀντιδόξου, ἀπόδειξις 
μεγίστη τοῦ μηδὲ τὴν ἀρχὴν εἶναι τοῦτο οὗ µία κατάλη-- 
ψις οὖκ ἔστι' τὸ γὰρ ζητεῖν τό, τί μᾶλλον αὐτό ἐστι, καὶ 
τὸ µηδέποτε ὁμολογεῖν µίαν εἶναι, τοῦτο αὐτὴν ἀναιρεῖ 
τοῦ ζξητουµένου τὴν οὐσίαν. 30. ἡ μέντοι παρασιτικἡ οὐχ 
οὕτως ἔχει, ἀλλὰ καὶ ἐν Ἕλλησι καὶ βαρβάροις µία ἐστὶ 
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καὶ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως, καὶ ovx ἂν εἴποι τις Ὁκ- 
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λως μὲν τούσδε, ἑτέρως δὲ τούσδε παρασιτεῖν, οὐδέ εἶσιν 
Gg ἔοικε παράσιτοέ τινες olov Στωϊκοὶ 9) Ἐπικούρειοι 
δόγματα ἔχοντες διάφορα, ἀλλὰ πᾶσι πρὸς ἅπαντας ὅμο- 
Aoyía τίς ἐστι καὶ συμφωνία τῶν ἕἔργων καὶ τοῦ τέλους. 
ὥστε ἔμοιγε δοκεῖ T] παρασιτικὴ κινδυνεύειν: κατά γε 
τοῦτο καὶ σοφία εἶναι. 

81. TTX. Παάνυ µοι δοκεῖς ταῦτα ἑκανῶς εἰρηκέναι. 
ὧς δὲ καὶ τὰ ἄλλα χείρων ἐστὶν ἡ φιλοσοφία τῆς σῆς 
τέχνης, πῶς ἀποδεικνύεις; ; 

IIAP. Οὐκοῦν ἀνάγκη πρῶτον εὐπεῖν ὅτι φιλοσο- 
φίας μὲν οὐδέποτε ἠράσθη παράσιτος, παρασιτικῆς δὲ 

0 πάμπολλοι ἐπιθυμήσαντες μνημονεύονται φιλόσοφοι, καὶ 
µέχρι γε νῦν ἐρῶσι. 

TTX. Καὶ τίνας ἂν εἰπεῖν ἔχοις φιλοσόφους παρα- 
σιτεῖν σπουδάσαντας; 

IIAP. Οὔὕστινας μέντοι, à Τυχιάδη; οὓς καὶ σὺ γι- 
νώσκων ὑποκρίνῃ ἀγνοεῖν πρὸς ἐμὲ ὥς τινος αὐτοῖς αἷ- 
σχύνης ἐντεῦθεν yuyvopévis ovyl τιμῆς. 

ΤΥΧ. Οὐ uà τὸν 4ΐα, à Σίμων, ἀλλὰ καὶ σφόδῥα : 
ἀπορῶ οὔστινας καὶ εὕρῃς εἰπεῖν. 

ILAP. Ὦ γενναῖε, σύ µοι δοκεῖς ἀνήκοος εἶναι καὶ 
τῶν ἀναγραψάντων τοὺς ἐκείνων βίους, ἐπεὶ πάντως ἂν 
καὶ ἐπιγνῶναι οὔστινας λέγω δύναιο. 

ΤΥΧ. Καὶ μέντοι νὴ τὸν Ἡρακλέα x09 δὴ ἀκούειν 
τίνες εἰσίν. 

ILAP. Ἐγώ σοι δείξω καὶ καταλέξω αὐτοὺς ὄντας 
οὐχὶ τοὺς φαυλοτάτους, ἆλλ᾽ ὡς ἐγὼ δοκῶ, τοὺς ἀρίστους 
aa οὓς ἥκιστα οὔ εν. 82. Αἰσχίνης μέντοι ὁ Σωκρατικός, 
οὗτος ὁ τοὺς μακροὺς καὶ ἀστείους διαλόγους γράφας... 


ἠκέ ποτε εἰς Σικελίαν κοµίξων αὐτούς, sl πως δύναιτο 


δι᾽ αὐτῶν γνωσθῆναι «4ιονυσίω τῷ τυράννῷ, καὶ τὸν 
{ 1σιαδγ» ἀγαγνοὺς ,καὶ΄ δόξας εὐδοκιμηκέναι Λυιπὸν 
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ἐκάαθητο ἐν Σικελίᾳ παρασιτῶν 4ιονυσίῳ καὶ ταῖς Σω-- 
κράτους διατριβαῖς ἐρρῶσθαι φρασας. 98. τί δέ, «ol 4ρί- 
ότιππος ὁ Κυρηναῖΐος οὐχὶ τῶν δοκίµων φαίνεταί σοι φι- 
Λοδόφων; 

TTX. Καὶ πάνυ. | 

ILAP. Καὶ οὗτος μέντοι κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον διέ- 
τριβεν ἐν Συρακούσαις παρασιτῶν 4ιονυσίω. πάντων 
yovv ἀμέλει τῶν παρασίτων αὐτὸς ηὐδοκέμει παρ᾽ αὐτῷ: 
καὶ γὰρ ἦν πλέον τι τῶν ἄλλων εἰς τὴν τέχνην εὐφυής, 
ὥστε τοὺς ὀψοποιοὺς ὁσημέραι ἔπεμπε παρὰ τοῦτον ὁ 
«Διονύσιος ὥς τι παρ᾽ αὐτοῦ µαθησοµένους. οὗτος u£v- 
τοι δοκεῖ καὶ κοσμῆσαι τὴν τέχνην ἀξίως. 34. ὁ δὲ Πλά-- 
των ὑμῶν ὁ γενναιότατος καὶ αὐτὸς μὲν ἦκεν εἰς Σικε- 
λίαν ἐπὶ τούτω, καὶ ὀλίγας παρασιτήσας ἡμέρας τῷ τυ- 
ράννω τοῦ παρασιτεῖν ὑπὸ ἀφυίας ἐξέπεσε, καὶ παλιν 
᾿4θήναξε ἀφικόμενος καὶ φιλοπονήσας καὶ παρασκευαᾶ- 
σας ἑαυτὸν αὖθις δευτέρῳ στόλῳ ἐπέπλευσε τῇ Σικελία 
καὶ δειπνήσας παᾶλιν ὀλίγας ἡμέρας ὑπὸ ἀμαθίας ἐξέπεσε: € 
καὶ αὕτη ἡ συμφορὰ Πλάτωνι περὶ Σικελίαν ὁμοία δοκεῖ 
γενέσθαι τῇ Νικίου. 

ΤΥΧ. Καὶ τίς, ὦ Σίμων, περὶ τούτου λέγει; 

35. ILAP. IIoAAol μὲν καὶ ἄλλοι, “4ριστόξενος δὲ ὁ 
μουσικός, πολλοῦ Λόγου ἄξιος, καὶ αὐτὸς δὲ παράσιτος 
Νηλέως ἦν. Βὐριπίδης μὲν γὰρ ὅτι ᾿άρχελάω µέχρι τοῦ 
θανάτου παρεσίτει καὶ ᾽4νάξαρχος ᾽4λεξάνδρῳω πάντως 
ἐπίστασαι. 36. καὶ ᾿ριστοτέλης δὲ τῆς παρασιτικῆς ἤρ- 
ἕατο µόνον ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν. ὃ7. φιλο- 
σόφους μὲν οὖν, ὥσπερ ἦν, παρασιτίαᾳ σπουδάσανταρ 
ἔδειξα ' παράσιτον δὲ οὐδεὶς ἔχει φράσαι φιλοσοφεῖν έθε- 
Λήσαντα. 38. καὶ μέντοι el ἔστιν εὔδαιμον τὸ μὴ πεινῆν 

μηδὲ διψῆν μηδὲ ῥιγοῦν, ταῦτα οὐδενὶ ἅλλῳ ὑπάρχει 5 
παρασίτῳ. ὥστε φιλοσόφους μὲν ἄν τις πολλοὺς καὶ Q ὃν- 
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γοῦντας καὶ πεινῶντας εὗροι, παράσιτον δὲ oU* 1] οὐκ 
ἂν εἴη φαράσιτορ, ἀλλὰ δυστυχής τις v] πτωχὸς ἄνθρω- 
7:061] φιλοσόφῳ ὅμοιος. 

89. TTX. Ἱκανῶς ταῦτά γε. ὅτι δὲ κατὰ πολλὰ δια-- 
33 φέρει φιλοσοφίας καὶ ῥητορικῆς 7j παρασιτική πῶς ἐπι- 
δεικνύεις; 

I1AP. Εἰσίν, ὦ βέλτιστε, παιροὶ τοῦ τῶν ἀνθρώπων 
βίου, ὁ μέν τις εἰρήνης» οἶμαι» ὁ 0 av πολέμον᾽ ἐν δὴ 
τούτοις πᾶσα ἀνάγκη φανερᾶς γένεσθαι τὰς τέχνας καὶ 
τοὺς ἔχοντας ταύτας ὁποῖού τινές εἶσι. πρότερον δέ, & 
δοκεῖ, σκοπώµεθα τὸν τοῦ πολέμου καιρόν, καὶ vívsg ἂν 
εἶεν μάλιστα χρθησιμώτατοι ἰδίατε ἕκαστος αὐτῷ καὶ κοινῇ 
τῇ πὀλει. 

«ΤΥΧ. Ov µέτριον dydva καταγγέλλειρ τῶν ἀνδρῶν' 
καὶ ἔγωγε πάλαι γελῶ xov ἐμαυτὸν ἐννοῶν, zoiog ἂν 
εἴη συμβαλλόμενος παρασίτω φιλόσοφος. 

40. ILAP. Ἵνα τοίνυν μὴ πάνυ Δαυμαζῃς μηδὲ τὸ 
πρᾶγμα δοκῇ σοι χλεύης ἄξιον, φέρε προτυπωσώμεθα 
παρ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς ἠγγέλθαι μὲν αἰφνίδιον εἰς τὴν χώραν 
ἐμβεβληκέναι πολεµίους, εἶναι δὲ ἆ ἀνάγκην ἐπεξιέναι καὶ 
μὴ περιορᾶν ἔξω δΠουμένην τὴν γῆν, τὸν στρατηγὸν δὲ 
παραγγέλλειν & ἄπανταρ εἰς τὸν πατάλογον τοὺς ἐν ἡλικία, 
«al δὴ χωρεῖν τοὺς άλλους, ἐν δὲ δὴ τούτοις φιλοσόφους 
τινᾶς καὶ ῥήτορας καὶ παρασίτους. πρῶτον τοίνυν ἀπο-- 
δύδωμεν αὐτούς' ἀνάγκη γαρ τοὺς μµέλλοντας ὁπλίζε- 
ὅθαι γυμνοῦσθαι πρότερον. 9εώ δὴ τοὺς ἄνδρας, ὦ yev- 
vate, καθ ἕκαστον καὶ δοκίμαζε τὰ σώματα. τοὺς μὲν 
τοίνυν αὐτῶν ὑπὸ ἐνδείας ἴδοις ἂν Λλεπτοὺς καὶ ὠχροὺς 
πἐφρικότας ὥσπερ ἤδη τραυματίας παρειµένους' ἀγῶνα 
μὲν γὰρ καὶ µάχην σταδιαίαν xol ὠθισμὸν καὶ κόνιν. 
καὶ τραύματα μὴ γελοῖον ᾖ λέγειν δύνασθαι φέρειν dv- 
Όθρώπους ὥσπερ ἐκείνους τινὸς δεοµένους ἀναλήψεως; 
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41. ἄθρει δὲ πάλιν μεταβὰς τὺν παράσιτον ὁποῖός τις 
φαίνεται. &Q οὐχ ὁ μὲν τὸ σῶμα πρῶτον πολὺς καὶ τὸ 
χρῶμα 1076, 0v µέλας δὲ οὐδὲ Λευκός — τὸ μὲν yag yv- 
ναικί, τὸ δὲ δούλῳ προσέοικεν — ἔπειτα θυμοειδής, δει- 
νὸν βλέπων ὁποῖον ἡμεῖς, μέγα καὶ ὕφαιμον; οὐ γὰρ 
καλὸν δεδοικότα καὶ θῆλυν ὀφδαλμὸν εἰς πόλεμον gé- 
ρειν. dQ' οὐχ ὁ τοιοῦτος καλὸς μὲν yé£voww! ἂν καὶ ξῶν 
ὁπλίτης, καλὸς δὲ καὶ εἰ ἀποθάνοι καλῶς; 49. ἀλλὰ τί 
δεῖ ταῦτα εἰκάξειν ἔχοντας αὐτῶν παραδείγματα; ἁπλῶς 
γὰρ εἰπεῖν, ἐν πολέμῳ τῶν πῶώποτε ῥητόρων ἢ φιλοσό- 
gov οἱ μὲν οὐδὲ ὅλως ὑπέμειναν ἔξω τοῦ τείχους προελ- 
Oeiv, si δέ τις καὶ ἀναγκασθεὶς παρετάξατο, φημὶ τοῦ- 
τον Λείψαντα τὴν ταξιν ὑποστρέφειν. 

TTX. Ὡς Βαυμάσια πάντα καὶ οὐδὲν ὑπισχνῇ µέ- 
τριον. λέγε δὲ ὅμως. 

ILAP. Τῶν μὲν τοίνυν ῥητόρων Ἰσοκράτης οὐχ ὅπως 
sig πόλεμον ἐξῆλθέ ποτε, ἆλλ᾽ οὐδ ἐπὶ δικαστήριον 
ἀνέβη. διὰ δειλίαν., οἶμαι. ὅτι οὐδὲ τὴν φωνὴν διαρκοῦ- 
δαν εἶχε. τί ἔτι; οὐχὶ 4ημάδης μὲν καὶ 4ἰσχίνης καὶ Φι-- 
Λοκράτης ὑπὸ δέους εὐθὺς τῇ καταγγελία τοῦ Φιλίππου 
πολέμου τὴν πόλιν προῦδοσαν καὶ σφᾶς αὐτοὺς τῷ Φι- 
Λίππῳ καὶ διετέλεσαν θήνησιν ἀεὶ τὰ ἐκείνου πολιτευό- 
μενοι} ὥστ᾽ eb ye xal ἄλλορ τις “4θηναῖος κατὰ ταὐτὰ 
ἐπολέμει, κἀκεῖνος ἐν αὐτοῖς ἦν φίλος. Ó Ἱπερίδης δὲ 
καὶ 4ημοσθένης καὶ 4υκοῦργος, ot ys δοκοῦντες av- 
δρειότεροι x&v ταῖς ἐκκλησίαις ee θορυβοῦντες καὶ Λοι- 
δορούµενοι τῷ ΦΔιλίππω, ví ποτε ἀπειργάσαντο γενναῖον 
iv τῷ πρὸς αὐτὸν πολέμω; καὶ Ὑπερίδης μὲν καὶ 4v- 
κοὔργος οὐδὲ ἐξῆλθον, ἆλλ᾽ οὐδὲ ὅλως ἐτόλμησαν μικρὸν 
έξω παρακῦψαι τῶν πυλῶν., ἀλλ’ ἐντειχίδιοι ἐκάθηντο 
παρ᾽ αὐτοῖς ἤδη πολιορκούμενοι γνωμίδια καὶ προβου- 
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0 ταυτὶ λέγων ἐν ταῖς ἐκκλησίαις συνεχῶς »,, Φίλιππος γὰρ 
ὁ Μακεδὼν ὄλεθρος, ὅθεν οὐδὲ ἀνδράποδον πρίαιτό τίς 

ποτε.«« τολµήσας προελθεῖν ἐς τὴν Βοιωτίαν πρὶν ἢ συµ- 

μῖξαι τὰ στρατόπεδα καὶ συμβαλεῖν ἐς χεῖρας. ῥίψας τὴν 

ἀσπίδα ἔφυγεν. y οὐδέπω ταῦτα πρότερον διήκουσας 

οὐδενὸς πάνυ γνώριµα ὄντα οὐχ ὅπως 4θηναίοις, ἀλλὰ 

Θραξὶ καὶ Σκύθαις., ὅθεν ἐκεῖνο τὸ κάθαρµα ἦν; - 

— 48. ΤΥΧ. Ἐπίσταμαι ταῦτα: ἀλλ᾽ οὗτοι μὲν ῥήτο- 
peg καὶ λόγους λέγειν ἠσκημένὸι, ἀρετὴν δὲ οὔ. τί δὲ 
περὶ τῶν φιλοσόφων Λέγεις: οὐ γὰρ δὴ τούτους ἔχεις 
ὥσπερ ἐκείνους ἀἰτιᾶσθαι. 

ILAP. Οὗτοι πάλιν, à Τυχιάδη. ol περὶ ἀνδρείας 
ὀσήμέραι διαλεγόμενοι καὶ κατατρίβοντες τὸ τῆς ἀρετῆς 
ὄνομα πολλῷ μᾶλλον τῶν ῥητόρων φανοῦνται δειλότεροι 
καὶ µαλακώτεροι. σκόπει δὲ οὕτως. πρῶτον μὲν ovx ἔστιν 
ὅστις εἰπεῖν ἔχοι φιλόσοφον ἐν πολέμῳ τετελευτηκότα 
ἤτοι γὰρ οὐδὲ ὅλως ἐδτρατεύσαντο, ἢ εἴπερ ἐδτρατεύ-- 
σαντο, πάντες ἔφυγον. Αντισθένης μὲν ovv καὶ «4ιογέ- 
νῆής καὶ Κραάτης καὶ Ζήνων καὶ Πλάτων καὶ 4ἰσχίνης καὶ 
᾿ἀριστοτέλης καὶ πᾶς οὗτος ὁ ὅμιλος οὐδὲ εἶδον παράτα- 


Ev: µόνος δὲ τολµήσας ἐξελθεῖν ἐς τὴν ἐπὶ 4{ηλίῳ µάχην — 


ὁ σοφὸς αὐτῶν Σωκράτης φεύγων ἐκεῖθεν ἀπὸ τῆς Πάρ- 
νηθος ἐς τὴν Ταυρέου παλαίστραν κατέφυγε’ πολὺ γὰρ 
αὐτῷ ἀστειότερον ἐδόκει μετὰ τῶν μειρακυλλίων .καθε-- 
ζόμενον ὀαρίξειν καὶ δοφισµάτια προβάλλειν τοῖς ἐν-- 
τυγχάνουσιν ἢ ἀνδρὶ Σπαρτιάτῃ µάχεσθαι. — 

ΤΥΧ. Ὦ γενναῖε, ταῦτα μὲν ἤδη καὶ παρ᾽ ἄλλων 
ἐπυθόμην, οὐ uda «4ΐα σκώπτειν αὐτοὺς καὶ ὀνειδίξειν 
βουλοµένων' ὥστε οὐδέν ví µοι δοκεῖς χαριξόµενος τῇ 
σεαυτοῦ τέχνη καταψφεύδεσθαι τῶν ἀνδρῶν. 44. aAA. εἰ 
Ooxsi 705, φέρε καὶ σὺ τὸν παράσιτον ὁποῖός τίς ἐστιν 
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ἐν ποΛλέµω λέγε, καὶ ei ὅλως λέγεται παράσιτός τις γενέ- 
σθαι τῶν παλαιών; , 

ILAP. Καὶ μήν, ὦ φιλότης, οὐδεὶρ οὕτως ἀνήκοος 
Ὁμήρον, οὐδ) ἂν πάμπαν ἰδιώτηρ 1 τύχῃ, ὃς οὐκ ἐπίστα-- 
ται παρ᾽ αὐτῷ τοὺς ἀρίστους τῶν ἡρώων παρασίτους ὃ ὄν-- 86: 
τας" ὃ τε 7ὰρ Νέστωρ éxelvog , οὗ ἀπὸ τῆς γλώττης ὥσ- 
περ μέλι ὁ λόγος ἀπέρρει., αὐτοῦ τοῦ βασιλέως παράσι- 
τος ἦν, καὶ οὔτε τὸν ᾿4χιλλέα, ὅσπερ ἐδόκει τε καὶ ἦν τὸ 
σῶμα γενναιότατος καὶ δικαιότατος, οὔτε τὸν «4ιομήδην 
οὔτε τὸν 4ἴαντα ὁ ᾽4γαμέμνων οὕτως ἐπαινεῖτε καὶ 8αυ-- 
pets, ὥσπερ τὸν Νέστορα. οὐδὲ γὰρ δέκα «4ἴαντας εὔ- 
χεται γενέσθαι αὐτῷ οὔτε δέκα λιλλέαρ᾽ πάλαι KJ ἂν 

| ἑαλωκέναι τὴν Τροίαν, eL. τοιούτουρ ὁποῖορ ἦν οὗτος ὁ 
| παράσιτος, Ναίπερ γέρων ὤν, στρατιώτας εἶχε δέκα. καὶ 
; τὸν Ἰδομενέα τὸν τοῦ 4ιὸς ἔγγονον παράσιτον ᾽4γαμέμ- 
! νονος ὁμοίως λέγει. 
45. ΤΥΧ. Tavra μὲν καὶ αὐτὸς ἐπίσταμαι ' οὕπω γε 810 
µὴν δοκῶ μοι γιγνώσκειν, πῶς δὴ τὼ .ἄνδρε τῷ ᾿άγα- 
. péuvovi παράσιτοι ἦσαν. 

II AP. ᾿4ναμνήσθητι, ὦ γενναῖε, τῶν ἐπῶν ἐκείνων 
ὤνπερ αὐτὸς ὁ ᾽4γαμέμνων πρὸς τὸν Ἰδομενέα λέγει. 
ΤΥΧ. Ποίων; 

IIAP. σὸν δὲ πλεῖον δέπας otc 

ἔστηχ' ὥσπερ ἐμοὶ πιέειν ors θυμὸς ἀνώγοι. 

. ἐνταῦθα γὰρ τὸ αἰεὶ πλεῖον δέπας εἴρηκεν οὐχ ὅτι τὸ πο- 
τήριον διὰ παντὸς πλῆρες εἰστήκει τῷ Ἰδομενεῖ καὶ µαχο- 
µένῳ καὶ καθεύδοντι, ἆλλ᾽ ὅτι αὐτῷ Ov ὅλου τοῦ βίου 
µόνω συνδειπνεῖν ὑπῆρχε τῷ βασιλεῖ ovy ὥσπερ τοῖς 
λοιποῖς στρατιώταις πρὸς ἡμέρας τινὰς καλουμένοιο. τὸν 
μὲν γὰρ Alavra , ἐπεὶ καλῶς ἐμονομάχησε τῷ Ἕκτορι, 

οεἷς  ἀγαμέμνονα δίον ἄγον', φησί. κατὰ τιμήν ἀξιω- 
θέντα ὀψὲ τοῦ παρὰ τῷ βασιλεῖ δείπνου΄ ὁ δὲ Ἰδομενεὺς 
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καὶ ὁ Νέστωρ ὀσημέραι συνεδείπνουν τῷ βασιλεῖ, ὡς 
αὐτός φηµι. Νέστωρ δὲ παράσιτός µοι δοκεῖ τῶν βασι- 
λέων μάλιστα τεχνίτης καὶ ἀγαθὸς γενέσθαι: ov γὰρ ἐπὶ 
τοῦ 4γαμέμνονος ἄρξασθαι τῆς τέχνης, ἀλλὰ ἄνωθεν 
ἐπὶ Καινέως καὶ Εξαδίου' δοκεῖ δὲ οὐδὲ ἂν παύσασθαι 
παρασιτῶν, εἰ μὴ ὁ Αγαμέμνων ἀπέθανεν. 
TTX. Οὐτοσὶ μὲν γενναῖος ὁ παράσιτος. si δὲ καὶ 
ἄλλους τινὰς οἶσθα, πειρῶ λέγειν. 
871 46. IIAP. Τί oov, ὦ Τυχιάδη., οὐχὶ καὶ Πάτροκλος 
. τοῦ Αχιλλέως παράσιτος ἦν, καὶ ταῦτα οὐδενὸς τῶν &A- 
λων Ἑλλήνων φαυλότερος οὔτε τὴν ψυχἠν οὔτε τὸ σῶμα 
νεανίαςο Qv; ἐγὼ γὰρ οὐδ᾽ αὐτοῦ μοι δοκῶ τοῦ 4χιλλέως 
τεκµαίρεσθαι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ χείρω εἶναι τόν τε γὰρ 
Ἕκτορα ῥήξαντα τὰς πύλας καὶ παρὰ ταῖς ναυσὶν εἶσω 
µαχόμενον οὗτος ἐξέωσε καὶ τὴν Πρωτεσιλάου ναῦν ἤδη 
Μαιομένην ἔσβεσε, καίτοι ἐπεβάτευνον αὐτῆς οὐχ οἱ φαν- 
"Λότατοι, ἀλλ᾽ οἱ τοῦ Τελαμῶνος Αἴας τε καὶ Τἐῦκρος, 
ὁ μὲν ὁπλίτης ἀγαθός, ὁ δὲ τοξότης. καὶ πολλοὺς μὲν 
ἀπέκτεινε τῶν Ῥαρβάρων, ἐν δὲ δὴ τούτοις καὶ Σαρπη- | 
δόνα τὸν πρῖδα τοῦ «4ιός, ὁ παράσιτος τοῦ ἁχιλλέως. καὶ 
ἀπέθανε δὲ οὐχὶ τοῖς ἄλλοις ὁμοίωρ, ἆλλ᾽ αὐτὸν μὲν 
Ἕκτορα ᾽Αχιλλεὺς ἀπέχτεινεν, slg ἕνα, καὶ αὐτὸν ᾽Αχιλ- 
λέα Πάρις, τὸν δὲ παράσιτον 9506 καὶ δύο ἄνθρωπου. 
καὶ τελευτῶν δὲ φωνᾶς ἀφῆκεν ovy οἵας ὁ γενναιότατος 
"Exva καὶ προσπίπτων τὸν ᾽4χιλλέα καὶ ἱκετεύων ὅπως 
ὁ νεκρὸς αὐτοῦ τοῖς οἰκείοις ἀποδοθῇ, ἆἀλλ᾽ οἵας εἰκὸς 
ἀφεῖναι παράσιτον. τίνας δὴ ταύτας; 
τοιοῦτοι Ü' εἴπερ µοι ἐείκοσιν ἀντεβόλησαν, 
872 µπάντες κ᾿ αὐτόθ) ὄλοντο ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαµέντες. 
47. TTX. Ταῦτα μὲν ἑκανῶς. ὅτι δὲ μὴ qos, 
ἀλλὰ παράσιτος ἦν ὁ Πάτροκλος τοῦ Αχιλλέως , πειρῶ 
Αένειν, 
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I1AP. ἀὐτόν, à Τυχιάδη, τὸν Πάτροκλοι ὅτι παρά-- 
σιτος ἦν, Λέγοντά δοι παρέξοµαι. 
TTX. Θαυμαστὰ Λέγεις. 
ILAP. ᾿4κουε τοίνυν αὐτῶν τῶν ἐπῶν : 
μὴ ἐμὰ σῶν ἀπάνευθε τιθήµεναι 008 , Αχιλλεῦ, 
ἆλλ᾽ ὁμοῦ, ὡς ἐτράφημεν ἐν ὑμετέροισι δόµοισι. 
καὶ πάλιν ὑποβᾶς, καί ue δεξάµενον "^, φησίν;, ,,0 
Πηλεὺς 
ἔτρεφεν ἐνδυκέως καὶ σὸν θεράποντ᾽ ὀνόμηνε, 
τουτέστι παράσιτον εἶχεν. ei μὲν τοίνυν φίλον ἐβούλετο 
τὸν ΠάτροκΛλον λέγειν, οὐκ ἂν αὐτὸν ὠνόμαξε θερᾶ- 
κοντα ἐλεύθερος γὰρ ἦν ὃ Πάτροκλος. τίνας τοίνυν Aé- 
γὲι τοὺς δεράποντας, εἰ µήτε τοὺς δούλους µήτε τοὺς 
φίλους; τοὺς παρασίτους δῆλον ὅτι, ᾗ καὶ τὸν Μηριό-- 
νην τοῦ Ἰδομενέως καὶ αὐτὸν θεράποντα ὀνομάζει. σκό-- 
πὲι δὲ ὅτι καὶ ἐνταῦθα τὸν μὲν Ἰδομενέα «4ιὸς ὄντα υἱὸν 
ovx ἀξιοῖ λέγειν ,,ἀτάλαντον "Agqi^, ἸΜηριόνην δὲ τὸν 
παράσιτον αὐτοῦ. 48. τί δέ; οὐχὶ καὶ ᾿άριστογείτων δη-- 
μοτικὸς Qv καὶ πένης, ὥσπερ Θουκυδίδης quoc, παρά- 
σιτος ἦν ἁρμοδίου: τί δέ; οὐχὶ καὶ ἐραστής; ἐπιεικῶς 
γὰρ οἱ παράσιτοι xol ἐρασταὶ τῶν τρεφόντων εἰσίν. οὗ-- 
τος τοίνυν πάλιν ἆ 0 παράσιτος τὴν ᾿4θηναίων πόλιν τυ- 
ῥαννουμένην είς ἐλευθερίαν ἀφείλετο, καὶ νῦν ἕστηκε 
, χαλκοῦς ἐν τῇ ἀγορᾷ μετὰ τῶν παιδικῶν. οὗτοι μὲν δή, 
! τοιοίδε ὄντες, παράσιτοι ἠσαν. 49. σὺ δὲ ποῖόν τινα εἰ- 
κάζεις ἐν πολέμω τὸν παράσιτον; οὐχὶ πρῶτον μὲν ὁ τοι- 
οὗτος ἀριστοποιησάμενος ἔξεισιν ἐπὶ τὴν παράταξιν, κα- 
δάπερ καὶ ὁ Ὀδυσσεὺς ἄξιοῖ; ov γὰρ ἀλλ᾽ ὃν ἐν πολέμῳ 
µάχεσθαί φησιν ἐἑστιάσει, εἰ καὶ εὐθὺς ἅμα £o µάχεσθαι 
δέοι" καὶ ὃν ἄλλοι στρατιῶται χρόνον ὑπὸ δέους ὁ μέν 
τις ἀκριβῶς ἁρμόξει τὸ κράνος. ὁ δὲ θωράπκιον ἐνδύεται, 
0 δὲ αὐτὸ τὸ δεινὸν ὑποπτεύων τοῦ πολέμου τρέμει. 
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οὗτος δὲ ἐσθίει τότε µάλα φαιδρῷ τῷ προσώπῳ καὶ µ: 
τὴν ἔξοδον εὐθὺς ἐν πρώτοις διαγωνίζεται' 0 δὲ τρέφ 
αὐτὸν ὄπισθεν ὑποτέτακται τῷ παρασίτῳω, κἀκεῖνος o 
τὸν ὥσπερ ὁ Αἴας τὸν Τεῦκρον ὑπὸ τῷ σάκει καλύπτ 
καὶ τῶν βελῶν ἀφιεμένων γυμνῶσας ἑαυτὸν τοῦτον c: 
πει᾿ βούλεται γὰρ ἐκεῖνον μᾶλλον σῶώξειν 1) ἑαυτόν. 50. 
δὲ δὴ καὶ πέσοι παράσιτος ἐν πολέμω., οὐκ ἂν ἐπ᾽ av 
δήπου οὔτε Λοχαγὸς οὔτε στρατιώτης αἰσχυνθείή µεγαά 
τε ὄντι νεκρῷ καὶ ὥσπερ ἐν συμποσίῳ καλῷ καλῶς κατ 
κειμένῳ. Gg ἄξιόν γε φιλοσόφου νεκρὸν ἰδεῖν τού 
παρακείµενον, ξηρόν, ῥυπῶντα, μακρὸν πωγῶνιον éyc 


τα, προτεθνηκότα τῆς μάχης, ἀσθενῆ ἀνθρωπον. τίςο 
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ἂν καταφρονήσδιε ταύτης τῆς πόλεως τοὺς ὑπασπισι 
αὐτῆς οὕτως κακοδαίµονας ὁρῶν; τίς δὲ ovx ἂν εἰκάι 
χλωροὺς καὶ κοµήτας ὁρῶν ἀνθρωπίσκους κειµένους, c 
πόλιν ἀποροῦσαν συμμάχων τοὺς ἐν τῇ εἰρκτῇ xoxot 
γρυς ἐπιλῦσαι τῷ πολέμω; τοιοῦτοι μὲν ἐν τῷ πολέι 
πρὺς ῥήτορας καὶ φιλοσόφους εἰσὶν οἱ παράσιτοι. 51. 
εἰρήνῃ δὲ τοσοῦτόν µοι δοκεῖ διαφέρειν παρασιτικὴ quà 
σοφίας ὅσον αὐτὴ ἡ εἰρήνη πολόμου. καὶ πρῶτον. si c 
κεῖ, σκοπώμεν τὰ τῆς εἰρήνης χωρία. 

TTX. Οὕπω ξυνίηµι 0 τι τοῦτύ πως βούλεται. 6) 
πῶμεν δὲ ὅμως. 

IIAP. Οὕκουν ἀγορὰν καὶ δικαστήρια καὶ παλι 
στρας καὶ γυμνάσια καὶ κυνηγέσια καὶ συμπόσια ἔγα 
φαίην ἂν πόλεως χωρία; 

ΤΥΧ. Πάνυ μὲν οὖν. 

I1AP. Ὁ voívvv παράσιτος εἰς ἀγορὰν μὲν καὶ δι 
στήρια οὐ πάρεισιν. ὅτι, οἶμαι, τοῖς συκοφάνταις πάν 
τὰ χωρία ταῦτα μᾶλλον προσήκει καὶ ὅτι οὐδὲν µέτρι 
ἐστι τῶν ἐν τούτοις γινομένων., τὰς δὲ παλαίστρας » 
τὰ γυμνάσια καὶ τὰ συμπόσια διώκει καὶ κοσμεῖ uo» 
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οὗτος. ἐπεὶ τίς ἐν παλαίστρα φιλόσοφος ἢ ῥήτωρ ἀποδὺς 
ἄξιος συγκριθῆναι παρασίτου τῷ σώμµατι; ἢ τίς ἐν γυµ-- 
νασίῳ τούτων ὀφθεὶς oUx αἰσχύνη μᾶλλον τοῦ χωρίου 
ἐστί; καὶ μὴν ἐν ἐρημίᾳ τούτων οὐδεὶς ἆ ἂν ὑποσταίη θη- 
ρίον ὁμόσε (Ov, ὁ δὲ παράσιτος αὐτά τε ἐπιόντα μένει 
καὶ δέχεται .ῥαδίως μεμελετηκῶς αὐτῶν ἐν τοῖς δείπνοις 
καταφρονεῖν, καὶ οὔτε ἔλαφος οὔτε GÜg αὐτὸν ἐκπλήττει 
πεφρικῶς, ἀλλὰ xcv ἐπ᾽ αὐτὸν ὁ σῦς τὸν ὀδόντα ΘΗ}ῃ, 
καὶ ὁ παράσιτος ἐπὶ τὸν σῦν ἀντιθήγει. τοὺς μὲν γὰρ 
λαγὼς διώκει μᾶλλον τῶν κυνῶν. ἐν δὲ δὴ συμποσίῳ τίς 
ἂν καὶ ἁμιλλήσαιτο παρασίτω ἤτοι παίξοντι 1| ἐσθίοντι; 
τίς δ᾽ ἂν μᾶλλον εὐφράναι τοὺς συµπότας; πότερόν ποτε 
οὗτος ἄδων καὶ σκώπτων, ἢ ἄνθρωπος μὴ γελῶν, ἐν τρι- 
βωνίω κείµενος, εἰς τὴν γῆν ὁρῶν, ὥσπερ ἐπὶ πένθος 
οὐχὶ εἰς συµπόσιον ἤκων; καὶ ἔμοιγε δοκεῖ, dv δυμποσίῳ 
φιλόσοφος τοιοῦτόν ἐστιν οἷον ἐν βαλανείῳ κύων. 

59. Φέρε δή ταῦτα ἀφέντες ἐπ᾽ αὐτὸν ἤδη βαδίξω-- 
μεν τὸν βίον τοῦ παρασίτου σκοποῦντες ἅμα καὶ παρα-- 
βάλλοντες ἐκείνω. πρῶτον τοίνυν ἴδοι τις ἂν τὸν μὲν 
παράσιτον ἀεὶ δόξης καταφρονοῦντα καὶ οὐδὲν αὐτῷ µέ- 
Aov ὧν οἱ ἄνθρωποι οἵονται περὶ αὐτοῦ, ῥήτορας δὲ καὶ 
φιλοσόφους εὗροι τις ἂν οὐ τινάρ, ἀλλὰ πάντας ὑπὸ τύ- 
φου καὶ δόξης τριβέντας, καὶ οὐ δόξης μόνον, ἀλλὰ καὶ 
0 τούτου αἴσχιὃν ἐστιν, vx ἀργυρίου. καὶ ὁ μὲν παρά- 
σιτος οὕτως ἔχει πρὸς ἀργύριον ὡς οὐκ ἄν τις οὐδὲ πρὸς 
τὰς ἐν τοῖς αἰγιαλοῖς ψηφῖδας ἀμελῶς ἔχοι, καὶ οὐδὲν 
αὐτῷ δοκεῖ διαφέρειν τὸ χρυσίον τοῦ πυρός: of ys µὴν 
ῥήτορες, καὶ ὃ δεινότερόν ἐστι, καὶ of φιλοσοφεῖν φάσκον: 
τες πρὸς αὐτὰ οὕτως διάκεινται κακοδαιµόνως, ὥστε τῶν 
ομάλιστα νῦν εὐδοκιμούντων φιλοσόφων --- περὶ μὲν γὰρ 
τῶν ῥητόρων τέ δεῖ λέγειν; — 6 μὲν δικάαξων δίκην δα-- 
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ροις ἐπ᾽ αὐτῇ ἑάλω, 0 δὲ παρὰ βασιλέως υπὲρ τοῦ συνεῖ- S 
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ναι μισθὸν αἰτεῖ καὶ ovx αἰσχύνεται , ei ἔτι πρεσβύτης 
ἀνὴρ διὰ τοῦτο ἀποδημεῖ καὶ μισθιφορεῖ καθάπερ Ἰν- 
δὸς ἡ Σκύθης αἰχμάλωτος. καὶ οὐδὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα ai- 
σχύνεται. 0 λαμβάνει. 58. εὗροις δ᾽ ἂν οὐ µόνον ταῦτα 
περὶ τούτους, ἀλλὰ καὶ ἄλλα πάθη, olov λύπας καὶ ὀρ- 
γὰρ καὶ φθόνους καὶ παντοίας ἐπιθυμίαρ. 0 γε μὴν πα- 
ῥράσιτος ἔξωθεν τούτων ἐστὶν à ἀπάντων' οὔτε γὰρ ὀργί- 
ζεται δι΄ ἀνεξικακίαν καὶ ὅτι οὐκ for αὐτῷ ὅτω ὀργι- 
σθείη: καὶ εἰ ἀγανακτήσειε δέποτε, 1) ὀργὴ αὐτοῦ χαλε- 
πὸν μὲν οὐδὲ σκυθρωπὸν οὐδὲν ἀπεργάξεται, μᾶλλον δὲ 
γέλωτα καὶ εὐφραίνει τοὺς ξυνόντας. Λυπεῖταί ys μὴν 
καὶ ἥκιστα πάντων, τοῦτο τῆς τέχνης παρασκευαξούσης 
αὐτῷ καὶ χαριξζοµένης, μὴ ἔχειν ὑπὲρ ὅτου Λυπηθείη: 
οὔτε γὰρ χρήματά ἐστιν αὐτῷ οὔτε οἶκος οὔτε οὐκέτης 
οὔτε γυνὴ οὔτε παῖδες, ὧν διαφθειροµένων πᾶσα ἀνάγκη. 
λυπεῖσθαι τὸν ἔχοντα αὐτά. ἐπιθυμεῖ δὲ οὔτε δόξηρ οὔτε 
χρημάτων, ἀλλ’ οὐδὲ ὡραίου τινός. 

54. TX. ᾽4λλ”, ὦ Σίμων, εἰκός γε ἐνδεία τροφῆς 
λυπηθῆναι αὐτόν. 

378 II AP. "Ayvosis, o Τυχιάδη, c ὅτι ἐξ ἀρχῆς οὐδὲ. παρά- 
σιτός ἐστιν οὗτος, ὅστις ἀπορεῖ τροφῆς' οὐδὲ γὰρ dv- 
δρεῖος ἀπορία ἀνδρείας ἐστὶν ἀνδρεῖος, οὐδὲ φρόνιµος 
ἀπορίᾳ φρενῶν ἐστι φρόνιµορ᾽ ἄλλως γὰρ οὐδὲ παράσι- 
τος ἂν en. πρόκειταί δὲ ή ἡμῖν περὶ παρασίτου ζητεῖν ὃ ὄν- 
406, οὐχὶ urj ovrog. εὖ δὲ à ο ἀνδρεῖορ ovx ἄλλως 1) παρου- . 
σία ἀνδρειότητος καὶ ὃ φρόνιµος παρουσία φρονήσεως, 
καὶ ὁ παράσιτος δὲ παρουσία τοῦ παρασιτεῖν παράσιτος 
ἔσται' ὡς εἴ γε τοῦτο μὴ ὑπάρχει αὐτῷ, περὶ ἄλλσου τι- 
vóg , καὶ οὐχὶ παρασίτου, ξητήσοµεν. 

ΤΥΧ. Οὐκοῦν οὐδέποτε ἀπορήσει παράσιτος τροφῆς; 
ILAP. Ἔοικεν' ὥστε oUv. ἐπὶ τούτω otv. ἐπ᾽ ἄλλῳ 
ἐστὶν ὅτω λυπηθείη ἄν. 
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55. Καὶ μὴν καὶ πᾶντες ὁμοῦ φιλόσοφοι καὶ ῥήτορες 
φοβοῦνται μάλιστα΄ τούς γέ τοι πλείστους αὐτῶν εὕροι 
τις ἂν μετὰ ξύλου προϊόντας, οὐκ ἂν δή που, εἰ μὴ ἔφο- 
βοῦντο, ὠπλισμένους, καὶ τὰς θύρας δὸ µάλα ἐρρωμέ- 
vog ἀποκλείοντας, µή τις ἄρα νύκτωρ ἐπιβουλεύσειεν 
αὐτοῖς δεδιότας: ὁ δὲ τὴν δύραν τοῦ δωματίου προστί- 
θήσιν εἰκῆ., καὶ τοῦτο ὥς μὴ ὑπ᾿ ἀνέμου ἀνοιχθείη, ys- 
νοµένου δὲ φόφου νύκτωρ οὐδέν τι μᾶλλον θορυβεῖται 
qj μὴ γἐνομένου, καὶ δι᾽ ἐρημίας δὲ ἀπιὼν ἄνευ ξίφους 
ὀδεύει: φοβεῖται γὰρ οὐδὲν οὐδαμοῦ. φιλοσόφους δὲ ἤδη 
ἐγὼ πολλάκις εἶδον, οὐδενὸς ὄντος δεινοῦο τόξα ἑνε- 819 
σκευασµένους' ξύλα μὲν γὰρ ἔχουσι καὶ εἰς βαλανεῖον 
ἀπιόντες καὶ ἐπ᾽ ἄριστον. 56. παρασίτου μέντοι οὐδεὶς 
ἔχει κατηγορῆσαι µοιχείαν ἢ βίαν ἢ ἁρπαγὴν 1) ἄλλο τι 
ἀδίκημα απλῶς' ἐπεὶ ὃ γε τοιοῦτος οὐκ ἂν sl παράσι- 
τος. ἆλλ᾽ ἑαυτὸν ἐκεῖνος ἀδικεῖ. ὥστ᾽ εἰ μοιχεύσας τύχοι, 
ἅμα τῷ ἀδικήματι καὶ τοὔνομα μεταλαμβάνει τοῦ ἀδική-- 
µατος. ὥσπερ δὲ ὁ κακὸς οὐ τὸ ἀγαθός, ἀλλὰ φαῦλος 
εἶναι λαμβάνει, οὕτως, οἶμαι, ὁ παράσιτος, dv τι ἀδικῇ, 
αὐτὸ μὲν τοῦτο ὅπερ ἐστὶν ἀποβάλλει, ἀναλαμβάνει δὲ 
ὃ ἀδικεῖ. ἀδικήματα δὲ τοιαῦτα ῥητόρων καὶ φιλοσόφων 
ἄφθονα οὐ µόνον ἴσμεν αὐτοὶ γεγονότα καθ᾽ ἡμᾶς, ἀλλὰ 
x&v τοῖς βιβλίοις ἀπολελειμμένα ὑπομνήματα ἔχομεν ὧν 
ἠδέχησαν. ἀπολογία μὲν yao Σωκράτους ἐστὶ καὶ «4ἰσχί- 
νου καὶ περίδου καὶ «{ημοσθένους καὶ τῶν πλείστων 
σχεδόν τι ῥητόρων καὶ σοφῶν, παρασίτου δὲ οὐκ ἔστιν 
ἀπολογία οὐδ᾽ ἔχει τις εἰπεῖν δίκην πρὸς παράσιτόν τινι 
γεγραμµένην. 51. ἀλλὰ νὴ 4ία 0 μὲν βίος τοῦ παρασίτου 
κρείττων ἐστὶ τοῦ τῶν ῥητόρων καὶ τῶν φιλοσόφων, 0 
δὲ θάνατος φαυλότερος; πάνυ μὲν οὖν τοὐναντίον παρὰ 
πολὺ εὐδαιμονέστερος' φιλοσόφους μὲν γὰρ ἴσμεν ἅπαν- 
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μὲν ἐκ καταδίκης ἑαλωκύτας ἐπὶ τοῖς µεγίστοις ἀδική- 
µασι, φαρµάκῳ, τοὺς δὲ καταπρησθέντας τὸ σώμα ἅπαν, ^ 
τοὺς δὲ ἀπὸ δυσουρίας φθινήσαντας, τοὺς δὲ φὐγόντας, 
παρασίτου δὲ θάνατον οὐδεὶς ἔχει τοιοῦτον εἰπεῖν, ἀλλὰ 
τὸν εὐδαιμονέστατον φαγόντος καὶ πιόντος. εἰ δἑτις καὶ 
δοκεῖ βιαίῳ τετελευτηκέναι δανάτῳ, ἀπεπτήσας ἀπέθανε. 

58. TTX. Tovro μὲν ἱκανῶς διηµίλληταί σοι τὰ πρὸς 
τοὺς φιλοσόφους ὑπὲρ τῶν παρασίτων. Λοιπὸν δὲ εἰ κα- 
λὸν καὶ Λυσιτελές ἐστι τὸ κτῆμα τοῦτο τῷ τρέφοντι, πειρῶ 
λέγειν ' ἐμοὶ μὲν γὰρ δοκοῦσιν ὥσπερ εὐεργετοῦντες καὶ 
χαριζόμενοι τρέφειν αὐτοὺς οἱ πλούσιοι, καὶ εἶναι τοῦτο 
αἰσχύνην τῷ τρεφομένῳ. 

Π4Ρ. Ὡς ἠλίθιά yé Gov, à Τυχιάδη, ταῦτα, εὖ μὴ 
δύνασαι γινώσκειν ὅτι πλούσιος ἀνήρ. εἰ.καὶ τὸ Γύγου 
χρυσίον ἔχει, µόνος ἐσθίων πένης ἐστὶ καὶ προϊὼν ἄνευ 
παρασίτου πτωχὸς δοκεῖ, καὶ ὥσπερ στρατιώτης χαρὶς 
ὕπλων ἀτιμότερος καὶ ἐσθὴς ἄνευ πορφύρας καὶ ἵππος 
ἄνευ φαλάρων, οὕτω καὶ πλούσιος ἄνευ παρασίτον τα- 
πὲινός τις καὶ εὐτελῆς φαίνεται. καὶ μὴν ὁ μὲν πλούσιος 
κοσμεῖται ὑπ αὐτοῦ. τὸν δὲ παράσιτον πλούσιος οὐδέ- 
ποτὲ κοσμεῖ. 59. ἄλλως τε οὐδὲ ὄνειδος αὐτῷ ἐστιν, Gg 
σὺ φής, τὸ παρασιτεῖν ἐκείνω, δῆλον ὅτι ὡς κρείττονι 
χείρονα, ὅπου γε μὴν τῷ πλουσίω τοῦτο λυσιτελές ἔστι 
τὸ τρέφειν τὸν παράσιτον., Q ys μετὰ τοῦ κοσμεῖσθαι ὑπ᾿ 
αὐτοῦ καὶ ἀσφάλεια πολλή ἐκ τῆς τούτου δορυφορίας 
ὑπάρχει' οὔτε γὰρ µάχῃ ῥαδίως ἄν τις ἐπιχειρήσαι τῷ 
πλουσίω τοῦτον ὁρῶν παρεστῶτα, ἆλλ᾽ οὐδ ἂν ἀποθά- 
vo, φαρμάκω οὐδεὶς ἔχων παράσιτον. τίς γὰρ ἂν τολµή- 
σειεν ἐπιβουλεῦσοαί τινι τούτου προεσθίοντος καὶ προ- 
πίνοντος; ὥστε ὁ πλούσιος οὐχὶ κοσμεῖται µόνον, ἀλλὰ 
καὶ ἐκ τῶν µεγίστων κινδύνων ὑπὸ τοῦ παρασίτου σώ- 

(era. οὕτω μὲν ὁ παράσιτος διὰ φιλοδτοργίαν πάντα 
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κίνδυνον ὑπομένει, xal οὐκ ἂν παραχωρήσειε τῷ πλου- 
σίω φαγεῖν μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν αἱρεῖται συµ- 
φαγών. 

60. ΤΥΧ. Πάντα µοι δοκεῖρ, o Σίμων» διεεελθ εἴν 
ὑστερήσας οὐδὲν τῆς δεαυτοῦ τέχνης, οὐχ ὥσπερ αὐτὸς 
ἔφασκες, ἀμελέτητος Qv, ἆλλ᾽ ὥσπερ ἄν τις ὑπὸ τῶν 
µεγίστων γεγυμνασμένος. λοιπόν, & μὴ αἴσχιον αὐτὸ τὸ 882 
ὄνομά ἐστι τῆς παρασιτικῆς., θέλω μαθεῖν. 

ILAP. Ὅρα δὴ τὴν ἀπόκρισιν, ἐάν σοι ἱκανῶς A&- 
γεσθαι δοκῇ. καὶ πειρῶ πᾶἄλιν αὐτὸς ἀποκρίνασθαι πρὸς 
τὸ ἐρωτώμενον ᾖᾗ ἄριστα oisi. φέρε γάρ, τὸν σῖτον οἱ 
παλαιοὶ τί καλοῦσι; 

TTX. Τροφην. 

I1AP. Τί δὲ τὸ σιτεῖσθαι, οὐχὶ τὸ ἐσθίειν: 

TTX. Ναί. 

IIAP. Οὐκοῦν καθωμολόγηται τὸ παρασιτεῖν ὅτι οὐκ 
ἄλλυ ἐστύ; 

ΤΥΧ. Τοῦτο ydo, ὦ Σίμων, ἐστὶν ὃ αἰσχρὸν φαί- 
νεται. 

61. I1A4P. Φέρε δὴ πάλιν ἀπόκριναί µοι, πότερόὀν 
σου δοκεῖ διαφξέρειν καὶ προκειµένων ἀμφοῖν πύτερον ἂν 
αὐτὸς &Aoto , ἄρά γε τὸ πλεῖν ἢ τὸ παραπλεῖν: 

TTX. T παραπλεῖν ἔγωγε. 

I1AP. Τί δέ, τὸ τρέχειν 1] τὸ παρατρέχειν; 

TTX. Τὸ παρατρέχειν. 

ILAP. Τί 0£, τὸ ἱππεύειν 9 τὸ παριππεύειν; 

ΤΥΧ. Τὸ παριππεύειν. 

Π4Ρ. Τί δέ, τὸ ἀκοντίξειν 1] τὸ παρακοντίζειν; 

TTX. Τὸ παρακοντίξειν. 

Π4Ρ. Οὐκοῦν ὁμοίῶς ἂν ἐθέλοις καὶ τοῦ ἐσθίειν 
μᾶλλον τὰ παρασιτεῖν! 

ΤΥΧ. Ὁμολογεῖν ἀνάγκη. καί σοι λοιπὸν ὥσπερ οἳ 
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B83 παῖδες ἀφίξομαι καὶ ἑῶος καὶ μετ᾽ ἄριστον μµαθησόμενος 
τὴν τέχνην. σὺ δέµε αὐτὴν δίκαιος διδάσκειν ἀφθόνως, 
ἐπεὶ καὶ πρῶτος µαθητής σοι γίνομαι. φασὶ δὲ καὶ τὰς 
μητέρας μᾶλλον τὰ πρῶτα φιλεῖν τῶν τέκνων. 


ANAXAPZIZ H ΠΕΡΙ I'MNAZI&N. 


1. ANAXAPZIZ. Ταῦτα δὲ ὑμῖν, à Σόλων, τίνος 
ἕνεκα οἱ νέοι ποιοῦσιν; οἱ μὲν αὐτῶν περιπλεκόμενοι ἆλ- 
λήλους ὑποσκελίξουσιν, οἱ δὲ ἄγχουσι καὶ λυγίζουσι καὶ 
ἐν τῷ πηλῷ συναναφύρονται κυλινδούμενοι ὥσπερ σύες. 
Μαίτοι κατ ἀρχὰς εὐθὺς ἀποδυσάμενοι — ἑώρων γάρ --- 

884 Λίπα τε ἠλείψαντο καὶ κατέψησε µάλα εἰρηνικῶς ἅτερος 
τὸν ἕτερον év τῷ μέρει, μετὰ δὲ ovx οἵδ᾽ 0 τι παθόντες 
ὠθοῦσί τε ἀλλήλους συννενευκύτες καὶ τὰ μέτωπα συνα- 
ράττουσιν ὥσπερ οἱ xguo(. καὶ ἦν ἰδοὺ ἀράμενος ἐχει-- 
νοσὶ τὸν ἕτερον ἐκ τοῖν σκελοῖν ἀφῆκεν εἰς τὸ ἔδαφος, 
εἶτ ἐπικαταπεσὼν ἀνακύπτειν ovx ἐᾷ συνωθών κάτω ἐς 
τὸν πηλόν, τέλος δὲ ἤδη περιπλέξας αὐτῷ τὰ σκέλη κατὰ 
τὴν γαστέρα τὸν πῆχυν ὑποβαλὼν τῷ λαιμῶ ἄγχει τὸν 
ἄθλιον, ὁ δὲ παρακροτεῖ dg τὸν ὤμον, ἐκετεύων οἶμαι, 
ὥς μὴ τέλεον ἀποπνιφείη. καὶ οὐδὲ τοῦ ἐλαίου ἕνεκα φεί- 
δονται μὴ µολύνεσθαι, ἆλλ᾽ ἀφανίσαντες τὸ χρῖσμα καὶ 
τοῦ βορβόρου ἀναπλησθέντες ἐν ἱδρῶτι ἅμα πολλῶ γέ- 
λωτα ἐμοὶ γοῦν παρέχουσιν ὥσπερ αἱ ἐγχέλυες ἐκ τῶν 
χειρῶν διολισθαίνοντες. 2. ἕτεροι δὲ ἐν τῷ αἱθρίῷ τῆς 
αὐλῆς τὸ αὐτὸ τοῦτο δρώσιν, οὐκ ἐν πηλῶῷ οὗτοί 75 aAA 

885 φάμμον ταύτην βαθεἴαν ὑποβαλλόμενοι ἐν τῷ ὀρύγματι 
πάττουσί τε ἀλλήλους καὶ αὐτοὶ ἓ ἑκόντες ἐπαμῶνται τὴν 
Kor ἀλεχτρυόνων δίκην, ὡς ἀφυκτότεροι εἶεν ἐν ταῖς 
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συμπλοκαῖς, οἶμαι, τῆς ψάµμµου τὸν ὄλισθον ἀφαιρου- 
σης καὶ βεβαιοτέραν ἐν ξηρῷ παρεχούσης τὴν ἀντίληψιν. 
9. οἱ δὲ ὀρθοσταδην κεκονιµένοι καὶ αὐτοὶ παίουσιν ἆλ- 
λήλους προσπεσόντες καὶ Λακτίζουσιν’ οὗτοσὶ γοῦν καὶ 
τοὺς ὀδόντας ἔοικεν ἀποπτύσειν 0 κακοδαίµων., οὕτως 
αἵματος αὐτῷ καὶ vauuov ἀναπέπλησται τὸ στόμα, πυξ, 
ὥς ὁρᾷς, παταχθ έντος ἐς τὴν γναάθον. ἀλλ᾽ οὐδὲ ὁ ἄρχων 
οὗτοσὶ διίστησιν αὐτοὺς καὶ λύει τὴν µάχην — τεκµαί- 
ροµαι γὰρ τῇ πορφυρίδι τῶν ἀρχόντων τινὰ τοῦτον &- 
ναι — 4. 0 δὲ καὶ ἐποτρύνει καὶ τὸν πατάξαντα ἐπαινεζ. 
ἄλλοι δὲ ἀλλαχόθι πάντες ἐγκονοῦσι καὶ ἀναπηδῶσιν 
ὥσπερ θέοντες ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ µένοντες καὶ ἐς τὸ ἄνω 
συναλλόµενοι λακτίζουσι τὸν ἀέρα. 5. ταῦτα οὖν ἐθέλω 88έ 
εἰδέναι τίνος ἀγαθοῦ ἂν εἴη ποιεῖν' ὧς ἔμοιγε μανία 
μᾶλλον ἐοικέναι δοκεῖ τὸ πρᾶγμα., καὶ οὐκ ἐστιν ὃστις 
ἄν ῥᾳαδίως µεταπείσειέ µε ὡς οὐ παραπαίονσιν οἱ ταῦτα 
δρῶντες. — 

6. ΣΟ442Ν. Καὶ εἰκότως, ὦ ᾿4νάχαρσι, τοιαῦτά σοι 
τὰ γιγνόµενα φαίνεται ξένα γε ὄντα καὶ πάµπολυ τῶν 
Σκυθικῶν ἐβῶν ἀπάδοντα, καθάπερ καὶ ὑμῖν πολλὰ εἰ- 
κὸς εἶναι µαθήµατα καὶ ἐπιτηδεύματα τοῖς Ἕλλησιν ἡμῖν 
ἀλλόκοτα εἶναι δόξαντα ἄν, sel τις ἡμῶν ὥσπερ σὺ νῦν 
ἐπισταίη αὐτοῖς. πλὴν ἀλλὰ θάρρει, ὠγαθέ' οὐ γὰρ µα- 
vía τὰ γιγνόµενά ἐστιν οὐδ) ἐφ᾽ ὕβρει οὗτοι παίουσιν 
ἀλλήλους καὶ πυλίουσιν dv τῷ πηλῷ ἢ ἐπιπάττονσι τὴν 
κόνιν;, ἀλλ᾽ ἔχει τινὰ χρείαν οὖν ἀτερπῆ τὸ πρᾶγμα καὶ 
ἀκμὴν οὐ μικρὰν ἐπάγει τοῖς σώμασιν ' ἣν γοῦν ἐνδια- 
τρίψῃς, ὥσπερ οἶμαί σε ποιήσειν, τῇ Ἑλλάδι, οὐκ εἰς 
μακρὰν εἷς καὶ αὐτὸς ἔσῃ τῶν πεπηλωμένων 7) κεκονιµέ- 
vQv* οὕτω σοι τὸ πρᾶγμα ἡδύ τε ἅμα καὶ λυσιτελὲς εἷ- 
ναι ὄσξει. 

ANAX. "Anays, ὦ Σόλων. ὑμῖν ταῦτα γένοντο x. SE 
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ὠφέλιμα καὶ τερπνά, ἐμὲ δὲ el τις ὑμῶν τοιοῦτό τι δια-- 
Oen, εἴσεται ὥς οὐ μάτην παρεζώσμεθα τὸν ἀκινάκην. 
7. ἀτὰρ εὐπέ μοι, τί ὄνομα ἔθεσθε τοῖς γιγνοµένοις, 7 τί 
φῶμεν ποιεῖν αὐτούς; 


. Σ04. Ὁ μὲν χῶρος αὐτός, o Ανάχαρσι , γυμνάσιον 
ὑφ᾿ ἡμῶν ὀνομάξεται καὶ ἔστιν ἱερὸν ᾿4πόλλωνος τοῦ 
άυκείου καὶ τὸ ἄγαλμα δὲ αὐτοῦ ὁρᾷς, τὸν ἐπὶ τῇ στήλῃ 
κεκλιμένον, τῇ ἀριστερᾷ μὲν τὸ τόξον ἔχοντα, ἡ δεξιὰᾶ 
δὲ ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς ἀνακεκλασμένη ὥσπερ ἐκ Καµάτου 
μακροῦ ἀναπαυόμενον δείκνυσι τὸν 950v. 8. τῶν yvu- 
νασµάτων δὲ τούτων τὸ μὲν ἐν τῷ πηλῷ ἐκεῖνο πάλη κα- 
λεῖται, οἱ δ᾽ ἐν τῇ κὀνει παλαίουσι καὶ αὐτοί, τὸ δὲ παύειν 
ἀλλήλους ὀρθοστάδην παγκρατιάζειν Λέγομεν. καὶ ἄλλα 
δὲ ἡμῖν ἐστι γυμνάσια τοιαῦτα πυγμῆς καὶ δίσκου καὶ 
τοῦ ὑπεράλλεσθαι, ὧν ἁπάντων ἀγῶνας προτίθεµεν, καὶ 
ὁ κρατήσας ἄριστος εἶναι δοκεῖ τῶν καθ’ αὐτὸν καὶ ἆναι-- 
ρεῖται τὰ ἆθλα. 
888 9. 4N.AX. Τὰ δὲ ἆθλα τίνα ὑμῖν ταῦτα ἐστιν; 

20 A. Ὀλυμπίασι μὲν στέφανος ἐκ κοτίνου, Ἰσθμοῖ 
δὲ ἐκ πίτυος, ἐν Νεμέα δὲ σελίνων πεπλεγμένος, Πυθοἳ 
δὲ μῆλα τῶν [ερῶν τοῦ θεοῦ, παρ᾽ ἡμῖν δὲ τοῖς Πανα-- 
θηναίοις τὸ ἔλαιον τὸ ἐκ τῆς µορίας. τί ἐγέλασας, à 4νά- 
χαρσι; ἢ διότι μικρά σοι εἶναι ταῦτα δοκεῖ; 

ANAX. Οὔκ., ἀλλὰ πάνσεµνα, à Σόλων, κατέλε- 
tag τὰ ἆθλα καὶ ἄξια τοῖς τε διαθεἴσιν αὐτὰ φιλοτιμεῖ- 
σθαι ἐπὶ τῇ μεγαλοδωρεᾷ καὶ τοῖς ἀγωνισταῖς αὐτοῖς 
ὑπερεσπουδακέναι περὶ τὴν ἀναίρεσιν τῶν τηλικούτων, 
ὥστε µήλων ἕνεκα καὶ σελίνων τοδαῦτα προπονεῖν καὶ 
κινδυνεύειν ἀγχομένους πρὸς ἀλλήλων καὶ κατακλωμέ- 
νους, Og οὐκ ἐνὸν ἀπραγμόνως εὐπορῆσαι μήλων oto 

859 ἀπιδυμία 7 σελίνω ἐστεφανῶσθαι 7 nívw µήτε πηλῷ 
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καταχριόµενον τὸ πρύσωπον μήτε λακτιζόμενον ἐς τὴν 
γαστέρα ὑπὸ τῶν ἀνταγωνιστῶν. 

10. ΣΟ. ᾽4λλ’, à ἄριστε, οὐκ ἐς ψιλὰ τὰ διδόµενα 
ἡμεῖς ἀποβλέπομεν. ταῦτα μὲν γάρ ἐστι σημεῖα τῆς νίκης 
καὶ γνωρίσματα οἵτινες οἱ κρατήσαντες, ἡ δὲ παρακολου- 
θοῦσα τούτοιό δόξα τοῦ παντὸς ἀξία τοῖς υενικηκόσιν, 
ὑπὲρ 59s καὶ λακτίζεσθαι xx À d ἔχει τοῖς θηρωμένοις τὴν 
εὔκλειαν ἐκ τῶν πόνων οὐ γὰρ ἀπονητὶ προσγένοιτο 
ἂν αὕτη, ἀλλὰ χρὴ τὸν ὀρεγόμενον αὐτῆς πολλὰ τὰ 
δυσχερῇ ἀνασχόμενον ἐν τῇ ἀρχῇ τότ᾽ ἤδη τὸ Λλυσιτελὲς 
καὶ ἠδὺ τέλος ἐκ τῶν καμάτων περιµένειν. 

ANAX. Τοῦτο φής, ὦ Σόλων, τὸ τέλος ἡδὺ καὶ λυ- 
σιτελές, ὅτι πάντες αὐτοὺς ὄψονται ἐστεφανωμένους καὶ 89 
ἐπὶ τῇ νίκῃ ἐπαινέσονται πολὺ πρὀτερον οἐκτείραντες ἐπὶ 
ταῖς πληγαῖς, οἱ δὲ εὐδαιμονήσουσιν ἀντὶ τῶν πόνων 
μήλα καὶ σέλινα ἔχοντες. 

Z0 A. ΄ἄπειρος &, φηµί, τῶν ἡμετέρων ἔτι: μετὰ 
μικρὸν. δὲ ἄλλα σοι δόξει περὶ αὐτῶν, ἐπειδὰν ἐς τὰς 
πανηγύρεις ἀπιὼν ὁρᾷς τοσοῦτον πλῆθος ἀνθρώπων 
συλλεγόµενον ἐπὶ τὴν θέαν τῶν τοιούτων καὶ Θέατρα 
µυρίανδρα συμπληρούμενα καὶ τοὺς ἀγωνιστᾶς ἐπαι- 
νουµένους, τὸν δὲ καὶ νικήσαντα αὐτῶν ἰσόθεον νοµι- 
ζόμενον. 

11. 4N.AX. «ὐτὸ τοῦτο, ὦ Σόλων, καὶ τὸ οἴχτιστόν 
ἐστιν, εἰ ur] ἐπ᾽ ὀλίγων ταῦτα πάσχονσιν, ἀλλά ἐν τοσού-- 
τοις Θεαταῖς καὶ µάρτυσι τῆς ὄβρεως, ov δηλαδή εὐὖδαι-- 
µονίζουσιν αὐτοὺς αἵματι ῥαινομένους ὁρῶντες v] ἆγχο- 
µένους ὑπὸ τῶν ἀντιπάλων: ταῦτα γὰρ τὰ εὐδαιμονέ- 
στατα πρὀόσεστι τῇ νίκῃ αὐτῶν. παρ᾽ ἡμῖν δὲ τοῖς Zxv- 
θαις ἦν τις, ὦ Σύλων, 1) πατάξῃ τινὰ τῶν πολιτῶν 1 
ἀνατρέψη προσπεσὼν 9 θαἰμάτια περιρρήξῃ., μµεγάλας 
οἱ πρεσβῦται τὰς ζημίας ἐπάγουσι, x&v ἐπ᾽ ὀλίγων τῶν 
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μαρτύρων τοῦτο πάθη τις, οὔτι γε ἐν τηλικούτοις Θεα- 
τροις, oio σὺ διηγῇ τὸ Ἰσθμοῖ καὶ τὸ ἐν Ὀλυμπία. οὐ 
μὴν ἀλλὰ τοὺς μὲν ἀγωνιστὰς οὐκτείρειν uou ἔπεισιν ὧν 
πάσχουσι, τῶν δὲ θεατῶν οὓς φὴς ἁπανταχόθεν τοὺς 
ἀρίστους παραγίγνεσθαι ἐς τὰς πανηγύρεις, καὶ πάνυ 
θαυμαξω, si τἀναγκαῖα παρέντες σχολάξουσιν ἐπὶ τοῖς 
τὀιούτοις’ οὐδὲ γὰρ ἐκεῖνό πω ÜUvauat κατανοῆσαι., Ott 
τοῦτο τερπνὸν αὐτοῖς, ὁρᾶν παιοµένους τε καὶ διαπληκτι-- 
ζομένους ἀνθρώπους καὶ πρὸς τὴν γῆν ἀραττομένους 
καὶ συντριβοµένους vx' ἀλλήλων. 


129. ΣΟ4. Ei καιρὸς ἦν, ὦ ᾽4νάχαρσι, Ὀλυμπίων ἢ 


Ἰσθμίων 1) Παναθηναίων, αὐτὸ ἄν σε τὸ yuyvóusvov ἐδί- 


δαξεν, ὡς οὐ µάτην ἐσπουδάκαμεν ἐπὶ τούτοις: οὐ γὰρ 
οὕτω λέγων ἄν τις προσβιβάσειέ σε τῇ ἡδονῇ τῶν ἐκεῖ 
δρωμένων, og εἰ καθεξόμενος αὐτὸς ἐν µέσοις τοῖς Θεα- 
ταῖς βλέποις ἀρετὰς ἀνδρῶν καὶ κάλλη σωμάτων καὶ εὐε-- 
ξίας θαυμαστὰς καὶ ἐμπειρίας δεινὰς καὶ ἰσχὺν ἅμαχον 
καὶ τόλμαν καὶ φιλοτιµίαν καὶ γνώµας ἀηττήτους καὶ 
σπουδὴν ἄληκτον ὑπὲρ τῆς νίκης εὖ γὰρ δὴ οἶδα ὡς 
οὐκ ἂν ἐπαύσω ἐπαινῶν καὶ ἐπιβοῶν καὶ ἐπικροτῶν. 


19. 4NAX. Ny 4ἱ. ὦ Σόλων, καὶ ἐπιγελῶν ys 
προσέτι καὶ ἐπιχλευαάζων ' ἅπαντα γὰρ ὁπόσα κατηριθµΜή- 
60 ἐκεῖνα, τὰς ἀρετὰς καὶ τὰς εὐεξίας καὶ τὰ κάλλη καὶ 
τόλµαν, 09 οὐδενὸς μεγάλου ἕνεκα παραπολλυμένας 
ὑμῖν, οὔτε πατρίδος κινδυνευούσης οὔτε χώρας πορθον- 
µένης οὔτε φίλων ἢ οἰκείων πρὸς ὕβριν ἀπαγομένων. 
ὥστε τοδούτῳῷ γελοιότεροι ἂν εἶεν, ἄριστοι μέν, ὡς φής, 
ὄντες, µάτην δὲ τοδαῦτα πάσχοντες. καὶ ταλαιπωρούμε- 
νοι καὶ αἰσχύνοντεο τὰ κάλλη καὶ τὰ μεγέθη τῇ φάμμῳ 
καὶ τοῖς ὑπωπίοις, ὡς μήλου καὶ κοτίνου ἐγκρατεῖς γέ- 
νοιντο νικήσαντες. ἠδὺ γάρ µοι Gel μεμνῆσθαιτῶν ἄθλων 
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τοιούτων ὄντων. ἀτὰρ εἰπέ uou, πάντες αὐτὰ λαμβάνου- 
σιν οἱ ἀγωνισταί; 

Σ04. Οὐδαμῶς, ἀλλὰ εἷς ἐξ ἁπάντων ὁ κρατήσας 
αὐτῶν. 

ANAX. Ev, à Σόλων, ἐπὶ τῷ ἀδήλω καὶ ἀμφι- 
βόλωῳ τῆς νίκης τοσοῦτοι πονοῦσι, καὶ ταῦτ᾽ εἰδότες ὅτι 
ὁ μὲν νικῶν εἷς ἔσται πάντως, οἱ δὲ ἠττώμενοι πάμπολλοι 
µάτην ἅθλιοι πληγάς, οἱ δὲ καὶ τραύματα Λλαβόντες: 

14. ZO A. Ἔοικας, ὦ 4νάχαρσι, µηδέπω ἐννενοηκέ- 
ναι πολιτείας ὀρθῆς πέρι μηδέν: οὐ yàg ἂν τὰ κάλλιστα 
τῶν ἐθῶν ἐν ψόγω ἐτίθεσο. ἦν δέ σοι µελήσῃη ποτὲ εἰδέ-- 
ναι, ὅπως ἂν τὰ κάλλιστα οὐκηθείη πόλις καὶ ὅπως ἂν 
ἄριστοι γένοιντο οἱ πολῖται αὐτῆς, ἐπαινέσῃ τότε καὶ vag 
ἀσκήσεις ταύτας καὶ τὴν φιλοτιµίαν ἣν φιλοτιμούμεθα 
περὶ αὐτάς, καὶ εἴσῃ ὅτι πολὺ τὸ χρήσιµον ἔχουσιν ἕγκατα- 
μεμιγμένον τοῖς πόνοις, si καὶ νῦν µάτην σπουδάζεσθαι 
δοκοῦσι. 

ANAX. Καὶ µήν, à Σόλων, κατ οὐδὲν ἄλλο ἀπὸ 
τῆς Σκυθίας ἥκω παρ᾽ ὑμᾶς τοσαύτην μὲν γῆν διοδεύσας, 
µέγαν δὲ τὸν Εὔξεινον καὶ δυσχείµερον περαιωθείς, 1j 
ὅπως νόμους τετοὺς Ἑλλήνων ἐκμάθοιμι καὶ ἔθη τὰ παρ᾽ 
ὑμῖν κατανοήσαιµι καὶ πολιτείαν τὴν ἀρίστην ἐκμελετή- 
σαιµι. διὸ καὶ σὲ μάλιστα φίλον ἐξ ἀπάντων ᾽4θηναίων 
καὶ ξένον προειλόμην κατὰ κλέος, ἐπείπερ ἤκουνον νόμων 
τέτινῶν Συγγραφέα elvat σε καὶ ἐθῶν τῶν ἀρίστων εὑρε- 
τὴν καὶ ἐπιτηδευμάτων ὠφελίμων εἰσηγητήν» καὶ ὅλως 
πολιτείας τινὸς συναρµοστήν. ὥστε οὖν ἂν φθάνοις δι- 
δάσκων µε καὶ μαθητὴν ποιούµενος' Oc ἔγωγε ἡδέως ἂν 
ἄσιτός σοι καὶ ἄποτος παρακαθεξόµενος. ἐς ὅσον ἂν αὐ-- 
tóg διαρκοίης λέγων, κεχηνὼς ἐπακούοιμι περὶ πολιτείας 
τε καὶ νόμων διεξιόντος. 

15. ΣΟ4. Τὰ μὲν πάντα οὐ ῥᾳδιον, ὦ ἑταῖρε. Sl 
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θεῖν iv βραχεῖ, ἀλλὰ κατὰ µέρη ἐπιὼν εἴσῃ ἕκαστα, οἷα 
μὲν περὶ θεών, οἷα δὲ περὶ γονέων ἢ περὶ γάμων 1) τῶν 
ἄλλων δοκεῖ ἡμῖν. ἃ δὲ περὶ τῶν νέων γιγνώσκοµεν καὶ 
ὅπως αὐτοῖς χρώµεθα., ἐπειδὰν πρῶτον ἄρξωνται συνιέ- 
ναι τε τοῦ βελτίονος καὶ τῷ σώματι ἀνδρίξεσθαι καὶ ὑφί- 
στασθαι τοὺς πόνους, ταῦτα ἤδη σοι διέξειµι, ὥς µάθοις 
οὗτινος χάριν τὰς ἀσκήσεις ταύτας προτεθείκαµεν αὐ- 
τοῖς καὶ διαπονεῖν τὸ σῶμα καταναγκάζοµεν., οὐ µόνον 
ἕνεκα τῶν ἀγώνων, ὅπως τὰ ἆθλα δύναιντο ἀναιρεῖσθαι 
--- ἐπ᾽ ἐκεῖνα μὲν γὰρ ὀλίγοι πάνυ ἐξ ἁπάντων χωροῦ- 
σιν — ἀλλὰ uelfov τι ἁπάσῃ τῇ πόλει ἀγαθὸν dx τούτου 
καὶ αὐτοῖς ἐκείνοις προσκτῶμενοι ' κοινὸς yàg τις ἀγὼν 
ἄλλος ἅπασι τοῖς ἀγαθοῖς πολίταις πρὀκειται καὶ στέφα- 
vog οὐ πίτυυς οὐδὲ κοτίνου ἢ σελίνων, ἆἀλλ᾽ ὃς ἐν αὑτῷ 
συλλαβὼν ἔχει τὴν ἀνθρώπων εὐδαιμονίαν, olov ἔλευ-- 
θερίαν λέγω αὐτοῦ τε ἑκάστου ἐδία καὶ κοινῇ τῆς πατρί- 
δος καὶ πλοῦτυν καὶ δόξαν καὶ ἑορτῶν πατρίων ἀπόλαυ- 
Gv καὶ οἰκείων σωτηρίαν, καὶ συνόλως τὰ κάλλιστα ὧν 
ἄν τις εὔξαιτο γενέσθαι οἱ παρὰ τῶν (ev: ταῦτα πάντα 
τῷ στεφάνω, 0v φηµι, συναναπέπλεκται καὶ ἐκ τοῦ ἀγῶ- 
vog ἐκείνου περιγίγνεται, ἐφ᾽ ὃν al ἀσκήσεις αὗται καὶ 
οἱ πόνοι ἄγουσιν. 

16. 4N.A4X. Εἶτα, à θαυμάσιε Σόλων, τοιαῦτά uot 
καὶ τηλικαῦτα ἔχων ἆθλα διεξιέναι µῆλα καὶ σέλινα διη- 
yo) καὶ θαλλὸν ἑλαίας ἀγρίας καὶ πίτυν; 

ΣΟ4. Καὶ µήν, ὦ ᾿4νάχαρσι, οὐδ᾽ ἐκεῖνά σοι ἔτι 
δόξει μικρὰ εἶναι, ὁπόταν ἃ λέγω καταµάθῃς ἀπὸ γαρ 
τοι τῆς αὐτῆς γνώμης γίγνεται καὶ µέρη πάντα ταῦτά ἐστι 
μικρὰ τοῦ μείζονος ἐκείνου ἀγῶνος καὶ τοῦ στεφάνου ὃν 
Ματέλεξα τοῦ πανευδαίµονος. ὁ δὲ Λόγος ovx οἵδ ὅπως 
ὑπερβὰς τὴν τάξιν ἐκείνων πρότερον ἐπεμνήσθη τῶν 
Ἰσὺμοϊ γιγνοµένων καὶ Ὀλυμπίασι καὶ dv Νεμέα. πλὴν 
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ἀλλὰ vo — σχολὴν γὰρ ἄγομεν καὶ σύ, ὡς φής, προ- 
δυµῇ ἀκούειν — ἀναδραμούμεθα ῥαδίως πρὸς τὴν ἀρ- 
χὴν καὶ τὸν xowov ἀγῶνα, δι᾽ ὃν φηµι πάντα ταῦτα ἐἔπι-- 
τηδεύεσθαι. 

ANAX. "Auswov, à Σόλων, οὕτως: καθ’ ὁδὸν γὰρ 
ἂν ἡμῖν ὁ Λόγος μᾶλλον προχωροίη καὶ τάχ᾽ ἂν ἴσως ἀπὸ 
τούτων πεισθείην μηδ᾽ ἐκείνων ἔτι καταγελᾶν, si τινα 
ἴδοιμι σεμνυνόμµενον κοτίνω 17) σελίνῳ ἐστεφανωμένον. 
ἆλλ᾽ si δοκεῖ, ἐς τὸ σύσκιον ἐκεῖσε ἀπελθόντες καθίσω- 
μεν ἐπὶ τῶν θάκων, ὡς μὴ ἐνοχλοῖεν ἡμῖν οἱ ἔπικεκρα- 
γότες τοῖς παλαίουσιν ἄλλως τε -- εἰρήσεται γάρ — 
οὐδὲ τὸν ἥλιον ἔτι ῥαδίως ἀνέχομαι ὀξὺν καὶ φλογώδη 
ἐμπέπτοντα γυμνῇ τῇ κεφαΛλῇ' τὸν γὰρ πϊὶλόν uou ἆφε- 
λεῖν οἴκοθεν ἔδοξεν, cs μὴ µόνος ἐν ὑμῖν ξενίζοιµε τῷ 
σχήµατι. ἡ δὲ ὥρα τοῦ ἔτους ὃ τι περ τὸ πυρωδέστατόν 
ἐστι, τοῦ ἀστέρος., ὃν ὑμεῖς κύνα φατέ, πάντα καταφλέ- 
yovtog καὶ τὸν ἀέρα ξηρὸν καὶ διακαῆ τιθέντος, ὃ τε ἥλιος 
κατὰ µεσημβρίαν ἤδη ὑπὲρ κεφαλῆς ἐπικείμενος φλογμὸν 
τοῦτον OU φορητὸν ἐπάγει τοῖς σώμασιν. ὥστε καὶ σοῦ 
9avucto, ὅπως γηραιὸς ἤδη ἄνθρωπος οὔτε ἰδίεις πρὸς 
“τὸ θάλπος ὥσπερ ἐγὼ οὔτε ὅλως évoylovuévo ἔοικας 
οὐδὲ περιβλέπεις σύσκιόν τι ἔνθα « ὑποδύσῃ, ἀλλὰ δέχη 
τὸν ἤλιον εὐμαρῶς. 

ΣΟ4. Οἱ µάταιοι γὰρ οὗτοι πόνοι, ὦ ᾿άνάχαρσι, 


895 


καὶ αἱ συνεχεῖς ἐν τῷ πηλῶ κυβιστήσεις καὶ αἱ vzxai-t 


8ριοι ἐν τῇ ψάµµω ταλαιπωρίαι τοῦτο ἡμῖν τὸ ἁμυντή- 
ριον παρέχουσι πρὸς τὰς τοῦ ἡλίου βολάς, καὶ οὐκέτι 
πίλου δεόµεθα, ὃς τὴν ἀκτῖνα κωλύσει καθικνεῖσθαι τῆς 
χεφαλῆς. ἀπίωμεν δ᾽ ovv. 17. καὶ ὅπως urj καθάπερ vo- 
μις προσέξεις olg ἂν λέγω πρὸς σέ, ὡς ἐξ ἅπαντος πι- 
στεύειν αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἔνθα ἄν σοι μὴ ὀρθῶς τι Λέγεσθαι 
δοκῆ, ἀντιλέγειν εὐθὺς καὶ διευθύνειν τὸν λόγον’ vov 
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γὰρ Quvígov πάντως ovx ἂν ἁμάρτοιμεν, ἢ σὲ βεβαίως 
πεισθῆναι ἐκχέαντα ὁπόσα olsL ἀντιλεκτέα εἶναι Ü ἐμὸ 
ἀναδιδαχθῆναι ὥς οὖκ όρθ ῶς γυγνώσκω περὶ αὐτῶν. 
καὶ ἐν τούτῳ πᾶσα ἂν σοι ἡ πόλις ἡ “θηναίων οὐκ ἂν 
φθάνοι χάριν ὁμολογοῦσα᾽ ὅσα γὰρ ἂν ἐμὲ παιδεύσῃς 
καὶ μεταπείσῃο πρὸς τὸ βέλτιον, ἐκείνην τὰ μέγιστα ἔσῃ 
ὠφεληκώς. οὐδὲν γὰρ ἂν ἀποκρυψαίμην αὐτήν., «AA 
εὖὐθὺς sic τὸ µέσον καταθήσω φέρων καὶ καταστὰς ἐν τῇ 
πνυκὶ ἐρώ πρὸς ἅπανταρ, Ανδρες Αθηναίοι, ἐγὼ μὲν 
ὑμῖν ἔγραφα τοὺς νόμους οἵους ἂν ὤμην ὠφελιμωτάτους 
ἔσεσθαι τῇ πόλει, ὁ δὲ ξένος οὗτοσὶ --- δείξας σέ, ὦ ᾿4να- 
χαρσι — Σκύθης μέν ἐστι, σοφὸς δὲ dv µετεπαίδευσέ 


897 µε καὶ ἄλλα βελτίω µαθήµατα καὶ ἐπιτηδεύματα ἐδιδα- 
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foro: ὥστε εὐεργέτης ὑμῶν ὁ ἀνὴρ ἀναγεγράφθω καὶ 
χαλκοῦν αὐτὸν ἀναστήσατε παρὰ τοὺς ἐπωνύμους ἢ ἐν 
πόλει παρὰ τὴν θηνᾶν. καὶ εὖ ἴσθι ὡς οὐκ αἰσχυνεῖται 
ἡ ᾿4θηναίων πόλις παρὰ βαρβάρου καὶ ξένου τα συμφέ- 
ροντα ἐκμανθαάνοντες. 

18. 4NAX. Τοῦτο ἐκεῖνο ἦν ἄρα, 0 ἐγὼ περὶ ὑμῶν 
ἤκουον τῶν ᾽4θηναίων, ὣς εἴητε εἴρωνες ἐν τοῖς Λόγοις. 
ἐπεὶ πόθεν ἂν ἐγὼ νομὰς καὶ πλάνης ἄνθρωπος, ἐφ' 
ἁμάξης βεβιωκώς., ἄλλοτε ἄλλην γῆν ἀμείβων, πόλιν δὲ 
οὔτε οὐκήσας πῶποτε οὔτε ἄλλοτε ἡ νῦν ἑωρακώς., περὶ 
πολιτείας διεξίοιµι καὶ διδάσκοιµι αὐτόχθονας ἄνδρας 
πόλιν ταύτην ἀρχαιοτάτην τοσούτοις ἤδη χρόνοις ἐν εὐ- 
νοµίᾳ κατωκηκότας, καὶ μάλιστα σέ, ὦ Σόλων, €) τοῦτο, 
ὡς φασίύ», ἐξ ἀρχῆς καὶ μάθημα ἐγένετο, ἐπίστασθαι ὅπως 
ἂν ἄριστα πόλις οἰκοῖτο καὶ οἶστισι νόµοις χρωµένη εὖ- 
δαιµονήσειε; πλὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτο ὡς νοµοθέτῃ πειστέον 
σοι, καὶ ἀντερῶ, ijv tí Lo, δοκῇ μὴ ὀρθῶς Λλέγεσθαι - 
ὥς βεβαιότερον µάθοιµι. καὶ (oU γὰρ ἤδη ἐκφυγόντε 
τὸν ἥλιον ἐν τῷ συνηρεφεῖ uev, καὶ καθέδρα ua 
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δεῖα καὶ εὔκαιρος ἐπὶ ψυχροῦ τοῦ λίθου. λέγε οὖν τὺν 
όγον ἐξ ἀρχῆς καθ 0 τι τοὺς νέους παραλαβόντες ἐκ 
αίδων εὐθὺς διαπονεῖτε καὶ ὅπως ὑμῖν ἄριστοι ἄνδρες 
ποβαίνουσιν ἐκ τοῦ πηλοῦ καὶ τῶν ἀσκημάτων τούτων 
al τί 9) κόνις καὶ τὰ κυβιστήµατα συντελεῖ πρὸς ἀρετὴν 
ὐτοῖς. τοῦτο γὰρ δὴ μάλιστα ἐξ ἀρχῆς εὐθὺς ἐπόθουν 
χοῦσαι τὰ ὃδ᾽ ἄλλα sig ὕστερον διδάξη µε κατὰ καιρὸν 
καστον iv τῷ μέρει. ἐκείνου μέντοι, ὦ Σόλων, μέμνησό 
iot παρὰ τὴν ῥῆσιν, ὅτι πρὸς ἄνδρα βάρβαρον ἑρεῖς, 
έγω δέ, ὡς μὴ περιπλέκῃς μηδὲ ἀπομηκύνηῃς τοὺς Λό- 
ους" δέδια γὰρ μὴ ἐπιλανθάνωμαι τῶν πρώτων, εἰ τὰ 
ιετὰ ταῦτα πολλὰ ἐπιρρέοι. 

19. ΣΟ4. Σὺ τοῦτο, ὦ ᾽άνάχαρσι. ταμιεύσῃ ἄμει- 


ον, ἔνθα ἄν σοι δοκῇ ur] πάνυ σαφὴς ὃ λόγος εἶναι ἡ - 


[όρρω ποι ἀποπλανᾶσθαι εἰκῆ ῥέων: ἐρήσῃ γὰρ μεταξὺ 
[τι ἂν ἐθέλῃς καὶ διακόψεις αὐτοῦ τὸ µῆκος. ἦν μέντοι 
uj ἐξαγώνια μηδὲ πόρρω τοῦ σκοποῦ τὰ λεγόμενα m, 
ιωλύσει οὐδέν, οἶμαι., εἰ καὶ μακρὰ Λέγοιτο"' ἐπεὶ καὶ 
jj βουλῇ τῇ ἐξ Αρείου πάγου, ἥπερ τὰς φονικὰς ἡμῖν 
ίκας δικάξει, πάτριον οὕτω ποιεῖν. ὁπόταν γὰρ ἄνελ- 
Ιόῦσα εὖς τὸν πάγον συγκαθέξηται φόνου 1] τραύματος 
κ προνοίας 7) πυρκαϊᾶς δικάσοντες, ἀποδίδοται λόγος 
κατέρῳ τῶν κπρινοµένων καὶ λέγουσιν ἐν và μέρει ὁ μὲν 
ὶώκων ὁ δὲ φεύγων ἤ αὐτοὶ ἡ ῥήτορας ἀναβιβαξονται 
οὓς ἐροῦντας ὑπὲρ αὐτῶν. οἱ δὲ ἔστ᾽ ἂν μὲν περὶ τοῦ 
(ράγματος λέγωσιν, ἀνέχεται ἡ βουλὴ καθ᾽ ἡσυχίαν 
'χκούουσα: qv δέ τις 1] φροίµιον εἴπῃ πρὸ τοῦ λόγου, ὣς 
ὐνουστέρους ἀπεργάσαιτο αὐτούς, ἢ οἶκτον 7] δείνωσιν 
ἕωθεν ἐπάγῃ τῷ πράγματι — olo πολλὰ ῥητόρων παῖ- 
ες ἐπὶ τοὺς δικαστὰς μηχανῶνται --- παρελθὼν ὁ κῆρυξ 
ατεσιώπησεν εὐθὺς οὖκ ἐῶν Ληρεῖν πρὸς τὴν βουλῆν 


αἱ περιπέττειν τὸ πρᾶγμα ἐν τοῖς λόγοις, Gs vows. τὸ. 
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γεγενημένα οἱ Αρεοπαγῖται βλέποιεν. ὥστε καὶ σέ, ὦ 
νάχαρσι, “ἀρεοπαγίτην ἐν τῷ παρόντι ποιοῦμαι ἔγωῶγεα 
καὶ κατὰ τὸν τῆς Bováxc µου νόµον ἄκουε καὶ σιωσπᾶν 
κέλευε, ἣν αἴσθῃ παταρφητορευόμενορ᾽ ἄχρι δ) ἂν oi- 
κεῖα τῷ πράγματι λέγηται, ἐξέστω ἀπομηκύνειν. οὐδὲ 
γὰρ vy. ἡλίῳω ἔτι ποιησόµεθα τὴν συνουσίαν, eg ἄχθε- 
σθαι εὖ ἀποτείγοιτο 7) ῥῆσις, ἀλλα d] τε σκιὰ πυκνη καὶ 
ἡμεῖς σχολὴν ἄγομεν. 

ANAX. Evyvepova σου ταῦτα, o ZoÀav, καὶ ἔγωγε 
ἤδη χάριν οὐ μικρὰν οἶδα σοι καὶ ἐπὶ τούτοις, ὅτι πάρ- 
εργον τοῦ λόγου καὶ τὰ ἐν ᾿ρείω πάγω γιγνόµενα ἐδι- 
δάξω µε Θδαυμάσια ὡς ἀληθώῶς καὶ ἀγαθῶν βουλευτῶν 
ἔργα πρὸς ἀλήθειαν οἰσόντων τὴν φῆφον. ἐπὶ τούτοις 
οὖν ἤδη λέγε. καὶ ὁ ᾿4ρεοπαγίτης ἐγὼ — τοῦτο γὰρ ἔθου 
με --- κατὰ σχἦμα τῆς βουΛῆς ἀκούσομαί σου. 

20. ΣΟ4. Οὐκοῦν διὰ βραχέων προακοῦσαι χρή σ8 
ἃ περὶ πόλεως καὶ πολιτῶν ἡμῖν δοκεῖ' πόλιν γὰρ ἡμεῖς 
οὐ τὰ οἰκοδομήματα ἡγούμεθα εἶναι, olov τείχη καὶ ἱερὰά 
καὶ νεωσοίκους, ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὥσπερ σώμά τι ἑδραῖον 
καὶ ἀκίνητον ὑπαρχειν dg ὑποδοχὴν καὶ ἀσφάλειαν τῶν 
πολιτευομένων, τὸ δὲ πᾶν κῦρος ἐν voi πολίταις τιθέ- 
µεθα: τούτους γὰρ εἶναι τοὺς ἀναπληροῦντας καὶ δια- 
τάττοντας καὶ ἐπιτελοῦντας ἕκαστα καὶ φυλάττοντας; 
οἷόν τι ἐν ἡμῖν ἕκάστω ἐστὶν ἡ ψυχή. τοῦτο δὴ τοίνυν 
κατανοήσαντες ἐπιμελούμεθα μέν. ὧς ὁρᾶς, καὶ τοῦ σώ- 
µατος τῆς πόλεως κατακοσμοῦντες αὐτό, Og κάλλιστον 
ἡμῖν e, ἔνδοθέν τε οἰκοδομήμασι κατεσκευασμένον καὶ 
ταῖς ἔκτοσθεν ταύταις περιβολαϊῖς ἐς τὸ ἀσδφαλέστατον 
πεφραγμένον. μάλιστα δὲ καὶ ἐξ ἄπαντος τοῦτο προνοοῦ- 
µεν, ὅπως οἱ πολῖται ἀγαθοὶ μὲν τὰς ψυχάς., ἰσχυροὶ δὲ 
τὰ σώματα γίγνοιντο: τοὺς γὰρ τοιούτους σφίσι τε αὐ- 
τοῖς καλῶς χρήσεσθαι ἐν εἰρήνῃ συμπολιτευοµένους καὶ 
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ix πολέμου σώσειν τὴν πόλιν καὶ ἐλευθέραν καὶ εὖδαί- 
uova διαφυλάξειν. τὴν μὲν δὴ πρώῶτην ἀνατροφὴν αὐ- 
τῶν µητράσι καὶ τίτθαις καὶ παιδαγωγοῖς ἐπιτρέπομεν 
ὑπὸ παιδείαις ἐλευθερίοις ἄγειν τε καὶ τρέφειν αὐτούς, 
ἐπειδαν δὲ συνετοὶ ἤδη γίγνωνται τῶν καλῶς ἐχόντων 
καὶ αἰδῶς καὶ ἐρύθημα καὶ φόβος καὶ ἐπιθυμία τῶν ἀρί- 
στων ἀναφύηται αὐτοῖς καὶ αὐτὰ ἤδη τὰ σώματα ἀξιόχρεα 
δοκῇ πρὸς τοὺς πόνους παγιάτερα γιγνόµενα καὶ πρὸς τὸ 
ἰσχυρότερον συνιστάµενα., τηνικαῦτα ἤδη παραλαβόντες 
αὐτοὺς διδασκοµεν ἄλλα μὲν τῆς ψυχῆς µαθήµατα καὶ 
γυμνάσια προτιθέντες, ἄλλως δὲ πρὸς.τοὺς πύνους καὶ 
τὰ σώματα ἐθίξοντες: οὐ γὰρ ἱκανὸν ἡμῖν ἔδοξεν αὐτὸ 
µόνον φῦναι ὥς ἔφυ ἕκαστος ἤτοι κατὰ τὸ σῶμα ἡ κατὰ 
τὴν ψυχήν., ἀλλὰ καὶ παιδεύσεως καὶ µαθηµάτων ἐπ᾽ αὐ-- 
τοὺς δεόµεθα, ὑφ᾽ ὧν vd τε εὐφυῶς διακείµενα βελτίω 
παρὰ πολὺ γίγνοιτο ἂν καὶ τὰ φαύλως ἔχοντα µετα- 
χοσμοῖτο πρὸς τὸ βέλτιον’ καὶ τὸ παράδειγµα ἡμῖν παρὰ 
τῶν γεωργῶν, ot τὰ φυτὰ μέχρι μὲν πρόσγεια καὶ νήπιά 
ἐστι, σκέπουσι καὶ περιφράττουσιν, ὡς μὴ βλάπτοιντο 
ὑπὸ τῶν πνευμάτων. ἐπειδὰν δὲ ἤδη παχύνηται τὸ ἕρ- 


|. vog, τηνικαῦτα περιτέµνουσί τε τὰ περιττὰ καὶ παραδι- 


δόντες αὐτὰ τοῖς ἀνέμοις δονεῖν καὶ διασαλεύειν καρπι- 
''µώτερα ἐξεργάξονται. 91. τὴν μὲν τοίνυν ψυχὴν μουσικῇ 
τὸ πρῶτον καὶ ἀριθμητικῇ ἀναρριπίζομεν καὶ γράμματα 
γράψασθαι καὶ τορῶς αὐτὰ ἐπιλέξασθαι διδάσκοµεν᾿ 
προϊοῦσι δὲ ἤδη σοφών ἀνδρῶν γνώµας καὶ ἔργα παλαιὰ 
xal λόγους ὠφελίμους ἐν µέτροις κατακοσµήσαντες, ὡς 
μᾶλλον μνημονεύοιεν, ῥαψῳδοῦμεν αὐτοῖς. οἱ δὲ καὶ 
ἀχούοντες ἀριστείας τινὰς καὶ πράξεις ἀοιδίμους ὀρέγογ-- 
ται κατὰ μικρὸν καὶ πρὸς µίµησιν ἐπεγείρονται, ὡς καὶ 
αὐτοὶ ἄδοιντο καὶ θαυμάξοιντο ὑπὸ τῶν ὕστερον, ola 
πολλὰ Ἡσίοδός τε ἡμῖν καὶ Ὅμηρος ἐποίησαν. ἐπειδὰν Sx 
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πλησιάζωσι πρὸς τὴν πολιτείαν καὶ δέῃ αὐτοὺς ἤδη µετα- 
χειρίξεσθαι τὰ κοινά — καίτοι ἔξω τοῦ ἀγῶνος ἴσως 
ταῦτα: οὐ γὰρ ὅπως τὰς ψυχας αὐτῶν ἀσκοῦμεν, ἐξ ἆρ- 
χῆς προῦκειτο εὐπεῖν, ἀλλὰ δι᾽ ὃ τι τοῖς τοιούτοις πόνοις 
καταγυμνάξειν αὐτοὺς ἀξιοῦμεν. ὥστε αὐτὸς ἐμαυτῶ σιω- 
zv προστάττω οὐ περιµείνας τὸν xovxo οὐδὲ τὸν 4ρεο- 


παγίτην σέ, ὃς vx. αἰδοῦς, οἶμαι, ἀνέχῃ ληροῦντα ἤδη 


᾿ποσαῦτα ἔξω τοῦ πράγματος. 

ANAX. Εἰπέ µοι, ὦ Σόλων, πρὸς δὲ δὴ τοὺς τὰ 
ἀναγκαιότατα μὴ Λέγοντας ἐν ᾽άρείω πάγῳ, ἀλλὰ ἀπο- 
σιωπώντας, οὐδὲν τῇ βουλῇ πρόστιµον ἐπινενόηται; 

XO A. Τί τοῦτο ἤρου µε; οὐδέπω γὰρ δῆλον. 

AN.AAX. Ὅτι τὰ κάλλιστα καὶ ἐμοὶ ἀκοῦσαι ἥδιστα 
παρεὶς τὰ περὶ τῆς ψυχῆς τὰ ἧττον ἀναγκαῖα λέγειν δια- 
νοῇ. γυμνάσια καὶ διαπονήσεις τῶν σωμάτων. 

ΣΟ4. Μέμνημαι γάρ, ὦ γενναῖε, τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς 
προρρήσεὼν καὶ ἀποπλανᾶν ov βούλομαι τὸν λόγον, µή 
σου ἐπιταράξη τὴν µνήµην ἐπιρρέων. πλὴν ἀλλὰ καὶ 
ταῦτα ἐρῶ διὰ βραχέων., ὡς οἷόν ve: τὸ γὰρ ἀκριβὲς τῆς 
περὶ αὐτῶν διασκέψεως ἑτέρου ἂν εἴη λόγου. 22. ῥυθμί- 
ζομεν οὖν τὰς γνώµας αὐτῶν νόμους τε τοὺς κοινοὺς 
ἐκδιδάσκοντες, ot δημοσία πᾶσι πρόκεινται ἀναγινώσκειν 
µεγάλοις γράμμασιν ἀναγεγραμμένοι, κελεύοντες ἅ τὸ 
χρὴ ποιεῖν καὶ ὧν ἀπέχεσθαι, καὶ ἀγαθῶν ἀνδρῶν συν- 
ουσίαις, παρ ὧν λέγειν τὰ δέοντα ἐκμανθάνουσι καὶ 
πράττειν τὰ δίκαια καὶ ἐκ τοῦ ἴσου ἀλλήλοις συµπολι- 
τεύεσθαι καὶ urn ἐφίεσθαι τῶν αἰσχρῶν καὶ ὀρέγεσθαι 
τῶν καλῶν, βίαιον à μηδὲν ποιεῖν. οἱ δὲ ἄνδρες οὗτοι 
σοφισταὶ καὶ φιλόσοφοι πρὸς ἡμών ὀνομαάξονται. καὶ 
μέντοι καὶ ἐς τὸ Θέατρον συνάγοντες αὐτοὺς δηµοσία 
παιδεύοµεν ὑπὸ κωμφῳδίαις καὶ τραγωδίαις ἀρετάς τε ἀν- 
ὁρῶ» παλαιῶν καὶ κακίας θεωμένους, ὡς τῶν μὲν ἀπο- 
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v 
τρέποιντο, ἐπ᾽ ἐκεῖνα δὲ σπεύδοιεν. τοῖς δέ ys xou 
δοῖς καὶ ἀποσκώπτειν καὶ Λοιδορεῖσθαι ἐφίεμεν ἐς τοὺς 
πολίτας οὓς ἂν αἰσχρὰ καὶ ἀναξια τῆς πόλεως ἐπιτηδεύον- 
χας αἴσθωνται, αὐτῶν τε ἐκείνων χάριν, ἀμείνους γὰρ 
οὕτω γέγνονται ὀνειδιζόμενοι, καὶ τῶν πολλῶν, ὡς φεύ- 
γοιεν τὸν ἐπὶ τοῖς ὁμοίοις ἔλεγχον. 

23. 4NAX. Εἶδον. à Σόλων, οὓς φὴς τοὺς τραγω- 
δοὺς καὶ κωµωδούς, εἴ γε ἐκεῖνοί εἶσιν,ς ὑποδήματα μὲν 
βαρέα καὶ ὑψηλὰ ὑποδεδεμένοι, χρυσαῖς δὲ ταινίαις τὴν 
ἐσθῶτα πεποικιλµένοι, κράνη δὲ ἐπικείμενοι παγγέλοια 
κεχηνότα παμµέγεθες, αὐτοὶ δὲ ἔνδοθεν μεγάλα τε ἔκε-- 
κράγεσαν καὶ διέβαινον οὐκ οἵδ ὅπως ἀσφαλῶς ἐν τοῖς 
ὑποδήμασι. 4ιονύσω δὲ οἶμαι τότε 1j πόλις ἑώρταζεν. 
οἱ δὲ κωμωδοὶ βραχύτεροι μὲν ἐκείνων καὶ πεξοὶ καὶ &v- 
θρωπινῶώτεροι καὶ ἧττον ἐβόων, κράνη δὲ πολὺ γελοιό-- 
τερα. καὶ τὸ θέατρον γοῦν ἅπαν ἐγέλα ἐπ᾽ αὐτοῖς: ἐκεί- 

, vov δὲ τῶν ὑψηλῶν σκυθρωποὶ ἅπαντες ἤκονον, οὐκτεί- 
Qovrsg , οἶμαι, αὐταὺς πέδας τηλικαύτας ἐπισυρομένους. 

Σ04. Ovx ἐκείνους, ὤγαθέ, ὤκτειρον, ἀλλὰ ποιη-- 
τὴς ἴσως ἀρχαίαν τινὰ συμφορὰν ἐπεδείκνυτο τοῖς Θεα-- 
ταῖς καὶ ῥήσεις οὐκτρὰς ἐεραγῶδει πρὸς τὸ δέατρον, vg. 
ὧν dg δάκρυα κατεσπῶντο οἱ ἀκούοντες. εἰκὸς δέ σε καὶ 
αὐλοῦντας ἑωρακέναι τινὰς τότε καὶ ἄλλους συνάδοντας 
ἐν κύκλω συνεστῶτας. οὐδ) αὐτά, ὦ ᾿4νάχαρσι, ἀχρεῖα 905 
ἄσματα καὶ αὐλήματα. τούτοις Ó' οὖν ἅπασι καὶ τοῖς 
᾿τοούτοις παραθηγόµενοι τὰς φυχὰς ἀμείνους ἡμῖν 
γίγνονται. 

24. Τὰ δὲ δὴ σώματα, ὅπερ μάλιστα ἐπόθεις ἀκοῦ- 
σαι, ὧδε καταγυμνάξοµεν ' ἀποδύσαντες αὐτά. Oc ἔφην, 
οὐκέτι ἁπαλὰ καὶ τέλεον ἀσυμπαγῆ ὄντα πρῶτον μὲν ἐθί- 
(tv ἀξιοῦμεν πρὸς τὸν ἀέρα συνοιχειοῦντες αὐτὰ ταῖς 


ὥραις ἑκάσταις, ὣς µήτε θάλπος δυόχεραίνειν μήτε qos 
LUCIAN. lll. ls 
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κρύος ἀπαγορεύειν, ἔπειτα δὲ χρίοµεν ἐλαίω καὶ κατο 
µαλάττομεν, ὥς εὐτονῶώτερα γίγνοιτο" ἄτοπον γαρ, . 
τὰ μὲν σκύτη νοµίξζοµεν ὑπὸ τῷ ἑλαίω µαλαττόμεν 
δυσραγέστερα καὶ πολλῷ διαρκέστερα γίγνεσθαι νεκρ 
γε ἤδη ὄντα., τὸ Ó' ἔτι ζωῆς µετέχον σῶμα μὴ ἂν ἄμει 
vov ἡγοίμεθα ὑπὸ τοῦ ἐλαίου διατεθήσεσθαι. τούντεί 
Sev ποικίλα τὰ γυμνάσια ἐπινοήσαντες καὶ διδασκάλοι 
ἑκάστων ἐπιστήσαντες τὸν μέν τινα πυκτεύειν, τὸν ( 
παγκρατιάξειν διδάσκοµεν, ὡς τούς τε πόνους καρτερεὶ 
ἐθίξοιντο καὶ ὁμόσε χωρεῖν ταῖς πΛληγαϊῖς μηδὲ ἀποτρι 
ποιντο δέει τῶν τραυμάτων. τοῦτο δὲ ἡμῖν δύο τὰ ὤφελι 
µώτατα ἐξεργάξεται ἐν αὐτοῖς θυμοειδεῖς τε παρασκευο 
ζον ἐς τοὺς κινδύνους καὶ τῶν σωμάτων ἀφειδεῖν κι 
προσέτι ἐρρῶσθαι καὶ καρτεροὺς εἶναι. ὅσοι δὲ αὐτῷ 
κάτω συννενευκότες παλαίουσι, καταπίπτειν τε ἆσφο 
Adg µανθάνουσι καὶ ἀνίστασθαι εὐμαρῶς καὶ ὠθισμοὶ 
καὶ περιπλοκὰς καὶ Λυγισμοὺς καὶ ἄγχεσθαι δύνασθι 
καὶ ἐς ὕψος ἀναβαστασαι τὸν ἀντέπαλον, oUx ἀχρεῖα οὐὲ 
906 οὗτοι ἐκμελετῶντες, ἀλλὰ ἓν μὲν τὸ πρῶτον καὶ µέγι 
στον ἀναμφιβόλως κτώµενοι' δυσπαθέστερα γὰρ κι 
καρτερώτερα τὰ σώματα γίγνονται αὐτοῖς διαπονούµενι 
ἕτερον δὲ οὐδὲ αὐτὸ μικρόν" ἔμπειροι γὰρ δἠ ἐκ τούτο 
αθίστανται, εἴ ποτε ἀφίκοιντο εἰς ᾿χφείαν τῶν µαθηµα 
των τούτων ἐν ὅπλοις' δῆλον γὰρ ὅτι καὶ πολεμίφ ἀνδι 
ὁ τοιοῦτος συμπλακεὶρ παταρφίψει τε θἄττον ὑποσκελι 
σας xe καταπεσὼν εἴσεται ὡς ῥᾷστα ἐξανίστασθαι. πάνι 
γὰρ ταῦτα, o νάχαρσι, ἐπ ἐκεῖνον τὸν ἀγῶνα ποριξὀ 
µεθα τὸν ἐν τοῖς ὅπλοις καὶ ἡγούμεθα πολὺ ἀμείνοι 
χρήσασθαι τοῖς οὕτως ἀσκηθεἴσιν, ἐπειδὰν πρότερον ot 
τῶν γυμνὰ τὰ σώματα καταμαλάξαντες καὶ διαπονήσαν 
τες ἐρρωμενέστερα καὶ ἀἁλκιμώτερα ἐξεργασώμεθα κι 
xoZgu λα) εὔτονα καὶ τὰ αὐτὰ βαρέα τοῖς άνταγωνι 
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σταῖς. 25. ἐννοεῖς γάρ. οἶμαι, τὸ μετὰ τοῦτο. οἵους εἰκὸς 
σὺν ὅπλοις ἔσεσθαι τοὺς καὶ γυμνοὺς ἂν φόβον τοῖς 
δυσµενέσιν ἐμποιήδαντας, οὐ πολυσαρκίαν ἀργὸν καὶ 
λευκὴν 1] ἀδαρκίαν μετὰ ὠχρότητος ἐπιδεικνυμένους οἷα 
γυναικῶν σώματα ὑπὸ σκιᾷ µεμαρασμένα., τρέµοντα 90] 
ἱδρῶτέ τε πολλῶῷ εὐθὺς ῥεόμενα καὶ ἀσθμαίνοντα ὑπὸ 
τῷ κράνει, καὶ μάλιστα Tv καὶ ὁ ἥλιος ὥσπερ νῦν τὸ 
μεσημβρινὸν ἐπιφλέγῃ. οἷς τί ἄν τις χρήσαιτο διψώσι καὶ 
τὸν κονιορτὸν οὐκ ἀνεχομένοις καὶ si αἷμα ἴδοιεν, εὐθὺς 
ταραττοµένοις καὶ προαποθνήσκουσι πρὶν ἐντὸς βέλους 
γενέσθαι καὶ sig χεῖρας ἐλθεῖν τοῖς πολεμίοις; οὗτοι 
δὲ ἡμῖν ὑπέρυθροι ἐς τὸ µελάντερον ὑπὸ τοῦ ἡλίου κε- 
χρωσμένοι καὶ ἀρρενωποέ, πολὺ τὸ ἔμψυχον καὶ θερμὸν 
καὶ ἀνδρῶδες ἐπιφαίνοντες, τοσαύτης εὐεξίας ἀπολαύον- 
τες, οὔτε ῥικνοὶ καὶ κατεσκληκότες οὔτε περιπληθεἴς ἐς 
βάρος, ἀλλὰ ἐς τὸ σύμμετρον περιγεγραµµένοι, τὸ μὲν 
ἀχρεῖον τῶν σαρκῶν καὶ περιττὸν τοῖς ἱδρῶσιν ἐξανα- 
λωκότες, 0 δὲ ἰσχὺν καὶ τόνον παρεῖχεν, ἁμιγὲς τοῦ φαύ-- 
λου περιλελειμμένον ἐρρωμένως φυλάττοντερ᾽ ὅπερ yap 
δὴ οἱ λικμῶντες τὸν πυρόν, τοῦτο ἡμῖν, καὶ τὰ yvpva- 
eu ἑργάζξεται ἐν τοῖς σώμασι τήν μὲν & ἄχνην καὶ τοὺς 
ἀθέρας ἀποφυσῶντα, καθαρὸν δὲ vov καρπὸν διευκρι- 90έ 
νοῦντα καὶ προσσωρεύοντα. 26. καὶ διὰ τοῦτο ὑγιαίνειν 
τε ἀνάγκη καὶ ἐπὶ µήκιστον διαρκεῖν ἐν τοῖς καμάτοιρ * 
ὀψέτε ἂν ἰδίειν ὁ τοιοῦτορ ἄρξαιτο καὶ ὀλιγάκις à ἂν ἆσθε-- 
νῶν φανείη' ὥσπερ ἂν εἰ πῦρ τις φέρων Guo ἐμβάλοι ἐς 
πυρὸν αὐτὸν καὶ ἐς τὴν καλάµην αὐτοῦ καὶ ἐς τὴν 
ἄχνην — αὖθις γὰρ ἐπὶ τὸν Λικμῶντα ἐπάνειμι — θᾶτ- 
τον ἄν, οἶμαι; παρὰ πολὺ ἡ καλάµη ἀναφλεγείη, ὁ ὁ δὲ 
τυρὸς xcv dM yov οὔτε φλογὸς μεγάλης ἀνισταμένης 
οὔτε ὑπὸ pid τῇ ὁρμῇ. ἀλλὰ κατὰ μικρὸν ὑποτυφόμενας 
Ἰθόνῳ ὕστερον καὶ αὐτὸς ἄν κατακαυθείη. oU τοἰννν. 
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οὐδὲ νόσος οὐδὲ κάµατος ἐς τοιοῦτο σῶμα ἐμπεσόντα ῥᾳ- 
δίως ἐλέγξειεν ἂν υὐδ᾽ ἐπικρατήσειεν εὐμαρῶς: τὰ ἕν- 
δοθεν γὰρ εὖ παρεσκεύασται αὐτῷ καὶ τὰ ἔξω µάλα καρ- 
τερῶς πέφρακται πρὸς αὐταά, ὡς μὴ παριέναι ἐς τὸ εἴσω 
μηδὲ παραδέχεσθαι μήτε ἤλιον αὐτὸν µήτε κρύος ἐπὶ 
λύμῃ τοῦ σώματος. πρός τε τὸ ἐνδιδὸν ἐν τοῖς πόνοις 
πολὺ τὸ θερμὸν τὸ ἔνδοθεν ἐπιρρέον, ἅτε ἐκ πολλοῦ 
προπαρεσκευασμένον καὶ ἐς τὴν ἀναγκαίαν χρδίαν ἀπο- 
κείµενον, ἀναπληροῖ εὐθὺς ἐπάρδον τῇ ἀκμῇ καὶ ἆκα- 
µάτους ἐπὶ πλεῖστον παρέχεται" τὸ γὰρ προπονῆδαι πολλὰ 
καὶ προκαμεῖν ovx ἀνκάλῶσιν τῆς ἰσχύος. ἀλλ᾽ ἐπίδοσιν 
ἑργάζεται, καὶ ἀναρριπιξζομένη πλείων γίγνεται. 27. καὶ 
μὴν καὶ δρομικοὺς εἶναι ἀσκοῦμεν αὐτοὺς ig μῆκός τε 
διαρκεῖν ἐθίξοντες καὶ ἐς τὸ ἐν βραχεῖ ὠκύτατον ἔπικου- 
φίζοντες ' καὶ ὁ δρόμος οὐ πρὸς τὸ στερρὸν καὶ ἀντίτν- 
zov , ἀλλὰ ἐν ψάµμµω βαθεία., ἔνθα οὔτε βεβαίως ἀπερεῖ- 
σαι τὴν βάσιν οὔτε ἐπιστηρίξαι ῥάδιον ὑποὀσυρομένου 
πρὸς τὸ ὑπεῖκον τοῦ ποδός. ἀλλὰ καὶ ὑπεράλλεσθαι τᾶ- 
φρον, εὖ δέοι, v] el τι ἄλλο ἐμπόδιον, καὶ πρὸς τοῦτο 
ἀσκοῦνται ἡμῖν, ἔτι καὶ µολυβδίδας χειροπληθεἴς ἐν ταῖν 
χεροῖν ἔχοντες. εἶτα περὶ ἀκοντίου βυλῆς ἐς µῆκος ἁμιλ- 
λῶνται. εἶδες δὲ καὶ ἄλλο τι ἐν τῷ γυμνασίω χαλκοῦν 
περιφερὲς ἀσπίδι μικρᾶᾷ ἑοικὸς ὄχανον οὐκ ἐχούσῃ οὐδὲ 
τελαμῶνας, καὶ ἐπειράθης ye αὐτοῦ κειµένου ἐν v µέσφ 
καὶ ἐδόκει σοι βαρὺ καὶ δύσληπτον ὑπὸ λειότητος' ἐκεῖνο 
τοίνυν ἄνωτε ἀναρριπτοῦσιν εἰς τὸν ἀέρα καὶ ἐς τὸ πόρρω 
φιλοτιμούμενοι ὅστις ἐπὶ µήκιστον ἐξέλθοι καὶ τοὺς ἄλ- 
Aovg ὑπερβάλοιτο, καὶ ὁ πόνος οὗτος ὤμους τε αὐτῶν 
κρατύνει καὶ τόνον τοῖς ἄκροις ἐντίθησιν. 28. 0 πηλὸς 
δὲ καὶ v κόνις. ἅπερ σοι γελοιότερα ἐξ ἀρχῆς ἔδοξεν, 
ἄκουσον, ὦ θαυμάσιε, ὅτου ἕνεκα ὑποβέβληται. πρῶ- 
τονµεν, ος μὴ ἐπὶ τὸ κραταιὸν 1| πτῶσις αὐτοῖς γίγνοιτο, 
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ἆλλ᾽ ἐπὶ τὸ μαλακὸν ἀσφαλῶς πίπτοιεν' ἔπειτα καὶ τὸν 
Ἴλισθον ἀνάγκη πλείω γίγνεσθαι, ἱδρούντων ἐν τῷ πη- 
Ad, 0 σὺ ταῖς ἐγχέλεσιν εἴκαξες, οὐκ ἀχρεῖον οὐδὲ γε- 
Aotov 0v, ἀλλὰ καὶ τοῦτο ἐς ἰσχὺν καὶ τόνον ovx ὀλίγα 
συντελεῖ, ὁπόταν οὕτως ἐχόντων ἀλλήλων ἀναγκάξων- 
ται ἐγκρατῶς ἀντιλαμβάνεσθαι καὶ συνέχειν διολισθά- 
νοντας ' αἴρεσθαί τε ἐν πηλῷ ἱδρωκότα uev. ἑλαίου, ἐκ- 
πεσεῖν καὶ διαρρυῆναι τῶν χειρῶν σπουδάζοντα μὴ µι- 
κρὸν εἶναι νόμιζε. καὶ ταῦτα πάντα, ὥσπερ ἔφην ἔμ- 
προόδθεν., ἐς τοὺς πολέμους καὶ χρήσιμα. εἰ δέοι φίλον 
τρωθέντα ῥᾳδέως ἀράμενον ὑπεξενεγκεῖν 7) καὶ πολέμιον 
συναρπάσαντα ῆκειν μετέωρον κοµίζοντα. καὶ δια τοῦτο 
ἐς ὑπερβολὴν ἀσκοῦμεν τὰ χαλεπώτερα προτιθέντερ, óc 
τὰ μικρότερα μακρῶ εὐκολώτερον φέροιεν. 29. τὴν µέν-- 
τοι κόὀνιν ἐπὶ τὸ ἐναντίον χρησίµην οἰόμεθα εἶναι, ὡς 
μὴ διολισθάνοιεν συμπλεκόμενοι: ἐπειδὰν γὰρ ἐν τῷ 
πηλῷ ἀσκηθῶσι συνέχειν τὸ διαδιδρᾶσκον ὑπὸ γλισχρό- 
τητος, ἐθίξονται καὶ ἐκφεύγειν αὐτοὶ ληφθέντες ἐκ τῶν 
χειρῶν, καὶ ταῦτα ἐν ἀφύκτω ἐχόμενοι, καὶ μὴν καὶ τὸν 
[δρῶτα συνέχειν δοκεῖ ἤ κόνις ἀθρόον ἐκχεόμενον ἔπι- 
παττοµένη καὶ ἐπὶ πολὺ διαρκεῖν ποιεῖ τὴν δύναμιν καὶ 
κώλυμα γίγνεται μὴ βλάπτεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνέμων ἀραιοῖς 
τότε καὶ ἀνεωγόσι τοῖς σάµασιν ἐμπιπτῤντων. ἄλλως v6 
καὶ τὸν ῥύπον ἀποσμᾶ καὶ στιλπνότερον ποιεῖ τὸν ἄνδρα. 
καὶ ἔγωγε ἠδέως ἂν παραστησάµενος πλησίον τῶν τε 
λευκῶν τινα ἐκείνων καὶ ὑπὸ σκιᾷ δεδιητηµένων καὶ ὃν 
ἂν ἔλῃ τῶν ἐν τῷ 4υκείῳ νυμναξοµένων, ἀποπλύναρ 
τὴν κόνιν καὶ τὸν πηλόν, ἐροίμηο d ἄν σε ποτέρω ἂν ὅμοιορ 
εὔξαιο γενέσθαφ' οἶδα. γὰρ ὡς αὐτίμά ἕλοιο ἂν ἐκ πρώ-- 
της προσόψεως, εὖ καὶ μὴ ἐπὶ τῶν ἔργων πειῤαθείης ἕκα- 
τέρου., συνεστηκὼς καὶ συγκεκροτηµένος εἶναι μᾶλλον ἢ 
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θρύπτεσθαι καὶ διαρρεῖν καὶ Asvxóg εἶναι ἀπορία καὶ 
φυγῇ εἰς τὰ εἴσω τοῦ αἵματος. 

30. Ταῦτ) ἔστιν, à ᾿4νάχαρσι, ἃ τοὺς νέους ἡμεῖς 
ἀσκοῦμεν οἰόμενοι φύλακας ἡμῖν τῆς πόλεως ἀγαθοὺς 
γενέσθαι καὶ ἐν ἐλευθερία βιώσεσθαι δι αὐτούς, κρα- 
τοῦντες μὲν τῶν δυσμενῶν si ἐπίοιεν, φοβεροὶ δὲ τοῖς 
περιοίκοις ὄντες, ὡς ὑποπτήσσειν τε καὶ ὑποτελεῖν ἡμῖν 
τοὺς πλείστους αὐτῶν. ἐν εἰρήνῃ τε αὖ πολὺ ἀμείνοσιν 
αὐτοῖς χρώμεθα περὶ μηδὲν τῶν αἰσχρῶν φιλοτιµουμέ- 
νοις μηδ᾽ ὑπ᾿ ἁργίας ἐς ὕβριν τρεποµένοις, ἀλλὰ περὶ 
τὰ τοιαῦτα διατρίβουσι καὶ ἀσχόλοις οὖσιν ἐν αὐτοῖς. 
καὶ ὅπερ ἔφην τὸ κοινὸν ἀγαθὸν καὶ τὴν ἄκραν πόλεως 
εὐδαιμονίαν, τοῦτ᾽ ἔστιν, ὁπότε Eg τε εἰρήνην καὶ ἐς πὀ-- 
Asuov τὰ ἄριστα παρεσκευασµένη φαίνοιτο 1) νεότης περὶ 
τὰ κάλλιστα ἡμῖν σπουδάζοντες. 

31. 4N.AX. Οὐκοῦν, ὦ Σόλων, fjv ποτε ὑμῖν ἐπίω- 
σιν οἱ πολέμιοι, χρισάμένοι τῷ ἑλαίῳ καὶ κονιδάµενοι 
πρὀϊτε καὶ αὐτοὶ πὺξ τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτοὺς προβεβλη- 
µένοι, κἀκεῖνοι Ἀηλαδὴ ὑποπτήσσουσιν ὑμᾶς καὶ φεύ- 
γουσι δεδιότες μὴ σφίσι κεχηνόσι πάττητε τὴν veuuov 
ἐς τὸ στόµα ἢ περιπηδήσαντες, ὥς κατὰ νώτου γένη- 
σθε, περιπλέξητε αὐτοῖς τὰ σκέλη περὶ τὴν γαστέρα καὶ 
διάγχητε ὑπὸ τὸ χράνος ὑποβαλόντες τὸν πῆχυν ' καὶ νὴ 
4 οἱ μὲν τοξεύσουσι δῆλον ὅτι καὶ ἀκοντιοῦσιν, ὑμῶν 
δὲ ὥσπερ ἀνδριάντων οὐ καθίξεται τὰ βέλη κεχρωσμµέ- 
vov πρὸς τὸν ἥλιον καὶ πολὺ τὸ αἷμα πεπορισµένων΄ 
οὐ γὰρ καλάμη καὶ ἀθέρες ὑμεῖς ἐστε, ὡς τάχιστα ἐνδι- 
δόναι πρὸς τὰς πληγάς, ἀλλὰ ὀψέ ποτε ἂν καὶ μόλις 
κατατεμνόµενοι βαθέσι τοῖς τραύµασιν αἷμα ὀλίγον ὑπο- 
δείξαιτε. τοιαῦτα γὰρ φής., εἰ μὴ πᾶνυ παρήκουσα τοῦ 
παραδείγματος. 39.1] τὰς πανοπλίας ἐκείνας τότε ἆνα- 
1ύψεσθε τὰς τῶν κωμωδῶν τε καὶ τραγωδῶν., καὶ ἣν 
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προτεθῇ ὑμῖν ἔξοδος, ἐκεῖνα τὰ κράνη περιθήσεσθε và 
κεχηνύτα, ὡς φοβερῶτεροι εἴητε τοῖς ἐναντίοις µορμο- 
Λυττόµενοι αὐτούς, καὶ ὑποδήσεσθε τὰ ὑψηλὰ ἐκεῖνα 
δηλαδή: φεύγουσέτε γάρ, ἦν δέῃ., κοῦὔφα καὶ qv διώ- 
κήτε, ἄφυμτα τοῖς πολεµίοις ἔσται, ὑμῶν οὕτω μεγάλα 
διαβαινόντων ἐπ᾽ avrovg. ἆλλ᾽ ὅρα μὴ ταῦτα μὲν ὑμῖν 
τὰ κομφὰ λῆρος T καὶ παιδιὰ ἄλλως καὶ διατριβαὶ ἀρ- 
γοῦσι καὶ ῥαθυμεῖν ἐθέλουσι τοῖς νεανίσκοις. si δὲ βού-- 
λεσθε πάντως ἐλεύθεροι καὶ εὐδαίμονες εἶναι, ἄλλων 
ὑμῖν γυµνασίων δεήσει καὶ ἀδκήσεως ἀληθινῆς τῆς ἐν 
τοῖς ὅπλοις, καὶ ἡ ἅμιλλα οὐ πρὸς ἀλλήλους μετὰ παι- 
διᾶς, ἀλλὰ πρὸς τοὺς δυσμενεῖς ἔσται μετὰ κινδύνων µε- 
λετῶσι τὴν ἀρετήν. ὥστε ἀφέντες τὴν κόνιν καὶ τὸ ἕλαιον 
διδάσκετε αὐτοὺς τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν ur κοῦφα δι- 
δόντες τὰ ἀκόντια καὶ οἷα διαφέρεσθαι πρὸς τὸν ἄνεμον, 
ἀλλ᾽ ἔστω Aoyym βαρεῖα μετὰ συρισμοῦ ἑλιττομένη καὶ 
Λίθος χειροπληθὴς καὶ σάγαρις καὶ γέρρον ἐν τῇ ἀριστερᾷ 
καὶ θώραξ καὶ κράνος. 38. ὥς δὲ νῦν ἔχετε, θεῶν τινος 
οὐμενείᾳ σώξεσθαί uo, δοκεῖτε, ov µηδέπω ἀπολώλατε 
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σκασάμενορ τὸ μικρὺν τοῦτο ξιφίδιον ᾿ τὸ παρὰ τὴν ζ- 
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ἂν ἕλοιμι τὸ γυμνάσιρν φυγόντων ἐκείνων καὶ οὐδενὸς 
ἀντιβλέπειν τῷ σιδήρω τολμῶντος, ἀλλὰ περὶ τοὺς &v- 
ὁριάντας ἂν περιιστάµενοι καὶ περὶ τοὺς κίονας κατα- 
κρυπτόµενοι γέλωτα ἄν µοι παράσχοιεν δακρύοντες οἱ 
ποΆλοὶ καὶ τρέµοντες. καὶ τότ᾽ ἂν ἴδοις οὐκέτι ἐρυθριῶν- 
τας αὐτοὺς τὰ σώματα olo, νῦν εἶσιν. ἀλλὰ ὠχροὶ ἅπαν- 
τες αὐτίκα γένοιντ᾽ ἂν ὑπὸ τοῦ δέους µεταβαφέντες. οὔ- 
vog ὑμᾶς 7) εἰρήνη διατέθεικε βαθεῖα οὖσα, ὡς μὴ ἂν 
ῥαδίως ἀνασχέσθαι λόφον ἕνα κράνους πολεµίου ἐδόντας. 

34. ΣΟ4. Οὐ ταῦτα ἔφασὰν, o ᾿4νάχαρσι, Θρακᾶν 
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τε 000, uev. Εὐμόλπου ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐστράτενσαν καὶ αἱ yv- 
ναῖκες ὑμῶν αἲ μετὰ Ἱππολύτης ἑλάσασαι ἐπὶ τὴν πόλιν 
οὐδὲ ἄλλοι ὅσοι ἡμῶν ἐν ὅπλοις ἐπειράθησαν. ἡμεῖς γάρ, 
ὦ µακάριε, οὐκ ἐπείπερ οὕτω γυμνὰ τὰ σώματα ἐκπο-- 
νοῦμεν τῶν νέων, διὰ τοῦτο καὶ ἄνοπλα ἐξάγομεν ἐπὶ 
τοὺς κινδύνους, ἆλλ᾽ ἐπειδὰν καθ᾽ αὑτοὺς ἄριστοι γέ- 
νῶνται, ἀσκοῦνται τὸ μετὰ τοῦτο ξὺν τοῖς. ὅπλοις., καὶ 
πυλὺ ἄμεινον χρήσαιντ᾽ ἂν αὐτοῖς οὕτω διακείµενοι. 

ANAX. Καὶ zo) τοῦτο ὑμῖν ἐστι τὸ γυμνᾶσιον τὸ 
ἐν τοῖς ὅπλοις; ov γὰρ εἶδον ἔγωγε ἐν τῇ πόλει τοιοῦτον 
οὐδὲν ἅπασαν αὐτὴν ἐν κύκλῳ περιελθών. 

2:0 A. ᾽4λλὰ ἴδοις ἄν, ὦ νάχαρσι, ἐπὶ πλέον ἡμῖν 
συνδιατρίψας, καὶ ὅπλα ἑκάστω µάλα πολλά, olg χρᾶ- 
µεθα ὑπόταν ἀναγκαῖον ᾖ, καὶ λόφους καὶ φάλαρα καὶ 
ἵππους καὶ ἱππέας σχεδὸν τὸ τέταρτον τῶν πολιτῶν. τὸ 
µέντοι ὁπλοφορεῖν acl καὶ ἀκινάκην παρεζώσθαι περιτ- 
τὸν ἐν εἰρήνῃ οἰόμεθα εἶναι, καὶ πρόὀστιµόν y' ἔστιν, 
ὅστις ἐν ἄστει σιδηροφοροίη μηδὲν δέον 1j ὅπλα ἐξενέγκοι 
εἰς τὸ δηµόσιον. ὑμεῖς δὲ συγγνωστοὶ ἐν ὅπλοις dsl βιοῦν- 
τες" Τό τε γὰρ ἐν ἀφράκτω οὐκεῖν ῥάδιον ἐς ἐπιβουλήν, 
καὶ οἱ πολέμιοι µάλα πολλοί, καὶ ἄδηλον ὁπότε τις ἐπι- 
στὰς κοιμώμενον κατασπάσας ἀπὸ τῆς ἁμαξης φονεύ- 
σειεν' Tj ve πρὸς ἀλλήλους ἀπιστία, αὐθαιρέτως καὶ μὴ 
ἐν νόµω ξυμπολιτευομένων, ἀναγκαῖον ἀεὶ τὸν σίδηρον 
ποιεῖ, ὡς πλησίον εἶναι ἀμυνοῦντα, εἴτις βιάζοιτο. 

35. 4N.AX. Εἶτα, ὦ Σόλων, σιδηροφορεῖν μὲν οὖὐδε- 
νὸς ἀναγκαίου ἕνεκα περιττὸν ὑμῖν δοκεῖ καὶ τῶν ὅπλων 
φείδεσθε, ὡς μὴ διὰ χειρὸς ovra φθείροιτο, ἀλλὰ φυ- 
λάττετε ἀποκείμενα ὥς χρησόµενοι τότε τῆς χρείας ἐπι- 
στάσης: τὰ δὲ σώματα τῶν νέων οὐδενὸς δεινοῦ ἔπεί- 
yovtog καταπονεῖτε παίοντες καὶ ὑπὸ τῶν ἱδρώτων κατα- 
ναλίσκοντες, OU ταμιευόµενοι πρὸς τὸ ἀναγκαῖον τὰς 
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&Àxüg αὐτῶν, ἀλλ᾽ (xij ἐν τῷ πηλῶ καὶ τῇ κόνει ἐκ- 
χέοντες: 

Z0 A. Ἔοικας, à ᾽άνάχαρσι. τοιόνδε τι δυνάμεως 
πέρι ἐννοεῖν, ὡς olvo rj ὕδατι ἢ ἄλλω τῶν ὑγρῶν ὁμοίαν 
αὐτὴν οὖσαν' δέδιας γοῦν μὴ ὥσπερ ἐξ ἀγγείου κερα-- 
μεοῦ ΛάθΊ διαρρυεῖσα ἐν τοῖς πόνοις κάτα ἡμῖν κενὸν 
καὶ ξηρὸν οἴχηται τὸ σῶμα καταλιποῦσα ὑπὸ μηδενὸς ἔν-- 
δοῦεν ἀναπληρούμενον. τὸ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει σοι, ἀλλ᾽ 
ὅσω τις ἂν αὐτὴν ἑξαντλῇ τοῖς πόνοις, τοσῶδε μᾶλλον 
ἐπιρρεῖ κατα τὸν περὶ τῆς Ὕδρας μῦθον., si τινα ἤκου- 
σας, ὥς ἀντὶ μιᾶς κεφαλῆς τµηθείσης δύ᾽ asl ἄλλαι &ve- 
φύοντο. ἣν δὲ ἀγύμναστος ἐξ ἀρχῆς καὶ ἄτονος ᾖ μηδὲ 
διαρκῆ τὴν ὕλην ἔχη ὑποβεβλημένην, τότε ὑπὸ τῶν κα- 
µότων βλάπτοιτο ἂν καὶ καταµαραίνοιτο, οἷόν τι ἐπὶ 
πυρὸς καὶ AUgvov γίγνεται' ὑπὸ γὰρ τῷ αὐτῷ φυσηµατι 
τὸ μὲν zig ἀνακαύσειας ἂν καὶ μεῖζον ἐν βραχεῖ ποιή- 
δειας παραθήγων τῷ πνεύματι., καὶ τὸ τοῦ Λύχνου φῶς' 
ἀποσβέσειας ovx ἔχον ἀποχρῶσαν τῆς ὕλης τὴν χορηγίαν, 
ὥς διαρκῆ εἶναι πρὸς τὸ ἀντιπνέον' οὐ γὰρ ἀπ᾿ ἰσχυρᾶς. 
οἶμαι., τῆς ῥίξης ἀνεφύετο. 

36. 4Ν4Χ. Ταυτὶ μέν, ὦ Σόλων, οὐ πάνυ συνίηµι΄᾿ 
Λεπτότερα γὰρ ἡ κατ dub εἴρηκας ἀκριβοῦς τινος φροτ- 
τίᾶος καὶ διανοίας ὀξὺ δεδορκυίας δεύµενα. ἐκεῖνο δέ µου 
πάντως εἰπέ, τίνος ἕνεκα οὐχὶ καὶ ἐν τοῖς ἀγῶώσι τοῖς 
Ὀλυμπίασι καὶ Ἰσθμοῖ καὶ Πυθοἵ καὶ τοῖς ἄλλοις, ὁπότε 
πολλοί. Og quic, συνίασιν ὀψόμενοι τοὺς νέους a yovi£o- 
µένους, οὐδέποτε ἐν ὅπλοις ποιεῖσθε τὴν ἅμιλλαν, ἀλλὰ 
γυμνοὺς ἐς τὸ μέσον παραγαγόντες λακτιζομένους καὶ 
παιοµένους ἐπιδείκνυτε καὶ νικήσασι uro καὶ κότινον 
δίδοτε; ἄξιον γὰρ εἰδέναι τοῦτό γε, οὗτινος ἕνεκα οὕτω 
ποιεῖτδ. 

ΣΟ4. ᾿Ηγούμεθα γάρ. ὦ ᾽άνάχαρσι, τὴν ἐς τὰ 


916 


917 


918 


14 AOTKIANOT 


γυμνάσια προθυµίαν οὕτως ἂν πλείω ἐγγενέσθαι αὐτοῖς, 
εὖ τοὺς ἀριστεύοντας ἐν τούτοις ἴδοιεν τιµωµένους καὶ 
ἀνακηρυττομένους ἐν µέσοις τοῖς Ἑλλησι. καὶ διὰ τοῦτο 
ὡς ἐς τοσούτους ἀποδυσόμενοι εὐεξίας τε ἐπιμελοῦνταε, 
ὧς μὴ αἰσχύνοιντο γυµνωθέντες, καὶ ἀξιονικότατον Éxa- 
στος αὑτὸν ἀπεργάξεται. καὶ τὰ ἆθλα, ὥσπερ ἔμπροσθεν 
εἶπον, οὐ μικρά, ὁ ἔπαινος 0 παρὰ τῶν θεατῶν καὶ τὸ 
ἐπισημότατον γενέσθαι καὶ δείκνυσθαι τῷ δακτύλω ἄρι- 
στον εἶναι τῶν καθ’ αὑτὸν δοκοῦντα. τὀοιγάρτοι πολλοὶ 
τῶν θεατών, oig καθ’ ἡλικίαν ἔτι ἡ ἄσκῆσις, ἀπίασιν οὐ 
µετρίως ἐκ τῶν τοιούτων ἀρετῆς καὶ πόνων ἐρασθέντες' 
ὥς εἴ yé vig, 0 ᾿4νάχαρσι, τὸν τῆς εὐκλείας ἔρωτα ἐκβά- 
Aot ἐκ τοῦ βίου, τί ἂν ἔτι ἀγαθὸν ἡμῖν γένοιτο; ἢ τίς ἂν 
τι λαμπρὸν ἐργάσασθαι ἐπιθυμήσειε; νῦν δὲ καὶ ἀπὸ 
τούτων εκάξειν παρέχοιεν ἄν σοι, ὁποῖοι àv πολέμοις 
ὑπὲρ πατρίδος καὶ παίδων καὶ γυναικών καὶ [ερῶν γέ- 
νοιντ᾽ ἂν ὅπλα ἔχοντες οἱ κοτίνου πέρι καὶ μήλων γυμνοὶ 
τοσαύτην προθυµίαν ἐς τὸ νικᾶν εἰσφερόμενοι. 31. καί- 
τοι tí &v πάθοις, εὖ Βεάσαιο καὶ ὀρτύγων καὶ ἀλεκτρυό- 
vov ἀγῶνας παρ) ἡμῖν καὶ σπουδὴν ἐπὶ τούτοις οὐ µι- 
κράν; v γελάση δῆλον ὅτι, καὶ μάλιστα ἦν µάθῃς ὡς 
ὑπὸ νόµω αὐτὸ δρῶμεν καὶ προστέτακται πᾶσι τοῖς ἐν 
ἡλικία παρεῖναι καὶ ὁρᾶν τὰ ὄρνεα διαπυκτεύοντα µέχρι 
τῆς ἐσχάτης ἀπαγορεύσεως; ἆλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο γελοῖζον' 
ὑποδύεται γάρ τις ἠρέμα ταῖς ψυχαῖς ὁρμὴ ἐς τοὺς κιν- 
δύνους, Og μὴ ἀγεννέστεροι καὶ ἀτολμότεροι φαίνοιντο 
τῶν ἀλεκτρυόνων μηδὲ προαπαγορεύοιεν ὑπὸ τραυµά- 
των T] καµάτων fj του ἄλλου δυσχεροῦς. τὸ δὲ δὴ ἐν 
ὅπλοις πειρᾶσθαι αὐτῶν καὶ ὁρᾶν τιτρωσκοµένους ἄπαγε' 
Φηριώδες γὰρ καὶ δεινῶς σκαιὸν καὶ προσέτι ys ἆλυσι- 
τελὲς ἀποσφάττειν τοὺς ἀρίστους καὶ oig ἄν ttg ἄμεινον 
χρήσαιτο κατὰ τῶν δυσμενῶν. 38. ἐπεὶ δὲ φής, à ᾽άνά-- 
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yao. , καὶ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα ἐπελεύσεσθαι, μέμνησο ἦν 
ποτε καὶ ég Δακεδαίμονα ἕλθῃς, μὴ παταγελάσαι μηδὲ 
ἐκείνων μηδὲ οἴεσθαι µατην πονεῖν αὐτούς, ὁπόταν ἢ 
σφαέρας πέρι ἐν τῷ 9εάτρω συμπεσόντες παίωσιν ἀλλή- 
Aovg 1] ἐς χωρίον ἐσελθόντες ὕδατι περιγεγραμμένον ἐς 
φάλαγγα διαστάντες τὰ πολεμίων ἀλλήλους ἐργάξωνται 
γυμνοὶ καὶ αὐτοί, ἄχρι ἂν ἐκβάλωσι τοῦ περιγράµµατος 


το ΄ e 8 3 L4 e 
τὸ ἕτερον σύνταγμα οἱ ἕτεροι, τοὺς κατὰ «4υκοῦργον οἱ 


καθ) Ἡρακλέα ἢ ἔμπαλιν. συνωθοῦντες ἐς τὸ ὕδωρ: τὸ 
γὰρ ἀπὺ τούτου εἰρήνη Λοιπὸν καὶ οὐδεὶς ἂν ἔτι παίσειε * 

μάλιστα δὲ qv ὁρᾶς μαστιγουµένους αὐτοὺς ἐπὶ v βωμῷ 
καὶ αἵματι ῥεομένους» πατέρας δὲ καὶ μητέρας παρεστᾶ-- 
σας οὐχ ὅπως ἀνιωμένας ἐπὶ τοῖς γιγνοµένοις ἀλλὰ καὶ 
ἀπειλούσας, εἰ μὴ ἀντέχοιεν πρὸς τὰς πληγάς, καὶ ἴκε- 
τευούσας ἐπὶ µήκιστον διαρκέσαι πρὸς τὸν πὀνον καὶ 
ἐγκαρτερῆσαι τοῖς δεινοῖς. πολλοὶ γοῦν καὶ ἐναπέθανον 
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tà ἀγῶνι μὴ ἀξιώσαντες ἀπαγορεῦσαι ζῶντες ἔτι àv - 


ὀφθαλμοῖς τῶν οἰκείων μηδὲ εἶξαι τοῖς δώμασιν, ὧν καὶ 
τοὺς ἀνδριάντας Ove, τιµωμένους δημοσία ὑπὸ τῆς Σπάρ- 
της ἀνασταθέντας. Όταν τοίνυν ὁρᾶς κἀκεῖνα, µήτε µαί- 
νεσθαι ὑπολάβῃς αὐτοὺς μήτε εἴπῃς, ὡς οὐδεμιᾶς ἕνεκα 
αἰτίας ἀναγκαίας ταλαιπωροῦσι µήτε τυράννου βιαζοµέ- 
vop µήτε zoAsuíov διατιθέντων' sito, γὰρ ἄν σοι καὶ 
ὑπὲρ ἐκείνων 4υκοῦργος 0 νομοθέτης αὐτῶν πολλὰ τὰ 
εὔλογα καὶ ἃ συνιδῶὼν κολάξει αὐτούς, οὐκ ἐχθρὸς Qv 
οὐδὲ ὑπὸ μίσους αὐτὸ δρῶν οὐδὲ τὴν νεολαίαν τῆς πὀ-- 
λεως εὐκῇ παραναλίσκων, ἀλλὰ καρτερικωτάτους καὶ πατ-- 
τὸς δεινοῦ κρείττονας ἀξιῶν εἶναι τοὺς σώξειν µέλλοντας 
τὴν πατρίδα. καίτοι x&v μὴ ὃ 4υκοῦργος εἴπῃ, ἐννοεῖς, 
οἶμαι., καὶ αὐτὸς ὡς oUx ἄν ποτε ληφθεὶς ὁ τοιοῦτος ἐν 
πολέμῳ ἀπόρρητόν τι ἐξείποι τῆς Σπάρτης αἰκιζομένων 
τῶν ἐχθρῶν, ἀλλά καταγελῶν αὐτῶν μαστιγοῖτο ἂν 
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ἁμιλλώμενος meos τὸν παίοντα, Og πρότερυς ἀπαγο-- 
ρεύσειεν. 

39. ANAX. Ὁ υκοῦργος δὲ καὶ αὐτός, ὦ Σόλων, 
ἐμαστιγοῦτο ἐφ᾽ ἡλικίας, ἢ ἐκπρόθεσμος Ov ἤδη τοῦ 
ἀγώῶνος ἀσφαλῶς τὰ τοιαῦτα ἐνεανιεύσατο; 

204A. Πρεσβύτης ἤδη àv ἔγραψε τοὺς νόμους «v- 
τοῖς Κρήτηθεν ἀφικόμενοφ΄ ἀποδεδημήκει δὲ παρα τοὺς 
Κρῆτας, ὅτι ἤκουεν εὐνομωτάτους εἶναι, ἸΜίνωος τοῦ 
Zog νομοθετήσαντος ἐν αὐτοῖς. 

ANAX. Τί οὖν, à Σύλων, οὐχὶ καὶ σὺ ἐμιμήσω 
4vxovoyov καὶ μαστιγοῖς τοὺς νέους; καλὰ γὰρ καὶ ταῦτα 
καὶ ἄξια ὑμῶν ἐστιν. 

ZOA. Ὅτι ἡμῖν κανά, & “Ανάχαρσι, ταῦτα τὰ 
γυμνάσια οὐκεῖα ὄντα: ζηλοῦν δὲ τὰ ξενικὰ οὐ πάνυ 
ἀξιοῦμεν. 

ANAX. Ovx, ἀλλὰ συνίης., οἶμαι, οἷόν τί ἐστι ua- 


.στιγοῦσθαι γυμνὸν ἄνω τὰς χεῖρας ἐπαίροντα μηδενὸς 


ἕνεκα ὠφελίμου 1j αὐτῶ ἑκάστῳ 7) κοινῇ τῇ πόλει. ὥς 
ἔγωγε ijv ποτε ἐπιδημήσω τῇ Σπάρτη, καθ’ ὃν καιρὸν 
ταῦτα δρῶσι, δοκῶ uo, τάχιστα καταλευσθήσεσθαι δη- 
µοσία πρὸς αὐτῶν, ἐπιγελῶν ἑκάστοις, ὁπόταν ὁρῶ 
τυπτοµένους καθάπερ κλέπτας 7] λωποδύτας ἤ τι ἆλλο 
τοιοῦτον ἐργασαμένους. ἀτεχνῶς γὰρ ἐλλεβόρου δεῖσθαί 
μοι δοκεῖ ἡ πόλις αὐτῶν οὕτω καταγέλαστα vq αὐτῆς 
πάσχουσα. 

40. 204. Μὴ ἐρήμην, ὦ γενναῖε, μηδὲ τῶν ἀνδρῶν 
ἀπόντων μόνος αὐτὸς λέγων olov κρατεῖν' ἔσται γάρ τις 
ὁ καὶ ὑπὲρ ἐκείνων σοι τὰ εἰκότα ἐν Σπάρτῃ ἀντερῶν. 
πλὴν ἀλλ᾽ ἐπείπερ ἐγὼ τὰ ἡμέτερά σοι διεξελήλυθα. σὺ 
δὲ οὐ πάνυ ἀρεσκομένω αὐτοῖς ἔοικας, οὐκ ἄδικα αἰτή- 
σειν ἔοικα παρὰ σοῦ ὡς καὶ αὐτὸς ἐν τῷ μέρει διεξέλθης 
πρός µε ὃν τρόπον ὑμεῖς οἱ Σκύθαι διασκεῖτε τοὺς νέους 
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τοὺς παρ᾽ ὑμῖν καὶ οἶστισι γυμνασίοις ἀνατρέφετε καὶ 
ὅπως ὑμῖν ἄνδρες ἀγαθοὶ γύγνονται. 

ANAX. ικαιότατα μὲν οὖν, à Σόλων. καὶ ἔγωγε 
διηγήσοµαι τὰ Σκυθῶν νόµιµα, οὐ σεμνὰ ἴσως οὐδὲ καθ’ 
ὑμᾶς. ot γε οὐδὲ κατὰ κόρρής παταχθῆναι τολµήσαιµεν 
ἂν µίαν πληγήν ' δειλοὶ γάρ ἐσμὲν: ἀλλὰ εἰρήσεταί γε 
ὁποῖα ἂν ᾖ. ἐς αὔριον μέντοι, &i δοκεῖ, ὑπερβαλώμεθα 
τὴν συνουσίαν, Gg & τε αὐτὸς ἔφης ἔτι μᾶλλον ἐννοή-- 
σἀιμι καθ’ ἡσυχίαν ἅτε χρὴ εἰπεῖν συναγάγοιµι τῇ μνηήμῃ 
ἐπελθών. τὸ δὲ νῦν ἔχυν απίωµεν ἐπὶ τούτοις, ἑσπέρα 
γὰρ ἤδη. 


ΠΕΡΙ ΠΕΝΘΟΥΣ. 


1. "4&0v γε παρατηρεῖν τὰ ὑπὸ τῶν πολλῶν ἐν τοῖς 
— οπένθεσι φινόµενα καὶ λεγόμενα καὶ τὰ ὑπὸ τῶν παρα- 
µυθουµένων δῆθεν αὐτοὺς αὖθις «v λεγόμενα, καὶ ὡς 
ἀφόρητα ἡγοῦνται τὰ συµβαίνοντα σφίσι τε αὐτοῖς οἱ 
ὀδυρόμενοι καὶ ἐκείνοις οἷς ὀδύρονται, οὐ μὰ τὸν IIAov- 
τωνα καὶ Φερσεφόνην, κατ οὐδὲν ἐπιστάμενοι σαφῶς 
οὔτε εὖ πονηρὰ ταῦτα καὶ λύπης ἄξια 7] τοὐναντίον ἠδέα 
καὶ βελτίω τοῖς παθοῦσι, νόµω δὲ καὶ ξυνηθεία τὴν Av- 
πην ἐπιτρέποντες. ἐπειδὰν τοίνυν ἀποθάνῃ τις, οὕτω 
ποιοῦσι — μᾶλλον δὲ πρότερον εὐπεῖν βούλομαι ἄστινας 
περὶ αὐτοῦ τοῦ Θανάτου δόξας ἔχουσιν' οὕτω γὰρ ἔσται 
φανερόν, οὗτινος ἕνεκα τὰ περιττὰ ἐκεῖνα ἐπιτηδεύου- 
σιν. 2. ὁ μὲν δή πολὺς ὅμιλος, οὓς ἰδιώτας οἱ σοφοὶ κα- 
λοῦσιν, Ὁμήρω τε xal Ἡσιόδῳ καὶ τοῖς ἄλλοις µυθο- 
ποιοῖς περὶ τούτων πειθόμενοι καὶ νόµον θέµενοι τὴν 
ποίησιν αὐτῶν τόπον τινὰ ὑπὸ τῇ γῇ βαθὺν ᾿Αιδην ὑπει- 
Λήφασε., uéyav δὲ καὶ πολύχωρον τοῦτον εἶναι κο ζρφτ- 
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oov καὶ ἀνήλιοι οὐκ oid ' ὅπως αὐτοῖς φωτίξεσθαι do- 
κοῦντα πρὸς τὸ καὶ καθορᾶν τῶν ἐνόντων ἕκαστον' βα- 
σιλεύειν δὲ τοῦ χάσµατος ἀδελφὸν τοῦ «4ιὸς Πλούτωνα 
κεκληµένον, ὥς µοι τῶν τὰ τοιαῦτα δεινῶν τις ἔλεγε, 
διὰ τὸ πλουτεῖν τοῖς νεκροῖς τῇ προσηγορία τετιμημένο». 
τοῦτον δὲ τὸν Πλούτωνα τὴν παρ᾽ αὐτῷ πολιτείαν καὶ 
τὸν κάτω βίον καταστήσασθαι τοιοῦτον' κεκληρῶσθαι 
μὲν γὰρ αὐτὸν ἄρχειν τῶν ἀποθανόντων, καταδεξάµενον 
δὲ αὐτοὺς καὶ παραλαβόντα κατέχειν δεσμοῖς ἀφύκτοις, 
οὐδενὶ τὸ παραπαν τῆς ἄνω ὁδοῦ ὑφιέμενον πλὴν ἐξ 
ἅπαντος τοῦ αἰῶνος πάνυ ὀλίγων ἐπὶ µεγίσταις αἰτίαις. 
8. περιρρεῖσθαι δὲ τὴν χώραν αὐτοῦ ποταμοῖς μεγάἄλοις 
τε καὶ φοβεροῖς xàx µόνων τῶν ὀνομάτων' Κωκυτοὶ γὰρ 
καὶ Πυριφλεγέθοντες καὶ τὰ τοιαῦτα πέκληνται. τὸ δὲ 
µέγιστον, 7 χερουσία Λίμνη πρόκειται πρώτη δεχοµένη 
τοὺς ἀπαντῶντας, i ἣν οὐκ ἔνι διαπλεῦσαι ἢ παρελθεϊν 
ἄνευ τοῦ πορθµέως βαθεῖα γὰρ περᾶσαι τοῖς ποσὶ καὶ 
διανήξασθαι πολλή, καὶ ὅλως oUx ἂν αὐτὴν διαπταίη 
οὐδὲ τὰ νεκρὰ τῶν ὀρνέων. 4. πρὸς δὲ αὐτῇ τῇ καθόδᾳ 
καὶ πύλ οὔσῃ ἀδαμαντίνῃ ἀδελφιδοῦς τοῦ βασιλέως 


 ZAaxóg ἕστηκε τὴν φρουρὰν ἐπιτετραμμένος καὶ παρ᾽ 
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αὐτῷ κύων τρικέφαλος µάλα κάρχαρος. τοὺς μὲν ἐδαφι- 
κνουµένους φίλιόν τι καὶ εἰρηνικὸν προσβλέπων, τοὺς 
δὲ πειρῶντας ἀποδιδράσκειν ὑλακτῶν καὶ τῷ χάσµατι 
δεδιττόµενος. 5. περαιωθέντας δὲ τήν λίμνην ἐς τὸ ἔσω 
λειμῶν ὑποδέχεται μέγας τῷ ἀσφοδέλω κατάφυτος xal 
ποτὸν µνήµης πολέμιον 4ήθης γοῦν διὰ τοῦτο ὤνό- 
µασται. ταῦτα γὰρ ἀμέλει διηγήσαντο τοῖς πάλαι ἐκεῖθεν 
ἀφιγμένοι ἀλκηστίς τε καὶ Πρωτεσίλεως οἱ Θετταλοὶ καὶ 
Θησεὺς 0 τοῦ ἰγέως καὶ ὁ τοῦ Ὁμήρου Ὀδυσσεύς, µάλα 
σεμνοὶ καὶ ἀξιόπιστοι μάρτυρες, ἐμοὶ δοκεῖν, οὐ πιόντερ 
77e πγΡῆς' οὐ yàg ἂν ἐμέμνηντο αὐτῶν. 6. 0 μὲν οὖν 


ο... 
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Πλούτων, ὥς ἐκεῖνοι ἔφασαν, . καὶ ἡ Φερσεφόνη δυνα- 
στεύουσι καὶ τὴν τῶν ὅλων δεσποτείαν ἔχουσιν., ὑπηρε- 
τοῦσι δ᾽ αὐτοῖς καὶ τὴν ἀρχὴν συνδιαπράττουσιν ὄχλος 
πολὺς Ἔρινυες τε καὶ Ποιναὶ καὶ Φόβοι καὶ ὁ Ἑρμῆς, 
οὗτος μέν γε οὐκ dsl συµπαρών. T7. ὕπαρχοι δὲ καὶ σα- 
τράπαι καὶ δικασταὶ κάθηνται δύο, Μίνως τε καὶ Ῥαδα- 
pavO-vc οἱ Κρῆτες, ὄντες υἱοὶ τοῦ «4ιός. οὗτοι δὲ τοὺς 
μὲν ἀγαθοὺς τῶν ἀνδρῶν καὶ δικαίους καὶ κατ ἀρετὴν 
βεβιωκότας, ἐπειδὰν συναλισθῶσι πολλοί, καθάπερ ἐς 
ἐποικίαν τινὰ πέµπουσιν ἐς τὸ Ἠλύσιον πεδίον τῷ ἀρί- 
evo βίω συνεσοµένους. 8. ἂν δέ τινας τῶν πονηρῶν λα- 
βωσι. ταῖς Ἐρινύσι παραδόντες ἐς τὸν τῶν ἀσεβῶν χῶ- 
gov ἐσπέμπουσι κατὰ λόγον τῆς ἀδικίας κολασθησοµέ- 
νους. ἔνθα δὴ ví κακῶν οὐ πάσχουσι στρεβλούμενοί τε 
καὶ καύµενοι καὶ ὑπὸ γυπῶν ἐσθιόμενοι καὶ τροχῷ συµ- 
περιφερόµενοι καὶ λίθους ἀνακυλίοντες; 0 μὲν γαρ Τάν-- 


ταλος ἐπ᾽ αὐτῇ τῇ λίμνῃ αὖος ἔστηκε πινδυνεύων ὑπὸ v26 


τοῦ δέφους ὃ κακοδαίµων ἀποθανεῖν. 9. οἱ δὲ τοῦ µέσου 
βίου, πολλοὶ ὄντες οὗτοι, ἐν τῷ Λειμῶνι πλανῶνται ἄνευ 
τῶν σωμάτων σκιαὶ γενόµενοι καὶ ὑπὸ τῇ ἀφῇ καθάπερ 
καπνὸς ἀφανιζόμενοι. τρέφονται δὲ ἄρα ταῖς παρ᾽ ἡμῶν 
χοαῖς καὶ τοῖς καθαγιζομένοις ἐπὶ τῶν τάφων; og ei τω 
prj εἴη καταλελειμμένος ὑπὲρ γῆς φίλος ἢ συγγενής, ἄσι- 
τος οὗτος νεκρὸς xal λιμώττων ἐν αὐτοῖς πολιτεύεται. 
10. ταῦτα οὕτως ἰσχυρῶς περιελήλυθε τοὺς πολλούς, 
ὥστε ἐπειδάν τις ἀποθάνη τῶν oixs(ov, πρῶτα μὲν φέ- 
θοντες ὁὀβολὸν ἐς τὸ στόµα κατέθηκαν αὐτῷ, μισθὸν τῷ 
πορθμεῖ τῆς ναυτιλίας γενησόµενον, ov πρότερον ἕξε- 
τάσαντες ὁποῖον τὸ νόµισµα νοµίζξεται καὶ διαχωρεῖ παρα 
τοῖς κάτω, καὶ ei δύναται παρ᾽ ἐκείνοις Αττικὸς x] Μα- 
κεδονικὸς ἢ ἰγιναῖος ὀβολός, οὐδ᾽ ὅτι πολὺ κάλλιον ἦν 
μὴ ἔχειν τὰ πορθμεῖα καταβαλεῖν ' οὕτω γὰρ ἂν οὗ παφα- 
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δεξαµένου τοῦ πορθµέως ἀναπόμπιμοι πάλιν ἐς τὸν , 
ἀφικνοῦντο. ll. μετὰ ταῦτα δὲ Λούσαντες αὐτούς, 
οὐχ ἱκανῆς τῆς κάτω Λίμνης Λουτρὸν εἶναι τοῖς ἐκεῖ. 
µύρω τῷ καλλίστω χρίσαντες τὸ σῶμα πρὸς δυσωι 
ἤδη βιαζόμενον καὶ στεφανώσαντες τοῖς ὡραίοις ἄν' 
προτίθενται λαμπρώς ἀμφιέσαντες, ἵνα μὴ Quy ev δι 
ὅτι παρὰ τὴν ὁδὸν μηδὲ yvuvol βλέποιντο τῷ Κερβ: 
19. οἰμωγαὶ δὲ ἐπὶ τούτοις καὶ κωκυτὸς γυναικῶν 
παρὰ πᾶντων δάκρυα καὶ στέρνα τυπτὀµενα καὶ c 
θαττομένη κόμη καὶ φοινισσόμεναι παρειαί' καίποι 
ἐσθής καταρρήγνυται καὶ κόνις ἐπὶ τῇ κεφαλῇ πάττ 
xal oí ζώντες οὐμτρότεροι τοῦ νεκροῦ : ol μὲν γαρ χι 
κυλινδοῦνται πολλάκις καὶ τὰς κεφαλὰς ἀράττουσι 1 


᾿τὸ ἔδαφος, ὁ δὲ εὐσχήμων καὶ καλὸς καὶ καθ’ ὑπερβε 
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ἐστεφανωμένος ὑψηλὸς πρόκειται καὶ µετέωρος OX 
ἐς πομπὴν κεκοσμηµένος. 18. εἶθ᾽ d µήτηρ ἢ καὶ νὴ 
ὃ πατἠρ ἐκ µέσων vv συγγενῶν προελθὼν καὶ περ. 
θεὶς αὐτῷ — προκείσθω γάρ τις νέος καὶ καλός. ἵνα 
ἀκμαιότερον τὸ ἐπ᾽ αὐτῷ δρᾶμα T) — φώὠνὰς ἀλλοκόι 
καὶ ματαίας ἀφίῆσι, πρὸς dg ὁ νεκρὸς αὐτὸς ἀπο' 
ναιτ᾽ ἄν, ei λάβοι φωνήν' φήσει γὰρ ὁ novio yosgc 
φθεγγόµενος καὶ παρατείνων. ἕκαστον τῶν ὀνομαι 
Τέκνον ἤδιστον, oiyn µοι καὶ τέθνηκας καὶ πρὸ à 
ἀνηρπάσθης µόνον ἐμὲ τὸν ἄθλιον καταλιπῶν, οὐ 
µήσας, οὐ παιδοποιησάµενος, οὐ στρατευσάµενος. 
γεωργήσας, οὐκ εἰς γῆρας ἐλθαὤν, οὐ κωμάσῃ πάλιν « 
ἐρασθήσῃ, τέκνον, οὐδὲ ἐν συµποσίοις μετὰ τῶν : 
κιωτῶν µεθυσθήσῃ. 14. ταῦτα δὲ καὶ τὰ τοιαῦτα φ 
οὐόμενος τὸν víov δεῖσθαι μὲν ἔτι τούτων καὶ ἐπιθν, 
καὶ μετὰ τὴν τελευτήν., οὐ δύνασθαι δὲ µετέχειν ovi 
καίτοι τί ταῦτα φηµί; πόσοι γὰρ καὶ ἵππους καὶ πα; 
dag, of δὲ xal οἰνοχόους ὁπικατέσφαξαν καὶ ἐσθ-ῆτα 
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vov ἄλλον κόσμον συγκατέφλεξαν 9 συγκατώρυξαν og 
Ίρήσομένοις dxst καὶ ἀπολαύσουσιν αὐτῶν κάτω; 15.0 
δ᾽ οὖν πρεσβύτης ὁ πενθῶν οὑτωσὶ ταῦτα πάντα ὑπόσα 
εἴρηκα καὶ ἔτι τούτων πλείονα οὔτε τοῦ παιδὸς sivexa 
τραγωδεῖν ἔοικεν — οἶδε γὰρ οὐκ ἀκουσόμενον οὐδ ἂν 
μεῖξον ἐμβοήσῃ τοῦ Στέντορος — οὔτε μὴν αὑτοῦ' Φρο- 
νεῖν γὰρ οὕτω καὶ γιγνώσκειν ἱκανὸν ἦν καὶ ἄνευ τῆς 
βοῆς: οὐδεὶς γὰρ δή πρὸς ἑαυτὸν δεῖται βοᾶν. λοιπὸν 
οὖν ἐστιν αὐτὸν τῶν παρόντων ἕνεκα ταῦτα ληρεῖν οὔθ' 
0 τι πέπονθεν αὐτῷ ὁ παῖς εἰδότα οὔθ᾽ Oxo, κεχώρηκε, 929 
μᾶλλον δὲ οὐδὲ τὸν βίον αὐτὸν ἐξετάσαντα ὁποῖός ἐστιν᾿ 
οὐ γὰρ ἂν τὴν ἐξ αὐτοῦ µετάστασιν ὥς τι τῶν δεινῶν 
ἐδυσχέραινεν. 160. εἴποι δ᾽ ἂν οὖν πρὸς αὐτὸν ὁ παῖς 
παραιτησαµενος τὸν Αἰακὸν καὶ τὸν ᾿4ϊδωνέα πρὸς ὁλί- 
yov τοῦ στοµίου ὑπερκῦψαι καὶ τὸν πατέρα παῦσαι µα- 
ταιάζοντα, Ὁ κακόδαιµον ἄνθρωπε. τί κέκραγας; τί δέ 
μοι παρέχεις πράγματα; παῦσαι τιλλόμενος τὴν κόµην 
καὶ τὸ πρόσωπον ἐξ ἐπιπολῆς ἀμύσσων. τί uoc λοιδορῇ 
καὶ ἄθλιον ἀποκαλεῖς καὶ δύσμορον πολύ σου βελτίω 
καὶ μακαριώτερον γεγενηµένον; ἢ τέσοι δεινὸν πάσχειν 
δοκῶ; ἢ διότι μὴ τοιουτοσὶ γέρων ἐγενόμην οἷος εἶ σύ, 
φαλακρὸς μὲν τὴν κεφαλήν, τὴν δὲ ὄψιν ἐρρυτιδωμένος, 
κυφὸς καὶ τὰ γόνατα votjg, καὶ ὅλως ὑπὸ τοῦ χρόνου 
σαθρὸς πολλὰς τριακάδας καὶ ὀλυμπιάδας ἀναπλήσας, 
καὶ to τελευταῖα δὴ ταῦτα παραπαίων ἐπὶ τοσούτων µαρ- 
τύρων; ὦ µάταιε, τί σοι χρήστὸν εἶναι δοκεῖ παρὰ τὸν 
βίον, οὗ µηκέει µεθέξομεν; ἢ τοὺς πότους ἐρεῖς δῆλον 
ὅτι καὶ τὰ δεῖπνα καὶ ἐσθῆτα καὶ ἀφροδίσια, καὶ δέδιας 
μή τούτων ἐνδεὴς γενόμενος ἀπόλωμαι, ἀγνοεῖς δὲ ὅτι 
τὸ μὴ διψῆν τοῦ πιεῖν πολὺ κάλλιον καὶ τὸ μὴ πεινὴν 930 
τοῦ φαγεῖν καὶ τὸ µὴ ῥιγοῦν τοῦ ἀμπεχόνηςρ εὐπορεῖν: 
17. φέρε τοίνυν, ἐπειδὴ ἔοικας ἀγνοεῖν. iod a σε 
LUCIAN. Ill. 
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θρηνεῖν ἀληθέστερον, καὶ δὴ ἀναλαβὼν ἐξ ὑπαρχῆς f 
Τέκνον ἄθλιον, οὐκέτι διψήσεις, οὐκέτι πεινήσεις ο: 
ῥιγώσεις. olm uo, κακοδαίµων ἐκφυγῶν τὰς νόσους, 
πυρετὸν ἔτι δεδιώς, οὐ πολέμιον, οὐ τύραννον’ | 
ἔρως σε ἀνιάσει οὐδὲ συνουσία διαστρέψει οὐδὲ σπαίΐ 
σεις ἐπὶ τούτω δὶς 1 volg τῆς ἡμέρας, ὦ τῆς συµφορ 
οὐ καταφρονηθήση γέρων γενόμενος οὐδὲ ὀχληρὸς : 
τοῖς νέοις βλεπόμενος. 18. ἂν ταῦτα Λέγῃς, ὦ πάτερ, c 
oie, πολὺ ἀληθέστερα καὶ γελοιότερα ἐκείνων doe 
ἀλλὰ ὅρα μὴ τόδε σε ἀνιᾷ καὶ διανοῇ τὸν παρ᾽ ἡμῖν. 
φον καὶ τὸ πολὺὐ σκότος, κάτα δέδιας µή σοι ἄποπνι 
κατακλεισθεὶς ἐν τῷ µνήµατι; χρὴ δὲ πρὸς ταῦτα λο 
ζεσθαι ὅτι τῶν ὀφθαλμῶν διασαπέντων v καὶ vy « 


᾿καέντων ust. ὀλύίγον, εἴ ye καῦσαί µε διεγνῶκατε, οἱ 
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σκότος οὔτε φῶς ὁρᾶν δεἠσόµεθα. καὶ ταῦτα μὲν Lc 
μέτρια. 19. τί δέ µε ὁ κωκυτὸς ὑμῶν ὀνίνησι καὶ ἡ πι 
τὸν αὐλὸν αὕτη στερνοτυπία καὶ ἡ τῶν γυναικῶν π 
τὸν θρῆνον ἀμετρία; τί δὲ 0 ὑπὲρ τοῦ τάφου Λίθος ἐσ 
φανωμένος; ἡ ví ὑμῖν δύναται τὸν ἄκρατον ἐπιχεῖν: 
νοµίξετε καταστάξειν αὐτὸν ἐς ἡμῶν καὶ µέχρι τοῦ Zu 
διίξεσθαι; τὰ μὲν γὰρ ἐπὶ τῶν καθαγισμών καὶ ev 
ὁρᾶτε, οἶμαι, ὥς τὸ μὲν νοστιµώτατον τῶν παρεσκευασι 
vov ὁ καπνὸς παραλαβὼν ἄνω ἐς τὸν οὐρανὸν ole 
μηδέν τι ἡμᾶς ὀνῆσαν τοὺς κάτω, τὸ δὲ καταλειπόμεν 
ἡ κόνιρ, ἀχρεῖον, ἐκτὸς εἰ wr) τὴν σποδὸν ἡμᾶς Gu 
σθαι πεπιστεύκατε. οὐχ οὕτως ἄσπορος οὐδὲ ἄκαρπο. 
τοῦ Πλούτωνος ἀρχὴ οὐδὲ ἐπιλέλοιπεν ἡμᾶς ὁ ἀσφόδελ 
ἵνα παρ᾽ ὑμῶν τὰ σιτία μεταστελλώμεθα. ὥστε μοι 
τὴν Τισιφόνην πάλαι δὴ ἐφ᾽ olg ἐποιεῖτε καὶ ἐλέγ 
παμμέγεῦὂες ἐπῄει ἀνακαγχάσαι, διεκώλυσε δὲ ἡ 09« 
xol τὰ ἔρια, olg µου τὰς σιαγόνας ἀπεσφίγξατε. 
20. ὣς ἄρα µιν εἰπόντα τέλος Θανάτοιο κάλυψε. 
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πρὸς 410g, ἐὰν Λέγῃ ταῦτα 0 νεκρὸς ἐπιστραφεὶς ava- 993 


κλίνας αὐτὸν ἐπ᾽ ἀγκῶνος, οὐκ ἂν οὐώμεθα δικαιότατα 
ἂν αὐτὸν εἰπεῖν; ἆλλ᾽ ὅμως οἱ µάταιοι καὶ βοῶσι καὶ 
µεταστειλάμενοί τινα θρήνων σοφιστὴν πολλας συνει- 
Λοχότα παλαιὰς συμφορὰς τούτῳ συναγωνιστῇ καὶ χο- 
ρηγῶ τῆς ἀνοίας καταχρῶνται, ὁποῖ ἂν ἐκεῖνος ἐξάρχῃ 
πρὸς τὸ µέλος ἐπαιάξοντες. 21. καὶ µέχρι μὲν θρήνων ὁ 
αὐτὸς ἅπασι νόμος τῆς ἀβελτερίας τὸ δὲ ἀπὸ τούτου 
διελόµενοι κατὰ ἔθνη τὰς ταφὰς ὁ μὲν Ἕλλην ἔκαυσεν, 
ὁ δὲ Πέρσης ἔθαψεν, o δὲ Ἰνδὸς ὑάλω περιχρίει, o δὲ 
Σκύθης κατεόθίει, ταριχεύει δὲ ὁ 4ὐγύπτιος' οὗτος μέν 
γε — λέγω ὃ᾽ ἰδών — ξηράνας τὸν νεκρὸν ἔύνδειπνον 
καὶ ξυμπότην ἐποιήσατο’ πολλᾶκις δὲ καὶ δεομένω χρη- 
µάτων ἀνδρὶ ὐγυπτίω ἔλυσε τὴν ἀπορίαν ἐνέχυρον 1j 
ὁ ἀδελφὸς xj 0 πατὴρ ἐν καιρῷ γενόμενος. 22. χώματα 
μὲν γαρ καὶ πυραμίδες καὶ στῆλαι καὶ ἐπιγράμματα πρὸς 
ὀλέγον διαρκοῦντα πῶς οὐ περιττὰ καὶ παιδιαῖς προσεοι- 
κότα; 23. καίτοι καὶ ἀγῶνας ἔνιοι διέθεσαν καὶ λόγους 
ἐπιταφίους εἶπον ἐπὶ τῶν uvqudvov ὥσπερ συναγορεύον- 
τερ 7] μαρτυροῦντες παρὰ τοῖς κάτω δικασταῖς τῷ νεκρῷ. 
24. ἐπὶ πᾶσι τούτοις τὸ περίδειπνον καὶ πάρεισιν οὗ 
προσήκοντες καὶ τοὺς γονέας παραμυθοῦνται τοῦ τετε- 
λευτηκότος καὶ πείθουσι γεύσασθαι οὐκ ἀηδῶς μὰ «4ία 
οὐδ᾽ αὐτοὺς ἀναγκαζομένους, ἀλλὰ ἤδη ὑπὸ λιμοῦ τριῶν 
ἑξῆς ἡμερῶν ἀπηυδηκότας. καί, Μέχρι μὲν τίνος, & 
οὗτος, ὀδυρόμεθα; ἔασον ἀναπαύσασθαι τοὺς τοῦ µα- 
καρίτου δαίμονας si δὲ καὶ τὸ παράπαν κλάειν διέγνω- 
x&g, αὐτοῦ γε τούτου ἕνεκα χρὴ us ἀπόσιτον εἶναι, 
ἕνα καὶ διαρκέσῃς πρὸς τοῦ πένθους τὸ μέγεθος. τότὲ 
δή τότε ῥαψωδοῦνται πρὸς ἀἁπάντφφψ δύο τοῦ Ὁμήρου 
στέχοι 
καὶ γαρ v. ἠύκομος Νιόβη ἐμνήσατο σον 
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xal 
γαστέρι Ó* οὕπως ἐστὶ νέκυν πενθῆσαι Αχαιούς. 

οἱ δὲ ἅπτονται μέν, αἰσχυνόμενοι δὲ τὰ πρῶτα καὶ δε- 
διότες εἰ φανοῦνται µετὰ τὴν τελευτὴν τῶν φιλτάτων 
τοῖς ἀνθρωπίνοις πάθεσιν ἐμμένοντες. ταῦτα καὶ πολὺ 
τούτῶν γελοιότερα .εὕροι τις ἂν ἐπιτηρῶν ἐν τοῖς πέν- 
Όεσι yuyvoueva διὰ τὸ τοὺς πολλούς τὸ µέγιστον τῶν 
κακῶν τὸν θάνατον οἴεσθαι. 





. Reitz. 
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1. Ἐρωτᾶς, ὦ µειράκιον, ὅπως ἂν ῥήτωρ γένοιο καὶ 

“τὸ σεµνότατον τοῦτο καὶ πάντιµον ὄνομα σοφιστὴς αὐ- 
2 τὸς εἶναι δόξαις ' ἀβίωτα γὰρ eivai σοι φής. &i ur] τοιαύ- 
την τινὰ τὴν δύναμιν περιβάλοιο ἐν τοῖς λόγοις, ὡς 
ἅμαχον εἶναι καὶ ἀνυπόστατον καὶ θαυμάζεσθαι πρὸς 
ἁπάντων καὶ ἀποβλέπεσθαι, περισπούδαστον ἄκουσμα 
τοῖς Ἕλλησι δοκοῦντα: καὶ δή τὰς ἐπὶ τοῦτο ἀγούσὰς 
ὁδοὺς αἴτινές ποτέ εἶσιν ἐθέλεις ἐκμαθεῖν. ἀλλ᾽ οὖδεὶς 
φθόνος, à παῖ, καὶ μάλιστα ὁπότε νέος τις αὐτὸς GV 
ὀρεγόμενος τῶν ἀρίδτων οὐκ εἰδὼς ὁπόθεν ἂν ταῦτα ἑκ- 
πορίσαιτο. ἱδρόν τι χρῆμα τὴν συμβουλὴν οὖσαν xa- 
θάπερ καὶ σὺ νῦν αἰτοίη προσελθωῶν. ὥστε ἄκουε TO 
γε ἐπ᾽ ἐμοὶ καὶ πάνυ θαρρῶν, ὡς τάχιστα δεινὸς ἀνὴρ 
ἔσῃ γνῶναί τε τὰ δέοντα καὶ ἑρμηνεῦσαι αὐτά, ἣν τὸ 
μετὰ τοῦτο ἐθελήσῃς αὐτὸς ἐμμένειν οἷς ἂν ἀκούσῃς 
παρ᾽ ἡμῶν καὶ φιλοπόνως αὐτὰ μελετᾶν καὶ προθύµως 
ἀνύειν τὴν ὁδὸν üge! ἂν ἀφίκῃ πρὸς τὸ τέρµα. 2. τὸ μὲν 
οὖν θήραμα οὐ μικρὸν οὐδὲ ὀλίγης τῆς σπουδῆς δεόµε- 
vov, ἀλλ ἐφ᾽ ὅτω καὶ πονῆσαι πολλὰ καὶ ἀγρυπνῆσαι 
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καὶ πᾶν ὁτιοῦν ὑπομεῖναι ἄξιον: σκόπει γοῦν ὁπόσοι 8 
τέως μηδὲν ὄντες ἔνδοξοι καὶ πλούσιοι καὶ vr «4{ΐα εὐ- 
γενέστατοι ἔδοξαν ἀπὸ τῶν λόγων. 3. ὅμως δὲ μὴ δέδιθι 
μηδὲ πρὸς τὸ μέγεθος τῶν ἐλπιζομένων ἀποδυσπετήσῃς 
µυρίους τινὰς τοὺς πόνους προπονῆσαι οὐηθείς' ov yag 
σε τραχεῖάν τινα οὐδὲ ὄρειον καὶ ἱδρῶτος μεστὴν ἡμεῖς 
γε ἄξομεν., ὧς ἐκ μέσης αὐτῆς ἀναστρέψαι καµόντα, ἐπεὶ 
οὐδὲν ἂν διεφέροµεν τῶν ἄλλων, ὅσοι τὴν συνήθη ἐκεί- 
νην ἡγοῦνται μακρὰν καὶ ἀνάντη καὶ καματηρὰν καὶ ὡς 
ἐπὶ τὸ πολὺ ἀπεγνωσμένην. ἀλλὰ τό γε παρ ἡμῶν ἐξαί- 
ρετόν σοι τῆς συμβουλῆς toT. ἔστιν., Ov. ἠδίστην τε ἅμα 
καὶ ἐπιτομωτατην καὶ ἱππήλατον καὶ κατάντη σὺν πολλῇ 
τῇ θυµηδία καὶ τρυφῇ διὰ λειμώνων εὐανθῶν καὶ σκιᾶς 
ἀχριβοῦς σχολῇ καὶ βάδην ἀνιὼν ἀνιδρωτὶ ἐπιστήσῃ τῇ 
ἄκρα καὶ αἱρήσεις οὐ καμῶν καὶ vr, Zi εὐωχήσῃ κατα- 
χδίµενος, ἔκπνους ὁπόσοι τὴν ἑτέραν Βεράποντο ἀπὸ τοῦ 
ὑψηλοῦ ἐπισκοπῶν ἐν τῇ ὑπωρεία τῆς ἀνόδου ἔτι κατὰ 4 
δυσβάότων καὶ ὀλισθηρῶν τῶν κρημνῶν μόλις ἀνέρπον- 
τας, ἀποκυλιομένους ἐπὶ κεφαλἠν ἐνίοτε καὶ πολλα τραυ- 
uote Λαμβάνοντας περὶ τραχείαις ταῖς πέτραις' σὺ δὲ πρὸ 
πολλοῦ ἄνω ἐστεφανωμένος εὐδαιμονέστατος ἔσῃ ἅπαντα 
ἐν βραχεῖ ὅσα ἐστὶν ἀγαθὰ παρὰ τῆς ῥητορικῆς μονονουχὶ 
χαθεύδων Λαβῶν. 4. 7 μὲν δὴ ὑπόσχεσις οὕτω µεγάλη: 
σὺ δὲ πρὸς φιλίου μὴ ἀπιστήσῃς, ei ῥᾷστα τε Gua καὶ 
ᾖδιστά συι ταῦτα ἐπιδείξειν φαμέν. εἰ γὰρ Ησίοδος μὲν 
ὀλίγα φύλλα ix τοῦ Ἑλικῶνος λαβὼν αὐτίκα µάλα ποιη- 
τὴς ix ποιµένος κατέστη καὶ ᾖδε θεῶν καὶ ἠρώων γένη 
κάτοχος ἐκ Μουσῶν γενόμενος, ῥήτορα δέ, ὃ πολὺ ἕνερ-- 
Θεν τῆς ποιητικῆς µεγαληγορίας ἐστίν, ἀδύνατον κατα- 
στῆναι ἐν βραχεῖ, εἴ τις ἐκμάθοι τὴν ταχίστην ὁδόν; 
5. eg ἔγωγε καὶ διηγήσασθαί σοι βούλομαι Σιδωνίου 
τινὸς ἐμπόρου ἐπίνοιαν δι ἀπιστίαν ἀτελῆ γενομένον 
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καὶ τῷ ἀκούσαντι ἀνόνητον. ἤρχε μὲν γὰρ ἤδη Περσῶν 
᾿4λέξανδρος μετὰ τὴν ἐν ἀρβήλοις µάχην 4αρεῖον καθη- 
ρήκώς' ἔδει δὲ πανταχόσε τῆς ἀρχῆς διαθεἴν τοὺς γραµ- 
µατοφόρους τὰ ἐπιτάγματα τοῦ 4λεξάνδρου κοµίξοντας. 
ἐκ Περσῶν δὲ πολλὴ ἐς 4ἴγυπτον ἐγίγνετο ἡ 000g: ἐκ- 
περιιέναι γὰρ ἔδει τὰ Όρη, εἶτα διὰ τῆς Βαβυλωνίας ἐς 
τὴν ᾽4ραβίαν ἐλθεῖν, εἶτα ἐρήμην πολλὴν ἐἑπελάσαντας 
ἀφικέσθαι ποτὲ ἐς 4ἴγυπτον εἴκοσι µήκίστους ἀνδρὶ 
δὐζώνω σταθμοὺς τούτους διανύσαντας. ἤχθετο οὖν ὁ 
᾿Αλέξανδρος ἐπὶ τούτω. διότι 4ὐνυπτίους τι παρακινεῖν 
ἀκούων οὐκ εἶχε διὰ ταχέων ἐκπέμπειν τοῖς σατράπαις 
τὰ δοκοῦντά οἱ περὶ αὐτῶν. τότε δὴ ὁ Σιδώνιος ἔμπο- 
gos, Ἑγώ σοι, ἔφη, ὦ βασιλεῦ, ὑπισχνοῦμαι δείξειν ὁδὸν 
ov πολλὴν ἐκ Περσῶν ἐς 4ἴγυπτον ' εἰ γάρ τις ὑπερβαίη 
τὰ ὄρη ταῦτα, ὑπερβαίη δ᾽ ἂν τριταῖος, αὐτίκα µάλα ἐν 
Αὐγύπτω ἐστὶν οὗτος. καὶ εἶχεν οὕτως. πλὴν 0 γε 4λέ- 
ἔανδρος ovx ἐπίστευσεν., ἀλλὰ γόητα ᾧετο εἶναι τὸν ἕμ-- 
πορον. οὕτω τὸ παράδοξον τῆς ὑποσχέσεως ἄπιστον δο- 
κεῖ τοῖς πολλοῖς. 6. ἀλλὰ μὴ σύ ys πάθΊς τὸ αὐτό: εἴσῃ 
γὰρ πειρώμενος Og οὐδέν σε κωλύσει ἤδη ῥήτορα δοκεῖν 
μιᾶς οὐδὲ ὅλης ἡμέρας ὑπερπετασθέντα τὸ ὄρος ἐκ Περ: 
σῶν ἐς 4ὔγυπτον. ἐθέλω δέσοι πρῶτον ὥσπερ ὁ Κέβης 
ἐκεῖνορ εὐκόνα γραψάµενος τῷ λόγω ἑκἀτέραν ἐπιδεῖξαι 
τὴν ὁδόν δύο γάρ ἐστον, αἳ πρὸς τὴν ῥητορικὴν ἄγε- 
τον, ᾗς ἐρᾶν οὐ μετρίως µοι δοκεῖς. καὶ δῆτα ἡ μὲν ἐφ᾽ 
ὑψηλοῦ καθήσθω πάνυ καλὴ καὶ εὐπρόσωπος, τὸ τῆς 
᾽άμαλθείας κέρας ἔχουσα ἐν τῇ δεξιᾶ παντοίοις καρποῖς 
ὑπερβρύον, ἐπὶ θατέρα δέ uo, τὸν πλοῦτον δόκει παρε- 
στῶτα ὁρᾶν χρυσοῦν ὅλον καὶ ἐπέραστον' καὶ ἡ δύξα δὲ 
καὶ 7 ἰσχὺς παρέστωσαν καὶ οἱ ἔπαινοι περὶ πᾶσαν αὐ- 
τὴν Ἔρωσι μικροῖς ἐοικότες πολλοὶ ἁπανταχόθεν περι- 
{έπεσθωσαν ἐκπετόμενοι. ἤ που τὸν Νεῖλον εἶδες γραφῇ 
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μεμιμημµένον, αὐτὸν μὲν κείµενον ἐπὶ κροκοδείλου τινὸς 
yj ἵππου τοῦ ποταµίου, olo, πφλλοὶ ἐν αὐτῷ, μικρὰ δέ 
τινα παιδία περὶ αὐτὸν παίζοντα — πήχεις δὲ αὐτοὺς οἱ 
Αὐγύπτιοι καλοῦσι — τοιοῦτοι καὶ περὶ τὴν ῥητορικὴν 
οἱ ἔπαινοι. πρόσει δὴ σὺ 0 ἐραστὴς ἐπιθυμῶν δηλαδὴ 
ὅτι τάχιστα γενέσθαι ἐπὶ τῆς ἄκρας, Og γαμήσειάς τε 
αὐτὴν ἐλθῶν καὶ πάντα ἐκεῖνα ἔχοις, τὸν πΛλοῦτον τὴν 
δόξαν τοὺς ἐπαίνους' νόµω γὰρ ἅπαντα γίγνεται τοῦ 
γεγαμηκότος. 7. εἷτ ἐπειδὰν πλήσιάσης τῷ ὄρει, τὸ μὲν 
πρῶτον ἀπογινώσκεις τήν ἄνοδον, καὶ τὸ πρᾶγμα ὅμοιον 
εἶναί σοι δοκεῖ ὁποῖον ἡ ᾿4ορνος ἐφάνη τοῖς Μακεδόσιν 
ἀπόξυρον αὐτὴν ἀπανταχόθεν ἰδοῦσιν, ἀτεχνῶς οὐδὲ ὁρ-- 
νέοις ὑπερπτῆναι ῥᾳδίαν, «{ιονύσου τινὸς ἢ Ηρακλέους, 
&i μέλλοι καθαιρεθήσεσθαι, δεοµένην. ταῦτα σοι δοκεῖ 
τὸ πρῶτον sivo μετ ὀλίγον ὁρᾶς δύο τινὰς ὁδούς, μᾶλ- 
Λον δὲ ἡ μὲν ἀτραπός ἐστι στενὴ καὶ ἆκανθὥὤδης καὶ τρα- 
χεῖα, πολὺ τὸ δίψος ἐμφαίνουσα καὶ ἱδρῶτα. καὶ ἔφθη 
γὰρ ἤδη Ἡσίοδος εὖ µάλα ὑποδείξας αὐτήν, ὥστε οὐδὲν 
ἐμοῦ δεήσει' ἡ ἑτέρα δὲ πλατεΐα καὶ ἀνθηρὰ καὶ εὔνδρος, 
τοιαύτη οἵαν μικρῷ πρόσθεν εἶπον, ἵνα μὴ καὶ ταὐτὰ 
Λέγων πολλάκις ἐπέχω σε ἤδη ῥήτορα εἶναι δυνάµενον. 
8. πλὴν τό γετοσοῦτον προσθήσειν µοι δοκῶ, διότι ἡ μὲν 
τραχεῖα ἐκείνη καὶ ἀνάντης οὐ πολλὰ ἴχνη τῶν ὁδοιπό- 
oov εἶχεν, εἰ δέτινα, πάνυ παλαιά ᾿ καὶ ἔγωγε xov. ἐκεί- 
νην ἄθλιος ἀνῆλθον τοσαῦτα καμῶν οὐδὲν δέον. 1 ἑτέρα 
δὲ ἅτε ὁμαλὴ οὖσα καὶ ἀγκύλον οὐδὲν ἔχουσα πόρρωθέν 
μοι ἐφαάνη οἷα ἐστὶν οὐχ ὁδεύσαντι αὐτήν' οὐ γαρ ἑώρων 
νέος ὤν ἔτι τὸ βέλτιον, ἀλλὰ τὸν ποιητὴν ἐκεῖνον aÀq- 
θεύειν ὤμην Λέγοντα ἐκ τῶν πόνων φύεσθαι τάγαθα. 
τὸ ὃδ) οὐκ εἶχεν οὕτως ' ἀπονητὶ γοῦν ὁρῶ µειξόνων τοὺς 
πολλοὺς ἀξιουμένους εὐμοιρία τῆς αἱρέσεως τῆς τῶν λό- 
yov καὶ ὁδῶν. ἐπὶ δ᾽ οὖν τὴν ἀρχὴν ἀφικόμενος εὖ QU 
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ὅτι G7t0Q10&.g , καὶ ἤδη ἀπορεῖς. ὁποτέραν τραπητέον. ὃ 
οὖν πυιήσαρ ἤδη ῥᾷστα Gui τὸ ἀκρότατον ἀναβήσῃ καὶ 
εὐδαιμονήσεις καὶ γαμήσεις καὶ θαυμαστὸς πᾶσι δόξεις, 
ἐγώ σοι φράσω᾿ ἱκανὸν γὰρ τὸ αὐτὸν ἐξαπατηθῆναι aec 
πονῆσαι. Gol δὲ ἄσπορα καὶ ἀνήροτα πάντα φυέσθω κα- 
θάπερ ἐπὶ τοῦ Κρό νου. 

9. Εὐθὺς οὖν σοι πρόσεισι καρτερός τις ἀνήρ, ὑπό-- 
σκληρος, ἀνδρώδης τὸ βάδισμα, πολὺν τὸν ἥλιον ἐπὶ 
τῷ σώματι δεικνύων, ἀρρενωπὸς τὸ βλέμμα, ἐγρηγορώς, 
τῆς τραχείας ὁδοῦ ἐκείνης qyspov, Λήρους τινὰς πρὸς 
σὲ ὁ µάταιος διεξιῶν ἔπεσθαί οἱ παρακελευόμενος», ὑπο- 
δεικνὺς τὰ «4ημοσθένους ἴχνη καὶ Πλάτωνος καὶ ἄλλων 
τινῶν, μεγᾶλα μὲν καὶ ὑπὲρ τοὺς νῦν, ἀμαυρὰ δὲ ἤδη 
xul ἀσαφῆ τὰ πολλὰ ὑπὸ τοῦ χρόνου, καὶ φήσει εὐδαί- 
μονά σε ἔσεσθαι καὶ νόμῳ γαμήσειν τὴν ῥητορικήν, e 
πατα τούτων ὀδεύσειας ὥσπερ οἱ ἐπὶ τῶν κάλων βαίνον 
τες: εἰ δὲ κἂν μικρόν τι παραβαίης 7) ἔξω πατήσειας 7 
ἐπὶ θάτερα μᾶλλον κλιθείης τῇ ῥοπῇ., ἐκπεσεῖσθαί σε τῆς 
ὀρθῆς ὑδοῦ καὶ ἀγούόης ἐπὶ τὸν γάµον. εἶτα σε κελευ- 
σει ζηλοῦν ἐκείνους τοὺς ἀρχαίους ἄνδρας ἔωλα παρα- 
δείγµατα παρατιθεὶς τῶν λόγων οὐ ῥάδια μιμεῖσθαε, οἷα 
τὰ τῆς παλαιᾶς ἐργασίας ἐστίν, Ηγησίου καὶ τῶν ἀμφὶ 
Κριτίαν καὶ Νησιώτην, ἀπεσφιγμένα καὶ νευρώδη καὶ 
σκληρὰ καὶ ἀκριβῶς ἀποτεταμένα ταῖς γρθαμμαῖς, πὀ- 
vov δὲ καὶ ἀγρυπνίαν καὶ ὑδατοποσίαν καὶ τὸ Λιπαρὲς 
ἀναγκαῖα ταῦτα καὶ ἀπαραίτητα quos. ἀδύνατον γαρ 
εἶναι ἄνευ τούτων διανύσαι τὴν 000v. ὃ δὲ πάντων ἀνια- 


:ρότατον, ὅτι σοι καὶ τὸν χρόνον πάµπολυν ὑπογραψει 


τῆς ὁδοιπορίας., ἔτη πολλά, οὐ κατὰ ἡμέρας καὶ τριακᾶ- 


. 6ag, ἀλλὰ xav. ὀλυμπιάδας ὅλας ἀριθμῶν, ὡς καὶ προ- 


αποκαμεῖν ἀκούοντα καὶ ἀπαγορεῦσαι πολλὰ χαίρειν 
φράσαντα τῇ ἐλπιζομένῃ ἐκείνῃ εὐδαιμονία: o δὲ ἐπὶ 
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τούτοις οὐδὲ μισθοὺς ὀλέγους ἀπαιτεῖ τῶν τοσούτων κα- 
κῶν. ἆλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἡγήσαιτό σοι, εἰ μὴ μεγάλα πρότερον 
λάβοι. 10. ὁ μὲν ταῦτα φήσει ἁλαζὼν καὶ ἀρχαῖος ὡς 
ἀληθῶς καὶ Κρονικὸς ἄνθρωπος νεκροὺς ἐς µίμήσιν πα- 
λαιοὺς απροτιθεὶς καὶ ανορύττειν ἀξιῶν λόγους πάλαι 
κατορωρυγµένους ὥς τι µέγιστον ἀγαθύν, μαχαιροποιοῦ 
viov καὶ ἄλλον ᾽άτρομήτου τινὸς γραμματιστοῦ ζηλοῦν 11 
ἀξιῶν, καὶ ταῦτα ἐν εἰρήνῃ µήτε Φιλίππου ἐπιόντος µήτε 
᾿4λεξάνδρου ἐπιτάττοντος, ὅπου τὰ ἐκείνων τέως ἐδόκει 
χρήσιμα, οὐκ εἰδῶὼς ὁποία νῦν κεκαινοτόµηται ταχεῖα καὶ 
᾽ἀπράγμων καὶ dg τὸ εὐθὺ τῆς ῥήητορικῆς ὁδός. σὺ δὲ µήτε 
πείθεσθαι µήτε προσέχειν αὐτῷ, µή σε ἐκτραχηλίσῃ που 
παραλΛαβων ἢ τὸ τελευταῖον προγηρᾶσαι τοῖς πόνοις πα- 
ρασκευάσῃ. ἆλλ᾽ εἰ πάντως ἐρᾶς καὶ τάχιότα ἐθέλεις τῇ 
ῥητορικῇ συνεῖναι ἀκμάζων ἔτι, ὥς καὶ σπουδαάζοιο πρὸς 
αὐτῆς, ἴθι τῷ μὲν δασεῖ τούτω καὶ πέρα τοῦ μετρίου 
ἀνδρικῷ μακρὰ χαέρειν λέγε, ἀναβαίνειν αὐτὸν καὶ ἄλ-- 
: Aovg ὁπόσους ἂν ἐξαπατᾶν δύνηται ἀνάγειν, καταλιπὼν 
ἀσθμαίνοντα καὶ ἱδρῶτι πολλῶ συνόντα. 11. σὺ δὲ πρὸς 
: tqv ἑτέραν ἐλθων εὑρήσεις πολλοὺς μὲν καὶ ἄλλους, ἐν 
τούτοις δὲ καὶ πάνσοφόν τινα καὶ πάγκαλον ἄνδρα. δια-- 
σεδαλευµένον τὸ βάδισμα, ἐπικεκλασμένον τὸν αὐχένα, 
γυναικεῖον τὸ βλέμμα, μελιχρὸν τὸ φώνημα, µύρων czo- 12 
πνέοντα, τῷ δαµτύλω ἄκρῳ τὴν κεφαλὴν κνώµενον, ὁλέί- 
γας μὲν ἔτι, οὔλαςρ δὲ καὶ ὑακινθίνας τὰς τρίχας εὖθε- 
τίξοντα, πάναβρόν τινα Σαρδανάπαλλον ἤ Κινύραν 1j 
αὐτὸν ᾽4γάθωνα τὸν τῆς τραγῶδίας ἐπέραστον ἐκεῖνον 
ποιητήν. λέγω δὲ ὡς ἀπὸ τούτων γνωρίξοις αὐτὸν μηδέ 
σε οὕτω θεσπέσιον χρῆμα καὶ φίλον ᾽φροδίτῃ καὶ Χά- 
θισι διαλάθοι. καίτοι τί φημί: καν ei µύοντι yag σοι 
προσελθὼν simo, τι τὸ μήέτιον ἐκεῖνο ἀνοίξας στόμα 
καὶ τὴν συνήθη φωνὴν ἀφείη, µάθοις ἂν ὡς οὐ τῶν 
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καθ) ἡμᾶς ἐστιν, ot ἀρούρής καρπὸν ἔδομεν, ἀλλά τι 
ξένον φάσμα δρόσῳ Πἀμβροσίᾳ : τρεφόμενον. τούτῳ τοί- 
νυν προσελθὼν καὶ παραδοὺς σεαυτὸν αὐτίκα μάλα ῥή- 
τωρ καὶ περίβλεπτος καί, ὡς ὀνομάξει αὐτός, βασιλεὺς 
ἐν τοῖς Λόγοις ἀπονητὶ καταστήσῃ τὰ τέθριππα ἐλαύνων 
τοῦ Λόγου ' διδάξεται γάρ σε παραλαβὼν τα πρῶτα μὲν 
ἐκεῖνα. 19. μᾶλλον δὲ αὐτὸς εἰπάτω πρὸς σέ' γελοῖον 
γὰρ ὑπὲρ τοιούτου ῥήτορος ἐμὲ ποιεῖσθαι τοὺς λόγους 
φαῦλον ὑποκριτὴν ἴσως τῶν τοιούτων καὶ τηλικούτων, 
μὴ καὶ συντρίψω που πεσὼν τὸν ἤρωα ὃν ὑποκρίνομαι. 
φαίη τοιγαροῦν ἂν πρὸς σὲ ὧδέ πως ἐπισπασάμενος óxó- 
σον ἔτι λοιπὸν τῆς κόμης καὶ ὑπομειδιάσας τὸ γλαφυρὸν 
ἐκεῖνο καὶ ἁπαλὸν olov εἴωθεν, 4ὐτοθαῖδα τὴν κωµι- 
κὴν 5 Μαλθάκην 5 Γλυκέραν τινὰἁ μιμησάμενος τῷ 
προσηνεῖ τοῦ φθέγµατος' ἄγροικον γὰρ τὸ ἀρρενωπὸν 
καὶ οὐ τοῦ ἀβροῦ καὶ ἐρασμίου ῥήτορος 13. φήσει τοί- 
vvv πάνυ µετριάζων ὑπὲρ avrov: Μῶν σε, ὠγαθέ, ὁ 
Πύθιος ἔπεμψεν ἐπ᾽ ἐμὲ ῥήτόρων τὸν ἄριστον προσει- 
ziv, ὥσπερ ὅτε Χαιρεφῶν ἤρετο αὐτόν, ἔδειξεν ὅστις 
ἦν ὃ σοφώτατος ἐν τοῖς τότε; εἰ δὲ μὴ τοῦτο, ἀλλὰ κατὰ 
κλέος αὐτὸς ἥκεις ἀκούων ἁπάντων ὑπερεκπεπληγμένων 
τὰ ἡμέτερα καὶ ὑμνούντων καὶ τεθηπότων καὶ ὑπεπτη- 
χότων, αὐτίκα µάλα εἴσῃ πρὸς olov τινα δαιµόνιον ἂν- 
δρα ἥκεις. προσδοκήσῃς δὲ μηδὲν τοιοῦτον ὄψεσθαι oiov 
τῶδε yj τῶδε παραβαλεῖν, ἀλλ᾽ sl vig ἢ Τιτυὸς ἢ cog 1| 
Ἐφιάλτης., ὑπὲρ ἐκείνους πολὺ φανεῖταέ σοι τὸ πρᾶγμα 
ὑπερφυὲς καὶ τεράστιον. ἐπεὶ τούς γε ἄλλους τοσοῦτον 
ὑπερφωνοῦντα εὑρήσεις ὁπόσουν ἡ σάλπιγξ τοὺς αὐ- 
Aovg καὶ .οἱ τέττιγες τὰς µελίττας καὶ οἱ χοροὶ τοὺς ἔνδι- 
δόνταρ. 14. ἐπεὶ δὲ καὶ ῥήτωρ αὐτὸς ἐθέλειρ γενέσθαι 
καὶ τοῦτυ οὐκ ἂν παρ ἄλλου ῥᾷον μάθοις, ἔπου μόνον, 
ὦ μέλημα, olg ἂν εἴπω καὶ ζήλου πάντα καὶ τοὺς νόμους, 
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οἷς ἂν ἐπιτάξω χρῆσθαι, ἀκριβῶς uo, παραφύλαττε. μᾶλ- 15 
Aov δὲ ἤδη προχώρει μηδὲν ὀχνήσας μηδὲ πτοηθείς, εἰ 
μὴ προετελέσθης ἐκεῖνα τὰ πρὸ τῆς ῥητυρικῆς, ὁπόσα 1 
ἄλλη προπαιδείά τοῖς ἀνοήτοις καὶ µαταίοις μετὰ πολλοῦ 
καµάτου ὁδοποιεῖ' οὐδὲν γὰρ αὐτῶν δεήῄσει. ἀλλ᾽ ἀνί- 
πτοις ποσὶν — 1j παροιμία φησίν --- ἔμβαινε, οὐ μεῖον 
ἔξων διὰ τοῦτο. οὐδ) ἄν, τὸ κοινότατον, μηδὲ γράφειν 
τὰ γράμματα εἰδῇς' ἄλλο γάρ τι eoa ταῦτα ὁ ῥήτωρ. 
15. 4έξω δὲ πρῶτον μὲν ὁπόσα χρὴ αὐτόν σε olxo- 
θεν ἔχοντα ἥκειν ἐφόδια πρὸς τὴν πορείαν καὶ Omas 
ἐπισιτίσασθαι, ὥς ἂν τάχιστα διανύσαι δυνηθείης' ἔπει- 
τα καὐτὸς ἃ μὲν προϊόντι ἐπιδεικνὺς κατὰ τὴν ὁδόν, & 
δὲ καὶ παραινῶν, πρὶν ἥλιον δῦναι, ῥήτορά σε ὑπὲρ τοὺς 
πάντας ἀποφανῶ olog αὐτός sipu, ἀναμφιλέκτως τὰ 
«πρῶτα καὶ µέσα καὶ τελευταῖα τῶν λέγειν ἐπιχειρούντων. 
κόµιξε τοίνυν τὸ µέγιστον μὲν τὴν ἀμαθίαν, sivo θρα-- 
σος ἐπὶ τούτω καὶ τόλμαν καὶ ἀναισχυντίαν, αἰδῶ δὲ 1j 
ἐπιείκειαν 7] µετριότητα ἡ ἐρύθημα οἴκοι ἀπόλιπε' ἀχρεῖα 
γὰρ xal ὑπεναντία τῷ πράγματι’. ἀλλὰ καὶ βοὴν ὅτι µε- 
γίστην καὶ µέλος ἀναίσχυντον καὶ βάδισμα oiov τὸ ἐμόν. 
ταῦτα δὲ πάνυ ἀναγκαῖα µόνα καὶ ἔστιν ὅτε ἵκανα. καὶ 
7 ἐσθὴς δὲ ἔστω εὐανθὴς καὶ λευκὴ ἔργον τῆς Ταραντί- 
νής ἑργασίας, ὡς διαφαίνεσθαι τὸ σῶμα, καὶ ἡ κρηπὶς 
άττικὴ καὶ γυναικεία. τὸ πολυσχιδές, 1 ἡ ἐμβὰς Σικυνω- 
vía πίλοις τοῖς λευκοῖς ἐπιπρέπουσα, καὶ ἀκόλουθοι πολ- 
Aoi καὶ βιβλίον ἀεί. ταῦτα μὲν αὐτὸν χρὴ συντελεῖν 
16. τὰ ὃδ)᾽ ἄλλα καθ’ ὁδὸν ἤδη προϊὼν ὃρα καὶ ἄκουε. καὶ 17 
δή σοι τοὺς νόµους δίειµι, olg χρώμενόν σε ἡ Ῥητορικὴ 
γνωριεῖ καὶ προσήσεται, οὐδὲ ἀποστραφήσεται καὶ σκο- 
ῥακιεῖ καθάπερ ἀτέλεστόν τινα καὶ κατάσκοπον τῶν 
ἀπορρήτων. ἀλλὰ σχήματος μὲν τὸ πρῶτον ἐπιμεληθῆναι 
x01] μάλιστα καὶ εὐμόρφου τῆς ἀναβολῆς , ἔπεντα δὲ xsv 


rd 
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τεχαίδεκά που ἢ οὐ πλείω γε τῶν εἴκοσιν ᾽Αττικὰ ὀνό- 
pere ἐκλέξας ποθέν, καὶ ταῦτα ἀκριβῶς ἐκμελετήσαρ, 
πρόχειρα ἐπ᾽ ἄκρας τῆς γλὠττης ἔχε, τὸ ἄττα xol κὄτα 
καὶ μῶν καὶ ἀμηγέπη καὶ λῶστε καὶ τὰ τοιαῦτα xol ἐν 
ἄπαντι λόγῳ καθάπερτι ἧδυσμα ἐπίπαττε αὐτῶν. µελέτω 
δὲ μηδὲν τῶν ἄλλων, εὖ ἀνόμοια τούτοις καὶ ἀσύμφυλα 
καὶ ἀπωδά: T7 πορφύρα μόνον ἔστω καλὴ καὶ εὐανθής, 
κἂν σισύρα τῶν παχειῶν τὸ {μάτιον fj qj. 17. μετὰ δὲ ἀπόρ- 
ρήτα καὶ ξένα ῥήματα καὶ σπανιάκις εἰρημένα ὑπὸ τῶν 
πάλαι, καὶ ταῦτα ξυμφορήσας ἀποτόξευε προχειριξόµε- 
vog πρὸς τοὺς ὁμιλοῦντας' οὕτω γάρ σε ὁ λεὼς 0 πολὺς 
ἀποβλέψονται καὶ θαυμαστὸν ὑπολήψονται καὶ τὴν παι- 
δείαν ὑπὲρ αὐτούς. εἰ ἀποστλεγγίδασθαι μὲν τὸ ἀποξύ- 
σασθαι λέγοι τις, τὸ δὲ ἠλίω θέρεσθαι εἰληθερεῖσθαι, 
τὸν ἀρραβῶνα δὲ προνόµιον, τὸν ὄρθρον δὲ ἀκροκνεφές. . 
ἐνίοτε δὲ καὶ αὐτὸς ποέει καινὰ καὶ ἀλλόκοτα ὀνόματα 
καὶ νομοθέτει τὸν μὲν ἑρμηνεῦσαι δεινὸν εὔλεξιν καλεῖν, 
τὸν συνετὸν σοφόνου», τὸν ὀρχηστὴν δὲ χειρόσοφον. ἂν 
σολοικίσῃς δὲ 7] βαρβαρίσῃο, ἓν ἔστω φάρµακον 7? ἀναι- 


19 σχυντία» καὶ πρόχειρον εὐθὺς ὄνομα οὔτε ὄντος τινὸς 


οὔτε γενοµένου ποτὲ ποιητοῦ ῆ συγγραφέως, ὃς οὕτω 
λέγειν ἐδοκίμαξε σοφὸς ἀνὴρ καὶ τὴν φωνὴν ἐς τὸ ἀκρό- 
τατον ἀπηκριβωμένος. ἀλλὰ καὶ ἀναγίγνωσκε τὰ παλαιὰ 
μὲν μὴ 9v ys, μηδὲ si vv ὁ Λῆρυς Ἰσοκράτης ἤ ὁ χαρίτων 
ἅμοιρος 4ημοσθένης 9$ ὁ φυχρὸς Πλάτων, ἀλλὸ τοὺς 
τῶν ὀλέγον πρὸ ἡμῶν λόγους καὶ ἅ &g φασι ταύσας µελέ- 
τας, Og ἔχῃς ἀπ᾿ ἐκείνων ἐπισιτισάμενος ἐν καιρῷ κατα- 
χρθήσασθαι καθάπερ ἐκ ταµιείου προαιρῶν. 18. ἐπειδὰν 
δὲ καὶ δέη λέγειν καὶ οἱ παρόντες ὑποβάλωσέ τινας ὑπο- 
θέσεις καὶ ἀφορμᾶς τῶν λόγων, ἅπαντα μὲν ὁπόσα ἂν 
ᾖ δυσχερῆ, εὐχερῇ Λεγέσθω καὶ ἐκφαυλιζέσθω ὡς οὐδὲν 


20 ὅλως ἀνδρῶδες αὐτῶν ἑλομένων ' ἑλομένων δὲ μηδὲν ἔτι 
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µελλήσας λέγε ὅττι xev ἐπ᾽ ἀκαιρίμαν γλῶτταν ἔλθηῃ, µη-- 
δὲν ἐκείνων ἐπιμεληθείς, ὥς τὸ πρῶτον, ὥσπερ οὖν καὶ 
ἔστι πρῶτον, ἐρεῖς ἐν καιρῷ προσήκοντι καὶ τὸ δεύτερον 
μετὰ τοῦτο καὶ τὸ τρίτον µετ ἐκεῖνο, ἀλλὰ τὸ πρῶτον 
ἐμπεσὸν πρῶτον λεγέσθω, καὶ ἦν οὕτω τύχῃ., περὶ τῷ 
µετώπω μὲν ἡ κνηµίς, περὶ τῇ πνήµῃ δὲ 7) κόρυς. πλὴν 
ἀλλ᾽ ἔπειγε καὶ σύνειρε καὶ ur σιώπα µόνον. κἂν περὶ 
ὑβριστοῦ τινος 9) μοιχοῦ Λέγης 4θήνησι, τὰ ἐν Ἰνδοῖς 
καὶ Ἑκβατάνοις λεγέσθω. ἐπὶ πᾶσι δὲ 0 Μαραθὼν καὶ ὁ 
Κυναίγειρος, ὧν οὐκ ἄν τι ἄνευ γένοιτο. καὶ ἀεὶ ὁ'4θως 
πλείσθω καὶ ὁ Βλλήσποντος πεζευέσθω καὶ 0 ἦλιος ὑπὸ 
τῶν Μηδικῶν βελῶν δκεπέσθω καὶ Réobuc φευγέτω καὶ 
ὁ 4εωνίδας θαυμαζέσθω καὶ τὰ Ὀθρυάδου γράμματα 
ἀναγινωσκέσθω. καὶ ἡ Σαλαμὶς xal τὺ ᾽άρτεμίσιον καὶ 
αἱ Πλαταιαὶ πολλὰ ταῦτα καὶ πυκνά, καὶ ἐπὶ πᾶσι τὰ 
ὀλίγα ἐκεῖνα ὀνόματα ἐπιπολαζέτω καὶ ἐπανθείτω. καὶ 31 
συνεχὲς τὸ ἄττα καὶ τὸ δήπουθεν, x&v μηδὲν αὐτῶν δέῃ᾽ 
καλὰ γάρ ἐστι καὶ εἰκῆ λεγόμενα. 19. ἦν δέ ποτε καὶ 
ἄδαι καιρὸς εἶναι δοκῇ, πάντα σοι ἀδέσθω καὶ µέλος 
γιγνέσθω. κἄν ποτε ἀπορήσῃς πράγματος ὠδικοῦ., τοὺς .. 
ἄνδρας τοὺς δικαστὰς ὀνομάσας ἐμμελῶς πεπληρωκέναι 
olov τὴν ἁρμονίαν. τὸ δὲ οἴμοι τῶν κακῶν πολλάκις, καὶ 
ὁ μηρὸς πατασσέσθω., καὶ λαρύγγιζε καὶ ἐπιχρέμπτου 
τοῖς Λεγομένοις καὶ βάδιξε µεταφέρων τὴν πυγήν. καὶ ἦν 
μέν σε μὴ ἐπαινῶσιν, ἀγανάκτει καὶ λοιδοροῦ αὐτοῖς' 
qv δὲ ὀρθοὶ ἑστήχωσιν ὑπὸ τῆς αἰσχύνης ἤδη πρὸς τὴν 
ἔξοδον ἔτοιμοι, καθέζεσθαι κέλευε. xal ὅλως τυραννὶς 
τὸ πρᾶγμα ἔστω. 90. ὅπως δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν λόγων 
' Φαυμάζωσιν, ἀπὸ τῶν Ἰλιακῶν ἀρξάμενος 7] καὶ νὴ zia 
ἀπὸ τῶν «{ευκαλίώνος καὶ Πύρρας γάμων, v δοκῇ, 
καταβίβαζε τὸν λόγον ἐπὶ τὰ νῦν καθεστώτα: οἱ μὲν 35 
γὰρ συνιέντες ὀλίγοι, καὶ μάλιστα μὲν διωπήδοντοι Vit 
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εὐγνωμοσύνης, ἦν δὲ καὶ λέγωσί τι, ὑπὸ φθόνου αὐτὸ 
δόξουσι δρᾶν ' οἱ πολλοὶ δὲ τὸ σχῆμα καὶ φωνἠν καὶ βα- 
δισµα καὶ περέπατον καὶ µέλος καὶ κρηπῖδα καὶ τὸ ἅττα 
σου ἐκεῖνο τεθήπασι καὶ τὸν ἱδρῶτα ὁρῶντες καὶ τὸ 
ἆσθμα οὐκ ἔχουσιν ὅπως ἀπιστήσουσι μὴ οὐχὶ πάνδει- 
vov τινα ἐν τοῖς Λόγοις ἀγωνιστὴν εἶναί σε. ἄλλως τε xal 
τὸ ταχὺ τοῦτο οὐ μικρὰν ἔχει τὴν ἀπολογίαν καὶ θαῦμα 
παρὰ τοῖς πολλοῖς' ὥστε ὃρα µή ποτε γράψῃς ἢ σκεψά- 
µενος παρέλθηῃς. ἔλεγχος γὰρ σαφἠς ταῦτά γε. 21. οἱ φί- 
Aot δὲ πηδάτωσαν ad καὶ μισθὸν τῶν δείπνων ἀποτινέ- 
τωσαν, εἴποτε αἰσθοιντό σε καταπεσούμενον., χεῖρα ὀρέ- 
γοντες καὶ παρέχοντες εὑρεῖν τὸ λεχθησόμενον ἐν τοῖς 
μεταξὺ τῶν ἐπαίνων διαλείµμµασι' καὶ γὰρ αὖ καὶ τοῦδε 
µελέτω σοι τὸν χορὸν ἔχειν οὐκεῖον καὶ συνάδοντα. ταῦτα 
μέν σοι τὰ ἐν τοῖς Λόγοι. μετὰ ταῦτα δὲ προϊόντα σε 
δορυφορείτωσαν ἐγκεκαλυμμένον αὐτὸν καὶ περὶ ὧν ἔφης 
μεταξὺ διαλαμβάνοντα. καὶ qv τις ἐντύχῃ, θαυμάσια 

93 περὶ σαυτοῦ λέγε καὶ ὑπερεπαίνει καὶ ἐπαχθὴς γίνου αὐ- 
τῷ. ví γὰρ ὁ Παιανιεὺς πρὸς ἐμέ; καί, Πρὸς ἕνα ἴσως 
μοι τῶν παλαιών ὁ ἀγών' καὶ τὰ τοιαῦτα. 

29. Ὁ δὲ µέγιστον καὶ πρὸς τὸ εὐδοκιμεῖν ἀναγκαιό- 
τατον ὀλίγου δεῖν παραλέλοιπα, ἀἁπάντῶν καταγέλα τῶν 
λεγόντων" καὶ ἦν μέν τις καλῶς εἴπῃ, ἀλλότρια καὶ οὐχ 
ἑαυτοῦ δεικνύειν δοκείτω" qv δὲ μετρίως ἐνεχθῇ, πάντα 
ἔστω ἐπιλήψιμα. καὶ dv ταῖς ἀκροάσεσι μετὰ πάντας 
εἰσιέναι χρή, ἐπίσημον ydg: καὶ σιωπησάντων ἁπάντων 
ξένον τινὰ ἔπαινον ἐπειπεῖν τὰς ἀκοὰς τῶν παρόντων 
ἐπιστρέφοντα καὶ ἐνοχλήσοντα, og ναυτιᾶν ἅπαντας ἐπί 
τῷ φορτικῷ τῶν ὀνομάτων καὶ ἐπιφράττεσθαι τὰ era." 
καὶ ἐπισείσῃς δὲ μὴ πολλάκις τὴν χεῖρα, εὐτελὲς γάρ, 
μηδὲ ἀναστῇς, πλὴν ἅπαξ γε ἢ δὶς τὸ πλεῖστον ' ὑπομει- 
δη δὲ τὰ πολλὰ καὶ δῆλος yívov μὴ ἀρεσκόμενος τοῖς 
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Λεγομενοις. ἀμφιλαφεῖς δὲ αἱ ἀφορμαὶ τῶν µέμψεων τοῖς 
συκοφαντικοῖς τὰ ora. τὰ 0^ ἄλλα χρὴ €agostv: ἡ τόλµα 
γὰρ καὶ ἀναισχυντία καὶ ψεῦδος πρόχειρον καὶ ὄρκος ἐπ᾽ «- 
ἄκροις ἀεὶ τοῖς χείλεσι καὶ φθόνος πρὸς ἅπαντας καὶ μῖ- 
σος καὶ βλασφημία καὶ ἀιαβολαὶ πιθαναί. ταῦτά σε αοί- 2A 
διμον ἐν βραχεῖ καὶ περίβλεπτον ἀποφανεῖ. τοιαῦτα μὲν 
τὰ φανερὰ καὶ τὰ ἔξω. 28. ἰδίᾳ δὲ πάντα πράγµατα ποιεῖν 
σοι 0600490, κυβεύειν μεθ ύσκεσθαι λαγνεύειν μοιχεύειν 

5 αὐχεῖν γε, x&v ur ποιῇς, καὶ πρὸς ἅπαντας λέγειν καὶ 
γθαμμµάτια ἐπιδεικνύειν ὑπὸ γυναικὧν δῆθεν γραφέντα * 
καλὸς γὰρ εἶναι θέλε καὶ Gol µελέτω ὑπὸ τῶν γυναικῶν 
σπουδάζεσθαι δοκεῖν' ἐς τὴν ῥητορικῆν γὰρ καὶ τοῦτο 
ἀνοίσουσιν οἱ πολλοί, ὥς διὰ τοῦτό σου καὶ ἄχρι τῆς yv- 
ναικωνίτιδορ εὐδοκιμοῦντος' καὶ τὸ δεῖνα δέ, ur αἶδε-- 
σθῇς, εὖ καὶ πρὸς ἀνδρῶν ἐπὶ τῷ ἑτέρῳ ἐρᾶσθαι δοκοίης, 
καὶ ταῦτα γενειήτης 7| καὶ v5 «4ία φαλακρὸς ἤδη Ov. 
ἀλλ᾽ ἔστωσαν οἱ καὶ ἐπὶ τούτῳ συνόντες' ἦν δὲ μὴ ouv, 
οἱ οὐκέται {κανοί. πολλὰ γὰρ καὶ ἐκ τοῦ τοιούτου πρὸς 
τὴν ῥητορικὴν χρήσιμα παραγίνεται' πλείων ἡ ἀναισχυν- 
τία καὶ θράσος. ὁρᾷς ὡς λαλίστεραι αἱ γυναῖκες καὶ λοι- 
δοροῦνται περιττῶς καὶ ὑπὲρ τοὺς ἄνδρας; εἰ δὴ τὰ ὅμοια 
πάσχοις, διοίσεις τῶν ἄλλων. καὶ μὴν καὶ πιττοῦσθαι 
χρὴ μάλιστα μὲν τὰ πάντα, εἰ δὲ µή. πάντως ἐκεῖνα. καὶ 25 
αὐτὸ δέσοι τὸ στόµα πρὸς ἅπαντα ὁμοίως κεχηνέτω, καὶ 

ἡ γλῶττα ὑπηρετείτω καὶ πρὸς τοὺς λόγους. καὶ πρὸς τὰ 
ἄλλα ὁπόσα ἂν δύνηται' δύναται δὲ οὐ σολοικίξειν uo- 
vov καὶ βαρβαρίζειν» οὐδὲ ληρεῖν vj ἐπιορκεῖν s] λοιδορεῖ- 
σθαι 1j διαβάλλειν καὶ ψεύδεσθαι, ἀλλὰ καὶ νύκτωρ τι 
ἄλλο ὑποτελεῖν, καὶ μάλιστα ἦν πρὸς οὕτω πολλοὺς τοὺς 
ἔρωτας μὴ διαρκέσῃς’ πάντα αὐτή ys ἐπισιάσθω καὶ 
γονιμωτέρα γινέσθω καὶ μηδὲν ἀποστρεφέσθω. 24. ἦν 
ταῦτα, ὦ παῖ, καλῶς ἐκμάθης — δύνασαι δὲ: οὐδὲν QS 
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ἐν αὐτοῖς βαρύ — θαρρῶν ἐπαγγέλλομαι οὐκ ἐς μακράν 
σε ἄριστον ῥήτορα καὶ ἡμῖν ὅμοιον ἀποτελεσθήσεσθαι, 
τὸ μετὰ τοῦτο δὲ οὐκ ἐμὲ χρὴ λέγειν, ὅσα ἐν βραχεῖ παρ- 
έσται σοι τἆγαθὰ παρὰ τῆς Ῥητορικῆς. ὁρᾷς ἐμέ, ὃς πα- 
τρὸς μὲν ἀφανοῦς καὶ οὐδὲ καθαρῶς ἐλευθέρου éysvo- 
µην ὑπὲρ Aotv καὶ Θμοῦιν δεδουλευκότος, μητρὸς δὲ 
ἀκεστρίας, ἐπ᾽ ἀμφοδίου τινός. αὐτὸς δὲ τὴν ὥραν οὐ 
96 παντάπασιν ἀδόκιμος εἶναι δόξας τὸ μὲν πρῶτον ἐπὶ φιλῷ 
τῷ τρέφεσθαι συνῆν twi κακοδαίµονι καὶ γλίσχρῳ ἐρα- 
στῇ, ἐπεὶ δὲ τὴν ὁδὸν ταύτην ῥάστην οὖσαν κατεῖδον 
καὶ διεκπαίσας ἐπὶ τῷ ἄκρῳ ἐγενόμην — ὑπῆρχε γάρ μοι, 
ὦ φίλη “Αδράστεια, πάντα ἐκεῖνα ἃ προεῖπον ἐφόδια, τὸ 
θράσος, ἡ ἁμαθία., ἡ ἀναισχυντία --- πρῶτον μὲν οὐκέτι 
Ποθεινὸς ὀνομάζομαι, ἆλλ᾽ ἤδη τοῖς «4ιὸς καὶ «4ήδας 
παισὶν ὁμώνυμος γδγένηµαι’ ἔπειτα δὲ γραῖ συνοικήσας 
τὸ πρῶτον μὲν ἐγαστριζόμην πρὸρ αὐτῆς ἐρᾶν προς- 
ποιούµενος γυναικὸς ἑβδομηποντούτιδος τέτταρας ἔτι 
Λοιποὺς ὀδόντας ἐχούσης, χρυσίω καὶ τούτους ἐνδεδεμέ- 
νους. πλὴν ἀλλά γε διὰ τὴν πενίαν ὑφιστάμην τὸν ἆθλον 
καὶ τὰ ψυχρὰ ἐκεῖνα τὰ ἐκ τῆς σοροῦ φιλήµατα ὑπερή- 
97 διστά µοι ἐποέει ὁ λιμός. εἶτα ὀλίγου δεῖν κληρονόμος 
ὧν εἶχεν ἁπάντων κατέστην., εἰ μὴ κατάρατός τις οὐκέ- 
τῆς ἐμήνυσεν ὡς φάρμακο» εἴην ἐπ᾽ αὐτὴν ἑωνημένος. 
25. ἐξωσθεὶς δὲ ἐπὶ κεφαλὴν ὅμως οὐδὲ τότε ἠπόρησα 
τῶν ἀναγκαίων, ἀλλὰ καὶ ῥήτωρ δοκῶ x&v ταῖς δίκαις 
ἐξετάζομαι προδιδοὺς τὰ πολλὰ καὶ τοὺς δικαστὰς τοῖς 
ἀνοήτοις καθ.υπισχνούμενος, καὶ ἠττώμαι μὲν τὰ πλεῖ- 
στα. οἱ φοίνικες δὲ ἐπὶ τῇ θύρα χλωροὶ καὶ ἑστεφανω- 
µένοι' τούτοις yaQ ἐπὶ τοὺς δυστυχεῖς χρῶμαι τοῖς δε- 
λέασιν. ἀλλὰ καὶ τὸ μισεῖσθαι πρὸς ἁπάνιων καὶ ἐπί- 
σηµον εἶναί µε ἐπὶ τῇ µοχθηρία τοῦ τρόπου καὶ πολὺ 
Ζφοτερον τῶν λόγων καὶ τὸ δείκνυσθαι τῷ δακτυλῳ τοῦ- 
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τον ἐκεῖνον τὸν ἀκρότατον ἐν παάσῃ κακία Aeyóusvov , οὐ 
μικρὸν εἶναί µοι δοκεῖ. ταῦτά σοι παραινῶ., νὴ τὴν πάν-- 58 
δηµον. πολὺ πρὀτερον ἐμαυτῷ παραινέσας καὶ χάριν 
ἐμαυτῷ ov μικρὰν ἐπισπασάμενος. 

26. Eisv: ὁ μὲν γεννάδας εὐπὼν ταῦτα πεπαύσεται΄ 
σὺ δὲ ἦν πεισθῇς τοῖς εἰρημένοις, καὶ δὴ παρεῖναι νό- 
µιξε οἶπερ ἐξ ἀρχῆς ἐπόθεις ἐλθεῖν, καὶ οὐδέν σε κωλύ-- 
σει ἐπόμενον τοῖς νόµοις ἕν τε τοῖς δικαστηρίοις κρατεῖν 
καὶ ἐν τοῖς πλήθεσιν εὐδοκιμεῖν καὶ ἐπέραστον εἶναι καὶ 
γαμεῖν οὐ γραῦν τινα τῶν κωμικῶν, καθάπερ ὁ vouo- 
θέτης καὶ διδάσκαλος, ἀλλὰ καλλίστην γυναῖκα τὴν Ῥη- 
τορικήν, Oc τὸ τοῦ Πλάτωνος ἐκεῖνο πτηνὸν ἅρμα ἐλαυ- 
νοντα φέρεσθαι Gol μᾶλλον πρέπειν περὶ σεαυτοῦ εἰπεῖν 
ἢ ἐκείνω περὶ τοῦ «4ιός: ἐγὼ δὲ — ἁγεννὴς γὰρ καὶ δει- 
Λός εὖμι — ἑκστήσομαι τῆς ὁδοῦ υμῖν καὶ παύσομαι τῇ 
ῥητορικῇ ἐπιπολάξων, ἀσύμβολος àv πρὸς αὐτὴν τὰ ὑμέ- 
τερα: μᾶλλον δὲ ἤδη πέπαυµαι. ὥστε ἀκονιτὶ ἀνακηρύτ- 
τεσθε καὶ θαυμάξεσθε µόνον τοῦτο µεμνημένοι, ὅτι μὴ 
τῷ τάχει ἡμῶν κεκρατήκατε ὠκύτεροι φανέντες, ἀλλὰ 
τῷ ῥάόστην καὶ πρανῆ τραπέσθαι τὴν ὁδόν. 


a. 
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1. TPXIAAHZ. Ἔχεις uot, ὦ Φιλόκλεις, εἰπεῖν τί 
ποτδ ἄρα τοῦτό ἐστιν ὃ τοὺς πολλούς εἰς ἐπιθυμίαν τοῦ 
φεύδεσθαι προάγεται, ὡς αὐτούς τε χαίρειν μηδὲν ὑγιὲς 
λέγοντας καὶ τοῖς τὰ τοιαῦτα διεξιοῦσι μάλιστα προσέχειν 
τὸν νοῦν; 

ΦΙ4ΟΚ4ΗΣ. Πολλά, à Τυχιάδη, ἐστὶν ἃ τοὺς dv- 
θρώπους ἑνίους ἀναγκάξει τὰ ψευδῆ Λέγειν ἐς τὸ χρήσι- 
pov ἀποβλέπόντας. 
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ΤΥΧ. Οὐδὲν πρὸς ἔπος ταῦτα, φασίν, οὐδὲ περὶ 
τούτων ἠρόμην ὁπόσοι τῆς χρείας ἕνεκα ψεύδονται: 
συγγνωστοὶ γὰρ οὗτοίγε, μᾶλλον δὲ καὶ ἐπαίνου τινὲς 
αὐτῶν Eo, ὁπόσοι 7) πολεμίους ἐξηπότησαν 1) ἐπὶ σω- 
τηρίᾳ τῷ τοιούτω φαρμάκῳ ἐχρήσαντο ἐν τοῖς δεινοῖς, 
oie πολλὰ καὶ Ὀδυσσεὺς ἐποίει τήν τε αὐτοῦ ψυχἠν do- 
νύμενος καὶ τὸν νόστον τῶν ἑταίρων. ἀλλὰ περὶ ἑκεί- 
vav, Q ἄριστε, φημὶ οἳ αὐτὸ ἄνευ τῆς χρείας τὸ ψεῦδορ 

30 περὶ πολλοῦ τῆς ἀληθείας τίθενται ἡδόμενοι τῷ πράγματι 
καὶ ἐνδιατρίβοντες ἔπ οὐδεμιᾷ προφάσει ἀναγκαίᾳ. τού- 
τους οὖν ἐθέλω εἰδέναι τίνος ἀγαθοῦ τοῦτο ποιοῦσιν. 

2. DIA. Ἡ που κατανενόηκας ἤδη τινὰς τοιούτους, 
οἷς ἔμφυτος ἔρως οὗτός ἐστι πρὸς τὸ ψεῦδος; 

TTX. Καὶ µάλα πολλοί εἶσιν οἱ τοιοῦτοι. 

ΦΙ4. Τί δ᾽ οὖν ἄλλο ἢ ἄνοιαν χρὴ αἰτίαν εἶναι αὐ- 
τοῖς φάναι τοῦ μὴ ἀληθῆ Λέγειν, εἴ γε τὸ χείριστον dvi 
τοῦ βελτίστου προαιροῦνται; 

TTX. Οὐδὲν τοῦτο: ἐπεὶ πολλοὺς ἂν ἐγῶ σοι δεί- 
ἔαιμι συνετοὺς τἆλλα καὶ τὴν γνώµην θαυμαστοὺς οὖκ 
οὗ δ᾽ ὅπως ἑαλωκότας τούτω τῷ κακῷ καὶ φιλοψευδεῖᾳ 
ὄντας, ὧν ἀνιᾶσθαί με. εὖ τοιοῦτοι ἄνδρες ἄριστοι τὰ 
πάντα ὅμως χαίρὂυσιν αὐτούς τε καὶ τοὺς ἐντυγχάνον- 
τας ἐξαπατῶντες' ἐκείνους μὲν γὰρ τοὺς παλαιοὺς πρὸ 
ἐμοῦ σὲ χρὴ εἰδέναι, τὸν Ἡρόδοτον καὶ Κτησίαν τὸν Κνί- 
διον καὶ πρὸ τούτων τοὺς ποιητὰς καὶ τὸν Ὅμηρον αὐ- 
τόν. ἀοιδίμους ἄνδρας, ἐγγράφω τῷ ψεύσματι κεχρηµέ- 

31 νους, ὡς μὴ μόνον ἐξαπατᾶν τοὺς τότε ἀκούοντας αὐ- 
τῶν, ἀλλὰ καὶ µέχρι ἡμῶν διικνεῖσθαι τὸ ψεῦδος ἐκ δια- 
δοχῆς ἐν καλλίστοις ἔπεσι καὶ µέτροις φυλαττόμενον. ἐμοὶ 
γοῦν πολλάκις αἰδεῖσθαι ὑπὲρ αὐτῶν ἔπεισιν, ὁπόταν 
Οὐρανοῦ τομὴν καὶ Προμηθέως δεσμὰ διηγῶνται καὶ 
Γιγάντων ἐπανάστασιν καὶ τὴν ἐν 4ιδου πᾶσαν τραγᾳ- 
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δίαν, καὶ ὡς δι’ ἔρωτα ὁ Ζεὺς ταῦρος ἢ κύκνος ἐγένετο 
καὶ ὡς ἐκ γυναικός τις ἓρ ὄρνεον 7] ἐς ἄρκτον µετέπεσεν, 
ἔτι δὲ Πηγάσους καὶ Χιμαέρας καὶ Γοργόνας καὶ Κύκλω- 
.πας καὶ ὅσα τοιαῦτα, πάνυ ἀλλόκοτα καὶ τεράστια µυ-- 
θίδια παίδων ψυχὰς κηλεῖν δυνάµενα ἔτι τὴν Moouo καὶ 
τὴν «4άμιαν δεδιότων. 3. καίτοι τὰ μὲν τῶν ποιητῶν ἴσως 
µέτρια, τὸ δὲ καὶ πόλεις ἤδη καὶ ἔθνη πολλὰ κοινῇ καὶ 
δημοσία φεύδεσθαι πῶς οὐ γελοΐον; si Κρῆτες μὲν τοῦ 
4ιὸς τάφον δεικνύοντες οὐκ αἰσχύνονται, 4θηναϊοι δὲ 
τὸν Ἐριχθόνιον ἐκ τῆς γῆς ἀναδοθῆναί φασι καὶ τοὺς 
πρώτους ἀνθρώπους ἐκ τῆς Αττικῆς ἀναφῦναι καθάπερ 
τὰ λάχανα, πολὺ σεμνότερον οὗτοι τῶν Θηβαίων, ot ἐξ 
ὄφεως ὀδόντων Σπαρτούς τινας ἀναβεβλαστηκέναι διη- 
γοῦνται. ὃς δ᾽ ἂν οὖν ταῦτα καταγέλαστα ὄντα μὴ οἵη- 
ται ἀληθῆ εἶναι, ἆλλ᾽ ἐμφρόνως ἂν ἐξεταξων ταῦτα Ko- 
ροέβου τινὸς ἡ Μαργίτου νοµίζοι τὸ πείθεσθαι v) Τριπτό- 
Asuov ἑλάσαι διὰ τοῦ ἀέρος ἐπὶ δρακόντων ὑποπτέρων 
5 Πᾶνα ἤκειν ἐξ ᾽Αρκαδίας σύμμαχον ἐς Μαραθῶνα ἢ 
Ώρρείθυιαν ὑπὸ τοῦ Βορέου ἀναρπασθῆναι, ἀσεβὴς οὗτός 
γε καὶ ἀνόητορ αὐτοῖς ἔδοξεν οὕτω προδήλοις καὶ ἀληθέσι 
πράγµασιν ἀπιστῶν ' ég τοσοῦτον ἐπικρατεῖ τὸ ψεῦδος. 
4. ΦΙ4. Αλλ᾽ of μὲν ποιηταί, ὦ Τυχιάδη, καὶ αἱ πὀ-- 
λεις δὲ συγγνώµης τυγχάνοιεν ἄν, οἱ μὲν τὸ ἐκ τοῦ uv- 
Θου τερπνὸν ἐπαγωγότατον 0v ἐγκαταμιγνύντες τῇ γρα- 
φῇ, οὗπερ μάλιστα δέονται πρὸς τοὺς ἀκροατάς, 4θη- 
velo, δὲ καὶ Θηβαΐοι καὶ st τινες ἄλλοι σεμνοτέρας ἆπο- 
φαίνονται τὰς πατρίδας ἐκ τῶν τοιούτων. εἰ γοῦν τις 
ἀφέλοι τὰ μυθαώδη ταῦτα ἐκ τῆς Ἑλλάδος, οὐδὲν ἂν κὠ-- 
Λύσαι λιμῷ τοὺς περιηγητὰς αὐτῶν διαφθαρῆναι μηδὲ 
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ἀμισθὶ τῶν ξένων τἀληθὺὲς ἀκούδιν ἐθελησάντων. οἱ δὲ 33 


pud: μιᾶς ἕνεκα τοιαύτης αὐτίας ὅμως χαίροντες τῷ 
φεύσματι παγγέλοιοι εἰκότως δοκοῖΐεν ἄν. 
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5. TX. E Λέγεις' ἐγὼ γὰρ παρὰ Εὐκράτους 19xo 
σοι τοῦ πάνυ πολλὰ τὰ ἄπιστα καὶ μυθ ὤδη ἀκούσας, μᾶλ- 
Aov δὲ μεταξὺ λεγομένων ἀπιὼν ὠχόμην οὐ φέρων τοῦ 
πράγματος τὴν ὑπερβολή»», ἀλλά µε ὥσπερ al Ἐρινύες 
ἐξήλασαν πολλὰ τεράστια καὶ ἀλλόπκοτα διεξιόντος. 

GIA. Καίΐτοι, à Τυχιάδη, ἀξιόπιστος ὁ Εὐκράτης 
ἐστὶ καὶ οὐδεὶς ἂν οὐδὲ πιστεύσειεν ag ἐκεῖνος οὕτω βα- 
θὺν πώγωνα καθειµένος ἑξηκοντούτης ἀνήρ, ἔτι καὶ φι- 
λοσοφία ξυνὼν τὰ πολλά, ὑπομείνειεν ἂν καὶ ἄλλου τινὸς 
φευδοµένου ἀκοῦσαι παρών, οὐχ ὅπως αὐτός τι τολμῆ- 
σαι τοιοῦτον. 

ΤΥΧ. Οὐ γὰρ οἶσθα, ὦ ἑταῖρε, οἷα μὲν εἶπεν, ὅπως 
δὲ αὐτὰ ἐπιστώσατο, ὥς δὲ καὶ ἐπώμνυτο τοῖς πλείστοις 
παραστησάµενος τὰ παιδία, ὥστε µε καὶ ἀποβλέποντα ἐς 
αὐτὸν ποικίλα ἐννοεῖν, ἄρτι μὲν ὡς µεμήνοι καὶ ἔξω εἴη 
τοῦ καθεστηκότος, ἄρτι δὲ ὥς γόης dv ἄρα τοσοῦτον 

34 χρόνον ἐλελήθει µε ὑπὸ τῇ λεοντῇ γελοϊόν τινα πίθηκον 
περιστέλλων' οὕτως ἄτοπα διηγεἴτο. 
| ΦΙ4. Τίνα ταῦτα πρὸς τῆς Ἑστίαρ, ὦ Τυχιάδη: 
ἐθέλω γὰρ εἰδέναι ἤντινα τὴν ἀλαζονείαν ὑπὸ τηλικούτω 
τῷ πώγωνι ἔσκεπεν. 

6. TTX. Εἴωθα μὲν καὶ ἄλλοτε, ὦ Φιλόκλεις, φοι- 
vv πρὸς αὐτόν, sl ποτε πολλήν τὴν σχολὴν ἄγοιμι. τή-- 
µερον δὲ Δεοντίχω συγγενέσθαι δεόµενος --- ἑταῖρος δέ 
μοι, ὡς οἶδσθα — ἀκούσας παρὰ τοῦ παιδὸς ὣς παρ᾽ Ev- 
πράτην ἕωθεν ἀπέλθοι νοσοῦντα ἐπισκεψόμενος, ἀμφοῖν 
ἕνεκα, ὡς καὶ τῷ 4εοντίχω συγγενοίµην κἀκεῖνον ἴδοιμι 

ο δ-- ἠγνοήκειν γὰρ ὡς νοσούη — παραγίγνοµαι πρὸς αὐ- 
TOv: εὑρίσκω δὲ αὐτόθι τὸν μὲν 4εόντιχον οὐκέτι --- 
ἐφθακει γάρ, ὥς ἔφασκεν, ὀλίγον προεξεληλυθώς ---ᾱλ-- 
λους δὲ συχνούς, dv olg Κλεόδημός τε ἦν ὁ ἐκ τοῦ Περι- 
πάτου καὶ «4{εινόμαχος ὁ Στωϊκὸς καὶ Ίων, οἶσθα τὸν ἐπὶ 
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τοῖς Πλάτωνος Λόγοις θαυμάξεσθαι ἀξιοῦντα ὥς µόνον 
ἀκριβῶς κατανενοηκότα τὴν γνάώµην τοῦ ἀνδρὸς καὶ τοῖς 
ἄλλοις ὑποφητεῦσαι δυνάµενον. ὁρᾶς οἵους ἄνδρας σοέ 
φηµι, πανσόφους καὶ παναρέτους, ὅ τι περ τὸ κεφάλαιον 
αὐτὸ ἐξ ἑκάστης προαιρέσεῶως, αἰδεσίμους ἅπαντας καὶ 35 
μονονουχὶ φοβεροὺς τὴν πρόσοψιν; ἔτι καὶ ὁ ἰατρὸς ν- 
τίγονος παρῆν κατὰ χρείαν», οἶμαι., τῆς νόσου ἐπικληθείς, 
καὶ ῥᾷον ἐδόκει ἤδη ἔχειν ὁ Εὐκράτης καὶ τὸ νόσημα 
τῶν συντρόφων qv: τὸ ῥεῦμα γὰρ ἐς τοὺς πόδας αὖθις 
αὐτῷ κατεληλύθει. καθέζεσθαι οὖν us παρ᾽ αὐτὸν ἐπὶ 
τῆς κλίνης ὁ Εὐκράτης ἐπένευσεν ἠρέμα ἐγκλίνας τῇ 
φωνῇ ἐς τὸ ἀσθενικόν, ὁπότε εἶδέ us, καίτοι βοῶντος 
αὐτοῦ καὶ διατεινοµένου τι μεταξὺ εἰσιὼν ἐπήκουον. 
κἀγω µάλα πεφυλαγμένως, uy ψαύσαιμι τῶν ποδῶν αὐ- 
τοῦ. ἀπολογησάμενος τὰ συνήθη ταῦτα. ὡς ἀγνοήσαιμι 
νοσοῦντα καὶ ὥς, ἐπεὶ ἔμαθον, δρομαῖος ἔλθοιμι, ἐκαθε- 
ζόμην πλησίον. 1. ob μὲν δή ἐτύγχανον ἤδη περὶ τοῦ vo- 
σήματος τὰ μὲν ἤδη προειρηκότες, τὰ δὲ καὶ τότε διεξιόν-- 
τες, ἔτι δὲ καὶ θεραπείας τινὰς ἕκαστος ὑποβάλλοντες' 
ὁ γοῦν Κλεόδηµος, Εἰτοίνυν, φησί, τῇ ἀριστερᾷ τις ἆνε- 
Λόμενος χαμόθεν τὸν ὀδόντα τῆς μυγαλῆς οὕτω φονευ- 
θείσης. Gg προεῖπον, ἐνδήσειεν sig δέρµα Λέοντος ἄρτι 
ἀποδαρέντος. εἶτα περιάψειε περὶ τὰ σκέλη, αὐτίκα παύε- 
ται τὸ ἄλγημα. Qux εἰς Λέοντος, ἔφη ὁ «4εινόμαχος, ἐγὼ 36 
ἤκουσα, ἐλάφου δὲ θηλείας ἔτι παρθένου καὶ ἀβάτου' 
καὶ τὸ πρᾶγμα οὕτω πιθανώτερον ᾽ ὠκὺ γὰρ 7) ἔλαφος 
καὶ ἔρρωται μάλιστα ἐκ τῶν ποδῶν. καὶ ὁ Λέων ἄλκιμος 
μέν, καὶ τὸ λίπος αὐτοῦ καὶ ἡ χεὶρ 7) δεξιὰ καὶ el τρίχες 
ἐκ τοῦ πώγωνος al ὀρθαὶ μεγάΛ’ ἂν δύναιντο. εἴτις ἐπί-- 
σταιτο αὐτοῖς χρῆσθαι μετὰ τῆς οὐκείας ἐπωδῆς ἑκάστῳ ' 
ποδῶν δὲ locu ἥκιστα ἐπαγγέλλεται. Καὶ αὐτός, 7 0 ὃς - 
ὁ Κλεόδηµος, οὕτω πάλαι ἐγίγνωσκον ἐλάφου χρῆναι τὸ 


109 AOTKIANOT 


δέρµα εἶναι, διότι ὠκὺ ἔλαφορ' ἔναγχος δὲ Mifc ἀνὴρ 
σοφὸς τὰ τοιαῦτα μετεδίδαξέ µε εἰπὼν ὠκυτέρους εἶναι 
τῶν ἐλάφων τοὺς Λέοντας. ἀμέλει, ἔφη, καὶ αἱροῦσιν 
αὐτὰς διώκοντες. ἐπῄνεσαν οἱ παρόντες ὡς &U εἰπόντος 
τοῦ 4ίβυος. 8. ἐγὼ δέ, Οἴεσθε γάρ, ἔφην, ἐπωδαῖς τισι 
τὰ τοιαῦτα παύεσθαι v τοῖς ἔξωθεν παραρτήµασι τοῦ 
κακοῦ ἔνδον διατρίβοντος: ἐγέλασαν ἐπὶ τῷ λόγῳ µου 
καὶ δῆλοι ἦδαν κατεγνωκότες µου πολλὴν τὴν ἄνοιαν, 
ἐπεὶ μὴ ἐπισταίμην τὰ προδηλότατα καὶ περὶ ὧν ἂν οὐ- 
δεὶς φρονῶν ἀντείποι μὴ οὐχὶ οὕτως ἔχειν. ὃ μέντοι (a- 
τρὸς Αντίγονος ἐδόκει uo, ἠσθῆναι τῇ ἐρωτήσει µου’ 
πάλαι γὰρ ἡμελεῖτο, οἶμαι. βοηθεῖν ἀξιῶν τῷ Εὐκράτει 
μετὰ τῆς τέχνης olvov τε παραγγέλλων ἀπέχεσθαι καὶ 
λάχανα σιτεῖσθαι καὶ ὅλως ὑφαιρεῖν τοῦ τόνου. ὃ γοῦν 
Κλεόδηµος ὑπομειδιῶν Guo, Τί Λέγεις, ἔφη, ὦ Τυχιάδη; 
ἄπιστον εἶναί σοι δοκεῖ τὸ ἐκ τῶν τοιούτων γίγνεσθαίέ 
τινας ὠφελείας ἐς τὰ νοσήματα; Ἔμοιγει ἦν δ᾽ ἐγώ, εἰ 
μὴ πάᾶνυ τὴν ῥῖνα κορύζης μεστὸς εἴην, ὡς πιστεύειν τὰ 
ἔξω καὶ μηδὲν κοινωνοῦντα τοῖς ἔνδοθεν ἐπεγείρουσι τὰ 
νοσήματα μετὰ ῥηματίων, ὥς quts, καὶ γοητείας τινὸς 
ἐνεργεῖν καὶ τὴν ἴασιν ἐπιπέμπειν προσαρτώµενα. τὸ δ᾽ 
οὐκ ἂν γένοιτο, οὐδ᾽ ἦν ἐς τοῦ Νεμείου Λέοντος τὸ δέρµα 
ἐνδήσῃ τις ἑκκαίδεκα μυγαλᾶς ὅλας:' ἐγὼ γοῦν αὐτὸν τὸν 
Λέοντα εἶδον πολλάκις χωλεύοντα ὑπ᾿ ἀλγηδόνων ἐν ὁλο- 
κλήρω τῷ αὑτοῦ δέρµατι. 9. Πάνυ γὰρ ἰδιώτης, ἔφη ὁ 
«4εινόμαχος, εἶ καὶ τὰ τοιαῦτα οὐκ ἐμέλησέ σοι ἐκμαθ εἴν 
ὄντινα τρόπον ὠφελεῖ τοῖς νοσήµασι προσφερόµενα. καί 
μοι δοκεῖς οὐδὲ τὰ προφανέστατα ἂν παραδέξασθαι ταῦ- 
τα, τῶν dx περιόδου πυρετῶν τὰς ἀποπομπὰς καὶ τῶν 
ἑρπετῶν τὰς καταθέλξεις καὶ βουβώνων ἑάσεις καὶ τἆλλα 
ὁπόσα καὶ αἱ γρᾶες ἤδη ποιοῦσιν. εἰ δὲ ἐκεῖνα γίγνεται 
ἅπαντα, ví δή ποτε οὐχὶ ταῦτα οὐἰήσῃ γίγνεσθαι ὑπὸ τῶν 
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ὁμοίων; ᾽Απέραντα, ἦν δ᾽ ἐγώ, ξυμπεραίνῃ., ὦ «4εινό- 
pae , καὶ Ao, φασίν, ἐκκρούεις τὸν ἦλον' οὐδὲ γὰρ ἃ 
φὴς ταῦτα δῆλα μετὰ τοιαύτης δυνάµεως yuyvousva. qv 
γοῦν μὴ πείσῃς πρότερον ἐπάγων τῷ λόγῳ, διότι φύσιν 
ἔχει γίγνεσθαι, τοῦτε πυρετοῦ καὶ τοῦ οὐδήματος δεδιό- 
τος 7] ὄνομα θεσπέσιον 7] ῥῆσιν βαρβαρικὴν καὶ διὰ τοῦτο 
ἐκ τοῦ βουβώνος ὁραπετεύοντος., ἔτι σοι γραῶν μῦθοι 38 
τὰ λεγόμενά ἐστι. 10. Σύ µοι δοκεῖς, ἡ 0 ὃς Ó «4εινό- 
pagog, τὰ τοιαῦτα Λέγων οὐδὲ θεοὺς εἶναι πιστεύειν sel 
γε μὴ οἴει τὰς ὐάσεις olov τε εἶναι ὑπὸ ἱερῶν ὀνομάτων΄ 
φίγνεσθαι. Τοῦτο uév, ἦν δ᾽ ἐγώ, μὴ λέγε, à ἄριστα: 
κωλύει γὰρ οὐδὲν καὶ 9εῶν ὄντων ὅμως τὰ τοιαῦτα ψευδῆ 
εἶναι. ἐγὼ δὲ καὶ θεοὺς σέβω καὶ ἑάσεις αὐτῶν ὁρῶ καὶ 
ἃ εὖ ποιοῦσι τοὺς κάμνοντας ὑπὸ φαρμάκων καὶ ἑατρι- 
ij ἀνιστάντες" ὁ γοῦν “4σκληπιὸς αὐτὸς καὶ οἱ παῖδεο 
αὐτοῦ j fm φάρμακα πάττοντερ ἐθεράπευον τοὺς νο- 
σοῦντας, 00 λέονταρ x καὶ μυγαλᾶς περιάπτοντες. 11. Ἔα 
τοῦτον, ἔφη ὁ Ἴων., ἐγὼ δὲ ὑμῖν δαυμάσιόν τι διηγήσο- 
μαι. ἦν μὲν ἐγὼ μειράκιον ἔτι ἀμφὶ τὰ τετταρακαίδεκα 
ἔτη σχεδόν’ ἥκε δέ τις ἀγγέλλων τῷ πατρέ, Μίδαν τὸν 
ἀμπελουργόν, ἐρρωμένον ἐς τὰ ἄλλα οὐκέτην καὶ ἐργατι- 
xóv, ἀμφὶ πλήθουσαν ἀγορὰν ὑπὸ ἐχίδνης δηχθέντα κεῖ- 
σθαι ἤδη σεσηπότα τὸ σκέλος ἀναδοῦντι γὰρ αὐτῷ τὰ 
κλήµατα καὶ ταῖς χάραξι περιπλέκοντι προσερπύσαν τὸ 
θηρίον δακεῖν κατὰ τὸν µέγαν δάκτυλον, καὶ τὸ μὲν 
φθάσαι καὶ καταδῦναι αὖθις ἐς τὸν φωλεόν., τὸν δὲ οἱ- 39 
pote ἀπολλύμενον ὑπ ᾽ἀλγηδόνων. ταῦτα τε οὖν ἀπηγ- 
7έλλετο καὶ τὸν Μίδαν ἑωρῶμεν αὐτὸν ἐπὶ σκίµποδος 
ὑπὸ τῶν ὁμοδούλων προσκομιζόμενον, ὅλον ὠδηκότα, 
πελιὸνόν, μυδῶντα, τὴν ἐπιφάνειαν ὀλέγον ἔτι ἐμπνέον- 
τα. Λελυπημένῳ δὴ τῷ πατρὶ τῶν φίλων vig παρών, Θάρ- 
ϱει, ἔφη, ἐγὼ γάρ σοι ἄνδρα Βαβυλώνιον τῶν Χαλδαίων, 
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ὥς φασιν, αὐτίκα µέτειμι, ὃς ἑάσεται τὸν ἄνθρωπον. καὶ 
ἵνα μὴ διατρίβω λέγων, ἥκεν ὁ Βαβυλώνιος καὶ ἀνέστησε 
τὸν Míüav ἐπωδῇ τινι ἐξελάσας τὸν (0v ἐκ τοῦ σώματος, 
ἔτι καὶ προσαναρτήσας τῷ ποδὶ τεθνηκυίας παρθένου 
Λίδον ἀπὸ τῆς στήλης ἐκκόψας. καὶ τοῦτο μὲν ἴσως µέ- 
τριον΄ καίτοι ὁ Μίδας αὐτὸς ἀράμενος τὸν σκίµποδα, 
ἐφ᾽ οὗ ἐκεκόμιστο, ὤχετο ἐς τὸν ἀγρὸν ἀπιών. τοσοῦτον 
ἡ ἐπωδὴ ἐδυνήθη καὶ ὁ στηλίτης ἐκεῖνος Λίθος. 19. ὁ δὲ 
καὶ ἄλλα ἐποίήησε θεσπέσια ὥς ἀληθῶς: ἐς τὸν ἀγρὸν γὰρ 
ἐλθὼν ἕωθεν ἐπειπῶν ἑερατικά τινα ἐκ βίβλου παλαιᾶς 
ὀνόματα ἑπτά., θείῳ καὶ δαδὶ καθαγνίσας τὸν τόπον πε- 
ριελθὼν ἐς τρίς, ἐξήλασεν ὅσα ἦν ἑρπετὰ ἐντὸς τῶν ὅρων. 
"Xov οὖν ὥσπερ ἑλκόμενοι πρὸς τὴν ἐπωδὴν ὄφεις ποΛ- 
Aol καὶ ἀσπίδες καὶ ἔχιδναι καὶ κεράσται καὶ ἀκοντίαι 
φρῦνοί τε καὶ φύσαλοι, ἐλείπετο δὲ sig δράκων παλαιὸς 
ὑπὸ γήρως., οἶμαι, ἐξερπύσαι μὴ δυνάµενος παρακού- 
σας τοῦ προστάγµατος' ὁ δὲ μάγος ovx ἔφη παρεῖναι 
ἅπαντας, ἆλλ᾽ ἕνα τινὰ τῶν Όφεων τὸν νεώτατον χειρο- 
τονήσας πρεσβευτὴν ἔπεμφψεν ἐπὶ τὸν δράκοντα. καὶ μετὰ 
μικρὸν 9xs κἀκεῖνος. ἐπεὶ δὲ συνηλίσθησαν., ἐνεφύσησε 
μὲν αὐτὰ ὁ Βαβυλώνιος, τὰ δὲ αὐτίκα µάλα κατεκαύθη 
ἅπαντα ὑπὸ τῷ φυσήµατι, ἡμεῖς δὲ ἐθαυμαξομεν. 19. Εἰπέ 
μοι, ὦ Iov, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὃ ὄφις ὁ πρεσβευτὴς ὁ νέος ἄρα 
καὶ ἐχειραγώγει τὸν δράκοντα ἤδη, cg φής, γεγηρακότα, 
Qj σκίπωνα ἔχων ἐκεῖνος ἐπεστηρίξετο; Σὺ μὲν παίζεις, 
ἔφη ὁ Κλεύδημος, ἐγὼ δὲ καὶ αὐτὸς ἀπιστότερος ὤν σου 
πάλαι τὰ τοιαῦτα — ὤμην γὰρ οὐδενὶ λόγω δυνατὸν 
γίγνεσθαι ἂν αὐτὰ πιότεῦσαι — ὅμως ὅτε τὸ πρῶτον εἷ- 
Óov πετόµενον τὸν ξένον τὸν βάρβαρον --- ἐξ Ὕπερβο- 
ρέων δὲ ἦν, ὡς ἔφασκεν --- ἐπίστευσα καὶ ἐνικήθην ἐπὶ 
πολὺ ἀντισχών. ví yaQ ἔδει ποιεῖν αὐτὸν ὁρῶντα διὰ τοῦ 
ἀέρος φερόµενον ἡμέρας οὔσης καὶ ἐφ᾽ ὕδατος βαδίζοντα 
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ιαἳ διὰ πυρὸς διεξιόντα καὶ σχοΛλῇ xol βάδην; Xv ταῦτα, 
ἵν δ᾽ ἐγώ, εἶδες, τὸν Ἡπερβόρεον ἄνδρα mevousvov ἢ ἐπὶ 
o0 ὕδατος βεβηκότα; Καὶ µάλα, vj δ᾽ ὃς, ὑποδεδεμένον 4l 
'& καρβατίνας, οἷα μάλιστα ἐκεῖνοι ὑποδοῦνται. τὰ μὲν 
'&Q σμικρὰ ταῦτα τί χρὴ καὶ λέγειν, ὅσα ἐπεδείκνυτο 
ρωτας ἐπιπέμπων καὶ δαίμονας ἀνάγων καὶ νεκροὺς 
ὤλους ἀνακαλῶν καὶ τὴν Ἑκάτην αὐτὴν ἐναργῇ παρι- 
(τὰς καὶ τὴν Σελήνην κατασπῶν; 14. ἐγὼ γοῦν διηγή- 
ίομαι ὑμῖν ἃ εἶδον γενόµενα ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐν Γλαυκίου τοῦ 
άλεξικλέους' ἄρτι γὰρ ὁ Γλαυκίας τοῦ πατρὸς ἀποθα- 
όντος παραλαβῶὼν τὴν οὐδίαν ἠράσθη Χρυσίδος τῆς 4η- 
ιαινέτου θυγατρός, ἐμοὶ δὲ διδασκάλω ἐχρῆτο πρὸς τοὺς 
όγους» καὶ el γε μὴ ὁ ἔρως ἐκεῖνος ἀπησχόλησεν αὐτόν, 
παντα ἂν ἤδη τὰ τοῦ Περιπάτου ἠπίστατο, ὃς καὶ ὀκτω- 
αιδεκαέτης Qv ἀνέλυε καὶ τὴν φυσικἠν ἀκρόασδιν µετε- 
ηλύθει εἰς τέλος: ἀβηχανῶν δὲ ὅμως τῷ ἔρωτι µηννυει 
οι τὸ πᾶν. ἐγὼ δὲ ὥσπερ εἰκὸς ἦν διδάσκαλον ὄντα, τὸν 
ππερβόρεον ἐκεῖνον µάγον ἄγω πρὸς αὐτὸν ἐπὶ μναῖς 
ἕτταρσι μὲν τὸ παραυτίκα --- ἔδει γὰρ προτελέσαι τι πρὸς 
&g 9.υσίας — ἑκκαίδεκα δέ, εἰ τύχοι τῆς Χρυσίδος. ὁ δὲ 
ὐξομένην τηρήσας τὴν σελήνην — τότε γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ 
'ολὺ τὰ τοιαῦτα τελεσιουργεῖται --- βόθρον τε ὀρυξάμε- 42 
ος év αἱθρίῳ τινὶ τῆς οἰκίας περὶ µέσας νύπτας ἀνεκά- 
εσεν ἡμῖν πρῶτον μὲν τὸν ᾽4λεξικλέα τὸν πατέρα τοῦ 
"A«vxíov πρὸ ἑπτὰ μηνῶν τεθνεῶτα" ἠγανάκτει δὲ ὁ 
έρων ἐπὶ τῷ ἔρωτι καὶ ὠργίξετο, τὰ τελευταῖα δὲ ὅμως 
φῆκεν αὐτῷ ἐρᾶν. μετὰ δὲ τὴν Ἑκάτην τε ἀνήγαγεν 
παγοµένην τον Κέρβερον καὶ τὴν Σελήνην κατέσπασε 
᾿ολύμορφόν τι θέαµα καὶ ἄλλοτε ἀλλοῖόν τι φανταξόµε- 
ov: τὸ μὲν γὰρ πρῶτον γυναικείαν uoogrv ἐπεδεί 
vvro, sra βοῦς ἐγένετο πάγκαλος, εἶτα σκύλαξ ἐφαί- 
ετο. τέλος δ᾽ οὖν ὁ Ὑπερβόρεος ἐκ πηλοῦ ἐρώτιόν τι 
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ἀναπλάσας, dst, ἔφη, καὶ à dye Χρυσίδα. xoló μὲν πη- 
λὸς ἐξέπτατο, καὶ μετὰ μικρὸν δὲ ἐπέστη κόπτουσα τὴν 
θύραν ἐκείνη καὶ εἰσελθοῦσα περιβάλλει τὸν Γλαυκίαν 
ὡς ἂν ἐμμανέστατα ἐρῶσα καὶ συνῆν ἄχρι δὴ ἀλεκτρυό- 
vov ἠκούσαμεν ἀδόντων. τότε δὴ 7] τε Σελήνη ἀνέπτατο 
ἐς τὸν οὐρανὸν καὶ ἡ Ἑκάτη ἔδυ κατὰ τῆς γῆς καὶ τὰ ἄλλα 
φάσματα ἠφανίσθη καὶ τὴν Χρυσίδα ἐξεπέμφαμεν περὶ 
αὐτό που σχεδὸν τὸ λυκαυγέρ. 15. εἰταῦτα εἶδες, e) Tv- 
χιάδη, ovx ἂν ἔτι ἠπίστησας εἶναι πολλὰ ἐν ταῖς ἐπωδαῖς 
43 χρήσιμα. E» Λέγεις, ἦν δ᾽ ἐγώ" ἐπίστενον γὰρ ἄν εἴγε 
εἶδον αὐτά., νῦν δὲ συγγνώμη. οἶμαι., εἰ μὴ τὰ ὅμοια 
ὑμῖν ὀξυδερκεῖν ἔχω. πλὴν ἆλλ᾽ οἶδα γὰρ τὴν Χρυσίδα, 
ν qv λέγεις, ἑραστὴν γυναῖκα καὶ πρόχειρον' οὐχ ooo δὲ 
τίνος ἕνεκα ἐδεήθητε ἐπ᾽ αὐτὴν τοῦ πηλίνου πρεσβευ- - 
τοῦ καὶ μάγου τοῦ ἐξ Ἡπερβορέων καὶ Σελήνης αὐτῆς, 
ἣν εἶκοσι δραχμών ἀγαγεῖν c Ὑπεθβορέους δυνατὸν ἡ qv. 
πάνυ γὰρ ἐνδίδωσι πρὸς ταύτην τὴν ἐπωδὴν 1 γυνὴ καὶ 
τὸ ἐναντίον τοῖς φάσµασι πέπονθεν' ἐκεῖνα μὲν γὰρ ἣν 
φόφον ἀκούσῃ χαΛκοῦ 1] σιδήρου, πέφευγε — καὶ ταῦτα 
γὰρ ὑμεῖς φατε — αὕτη δὲ ἂν ἀργύριόν που ψοφῇ, £p- 
χεται πρὸς τὸν ἦχον. ἄλλως τε καὶ θαυμάξω αὐτοῦ τοῦ 
μάγου, εἰ δυνάµενος αὐτὸς ἐρασθῆναι πρὸς τῶν πλου- 
σιωτάτων γυναικών καὶ τάλαντα ὅλα παρ’ αὐτῶν Λαμ- 
βανειν. ὁ δὲ τεττάρων μνῶν πάνυ σµικρολόγος àv Γλαυ- 
κίαν ἐπέραστον ἐργάξεται. Γελοῖα ποιεῖς, ἔφη ὁ Ἴων, 
ἀπιστῶν ἅπασιν. 16. ἐγὼ γοῦν ἠδέως ἂν ἑροίμήν σε, τί 
περὶ τούτων qc ὅσοι τοὺς δαιμονῶντας ἀἁπαλλάττουσι 
τῶν δειµάτων οὕτω σαφῶς ἑξάδοντες καὶ τὰ φάσματα. 
καὶ ταῦτα οὐκ ἐμὲ χρὴ λέγειν, ἀλλὰ πάντες load, τὸν Σύ- . 
gov τὸν ἐκ τῆς Παλαιστίνης, τὸν ἐπὶ τούτων σοφιστήν, - 
44 060vc παραλαβὼν καταπίπτοντας πρὸς τὴν σελήνην καὶ 
τω ὀφθαλμῶὼ διαστρέφοντας καὶ ἀφφοῦ πιμπλαμένους τὸ 
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στόμα ὅμως ἀνίστησι καὶ ἀποπέμπει ἀρτίους ἐπὶ μισθῷ 
µεγάλω ἀπαλλάξας τῶν δεινῶν' ἐπειδὰν γαρ ἐπιστῇ κει- 
µένοις καὶ ἔρηται 095v εἰσεληλύθασιν εἰς τὸ σῶμα, ὁ μὲν 
νυσῶν αὐτὸς σιωπᾶ., ὁ δαίµων δὲ ἀποκρίνεται ἑλληνί- 
tov ἢ βαρβαρίζων 17) ὅθεν ἂν αὐτὸς rj ὅπως τε καὶ ὅθεν 
ἐπῆλθεν ἐς τὸν ἄνθρωπον' 0 δὲ Όρκους ἐπάγων., ci δὲ 
μὴ πεισθείη, καὶ ἀπειλῶν ἐξελαύνει τὸν δαίμονα. ἐγὼ 
νοῦν καὶ εἶδον ἐξιόντα µέλανα καὶ καπνῶώδη τὴν χρδαν. 
O9 μέγα, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὰ τοιαῦτά σε ὁρᾶν, ὦ Ἴων. à γε 
καὶ ei ἐδέαι αὐταὶ φαίνονται, ἃς ὁ πατήρ ὑμῶν Πλάτων 
δείκνυσιν, ἀμαυρόν τι θέαμα ὥς πρὸς ἡμᾶς τοὺς ἅμ- 
βλυώττοντας. }7. Μόνος γὰρ Ίων, ἔφη 0 Εὐκράτης, τὰ 
τοιαῦτα εἶδεν, οὐχ) δὲ καὶ ἄλλοι ποΛλΛλοὶ δαίµοσιν ἔντε- 
τυχήκασιν οὗ μὲν νύκτωρ, οἱ δὲ μεθ) ἡμέραν; ἐγὼ δὲ 
, οὐχ ἅπαξ, αλλὰ µυριάκις ἤδη τὰ τοιαῦτα τεθέαμαι καὶ 
"τὸ μὲν πρῶτον ἑταραττόμήν πρὸς αὐτά. νῦν δὲ ὑπὸ τοῦ 45 
ἔθους οὐδέν τι παράλογον ὁρᾶν uot δοκῶ, καὶ νῦν µα- 
λιστα ἐξ οὗ μοι τὸν δακτύλιον ὁ "Ago Boxe σιδήρου 
τοῦ ἐκ τῶν σταυρῶν πεποιημένον καὶ τὴν ἐπωδὴν ἐδίδαξε 
τὴν πολυώνυµον, ἐκτὸς εἰ μὴ κἀμοὶ ἀπιστήσεις, ὦ Tv- 
χιάδη. Καὶ πῶς ἄν, ἦν à' ἐγώ, ἀπιστήσαιμι Εὐκρατει 
τῷ «4είνωνος σοφῶ ἀνδρὶ καὶ μάλιστα ἐλευθερίως τὰ 
δοκοῦντά οἱ λέγοντι οἴκοι παρ αὑτῷ ἐπ᾽ ἐξουσίας: 18. Τὸ 
γοῦν περὶ τοῦ ἀνδριάντος, 2) 0. ὃς ὁ Εὐπράτης. ἅπασι 
τοῖς ἐπὶ τῆς οὐκίας ὅσαι νύμτες φαινόµενον καὶ παισὶ καὶ 
νεανίαις καὶ γέρουσι τοῦτο οὐ "uo ἐμοῦ µόνον ἀκού- 
σειας ἄν, ἀλλὰ καὶ παρὰ τῶν ἡμετέρων ἁπάντων. Ποίου, 
ἦν δ᾽ dydi, ἀνδριάντος; Οὐχ ἑώρακας, ἔφη, εἰδιῶν dv 
τῇ αὐλῇ ἑστηκότα πάγκαλον ἀνδριάντα, 4ημητρίου ἕρ- 
yov τοῦ ἀνθρωποποιοῦ, Μῶν τὸν δισκεύοντα, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
9e τὸν ἐπικεκυφότα κατὰ τὸ σχῆμα τῆς ἀφέσεως. ἄπε- 
στραμμµένον εἰς τὴν δισκοφόρον, ἠρέμα ὀκλάξρντα τῷ 


47 


108 | AOTKIANOT 


ἑτέρω. ἐοικότα ξυναναστησομένω μετὰ τῆς βολῆς: Ovx 
ἐκεῖνον, ᾗ 0^ 0c, ἐπεὶ τῶν Μύρωνος ἔργων ἓν καὶ τοῦτό 
ἐστιν ὁ δισκοβόλος, ὃν λέγεις᾽ οὐδὲ τὸν παρ αὐτόν φηµι, 
τὸν διαδούµενον τὴν κεφαλὴν τῇ ταινίᾳ, τὸν παλόν, Ilo- 
Λλυκλείτου γὰρ τοῦτο ἔργον. ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐπὶ τὰ δεξιὰ 
εἰσιόντων ἄφες, ἐν olg καὶ τὰ Κριτίου xol Νησιώτου 
πλάσματα ἕστηκεν, ot τυραννολτόνοι. σὺ δὲ εἴτινα παρὰ 
τὸ ὕδωρ τὸ ἐπιρρέον εἶδες προγάστορα. φαλαντίαν, ἡμί- 
γυµνον τὴν ἀναβολήν, ἠνεμωμένον τοῦ πώγωνος τᾶς 
τρίχας ἑνίας, ἐπίσημον vag φλέβας, αὐτοανθρώπῳ ὅμοιον, 
ἐκεῖνον λέγω, Πέλιχος ὁ Κορίνθιος στρατηγὸς εἶναι δο-- 
κεῖ. 19. Ny «4. ἦν δ᾽ ἐγώ. εἶδόν τινα ἐπὶ τὰ δεξιὰ τοῦ 
Κρόνου ταινίας καὶ στεφάνους ξηροὺς ἔχοντα., κεχρυσω- 
µένον πετᾶλοις τὸ στῆθος. Ἐγὼ δέ, ὁ Βὐκράτης ἔφη, 
ἐκεῖνα ἐχρύσωσα., ὁπότε μ᾿ ἰάσατο διὰ τρίτης ὑπὸ τοῦ 


ἠπιάλου ἀπολλύμενον. Ἑν γὰρ καὶ ἑατρός. ἦν δ᾽ ἐγώ, ὁ 


βελτιστος οὗτος Πελιχορ; Ἔστι καὶ μὴ σκῶπτε, 57 9 ὃς 
0 Εὐκράτης., ἤ σε οὐκ εἰς μακρὰν µέτεισιν Ó ἀνήρ' οἶδα 
ἐγὼ ὅσον δύναται οὗτος ὁ ὑπὸ coU γελώμενος ἀνδριας. 
ἢ οὐ νομίζεις τοῦ αὐτοῦ εἶναι καὶ ἐπιπέμπειν ἠπιάλους 
oig ἂν ἐθέλῃ. si γε καὶ ἀποπέμπειν δυνατὸν αὐτῷ; 
Ἴλεως, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἔστω ὁ ἀνδριὰς καὶ ἤπιος οὕτως &v- 
δρεῖος Qv. τί δ᾽ οὖν καὶ ἄλλο ποιοῦντα ὁρᾶτε αὐτὸν 
ἅπαντες οἱ ἐν τῇ οὐκία: Ἐπειδὰν τάχιστα. ἔφη, νὺξ γέ- 
νηται, ὁ δὲ καταβὰς ἀπὸ τῆς βάσεως, ἐφ᾽ ᾗ ἔστηκε, περί- 
εισιν ἐν κύκλω τὴν οἰκίαν καὶ πάντες ἐντυγχάνουσιν 
αὐτῷ ἐνίοτε καὶ ἄδοντι, καὶ οὐκ ἔστιν ὄντινα ἠδίκησεν : 
ἐκτρέπεσθαι γὰρ χρὴ μόνον’ ὃ δὲ παρέρχεται μηδὲν 
ἐνοχλήσας τοὺς ἰἑδόντας. καὶ μὴν καὶ Λούεται τὰ πολλὰ 
καὶ παίζει δι ὅλης τῆς νυκτός, ὥστε ἀκούειν τοῦ ὕδατος 
ψοφοῦντος. Ὄρα τοίνυν» ἦν δ᾽ ἐγώ, μὴ οὐχὶ Ἠελιχος 0 
ἀνδριάς., ἀλλὰ Τάλως ὁ Korg ὁ τοῦ Mívoog ᾖ' καὶ γὰρ 
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ἐκεῖνος χαλκοῦς τις ἦν τῆς Κρήτης περίπολος. εἰ δὲ μὴ 
χαλκοῦ, à Βὔκρατες, ἀλλὰ ξύλου ἐπεποίητο, οὐδὲν αὐ-- 
τὸν ἐκώλυεν οὐ «4ημητρίου ἔργον εἶναι, ἀλλὰ τῶν «άαι- 
δάλου τεχνηµάτων * δραπετεύει γοῦν., ὣς φής, ἀπὸ τῆς 
βάσεως καὶ οὗτος. 90. Ὄρα. ἔφη, à Τυχιάδη, µή σοι 
µεταμελήσῃ τοῦ σκώμματος ὕστερον. οἶδα ἐγὼ ola ἔπα- 
ὃεν ὃ τους ὀβολοὺς ὑφελόμενος, οὓς κατὰ τὴν νουµη- 
νίαν ἑκάστην τίθεµεν αὐτῷ. Πάνδεινα ἐχρῆν, ὁ 0 Ίων ἔφη. 
ἱερόσυλόν γε ὄντα. πῶς οὖν αὐτὸν ἠμύνατο, à Εὔκρα- 
τες; ἐθέλω γὰρ ἀκοῦσαι, εἰ καὶ ὅ ὅτι μάλιστα οὗὐτοσὶ Tv- 
χιαδης ἀπιστήσει. Πολλού, 5j δ᾽ 0g, ἔκειντο ὀβολοὶ πρὸς 
τοῖν ποδοῖν αὐτοῦ καὶ ἄλλα νομίσματα ἔνια ἀργυρᾶ πρὸς 
τὸν μηρὸν κηρῷ κεκολλημµένα xal πέταλα ἐξ ἀργύρου, 
εὐχαί τινος ἤ μισθὸς ἐπὶ τῇ ἑάσει ὁπόσοι δι αὐτὸν ἐπαύ- 
σαντο πυρετῶ ἐχόμενοι. ἦν δὲ ἡμῖν 4ίβυς τις οὐκέτης, 
κατάρατος, ἱπποκόμος οὗτος ἐπεχείρησε νυκτὸς ὑφελέ- 
σθαι πάντα ἐκεῖνα καὶ ὑφείλετο καταβεβηκότα ἤδη τη- 
ρήσας τὸν ἀνδριάντα. ἐπεὶ δὲ ἐπανελθὼν τάχιστα Éyvo 
περισεσυληµένος ὁ Πέλιχος., ὃρα ὅπως ἠμύνατο καὶ κατε- 
φώρασε τὸν 4ίβυν΄ δι ὅλης γὰρ τῆς νυκτὸς περιῄει ἐν 
κύκλω τὴν αὐλὴν 0 ἄθλιος ἐξελθεῖν οὐ δυνάµενος ὥσπερ 
ἐς λαβύρινθον ἐμπεσών, ἄχρι δὴ κατελήφθη ἔχων τὰ 
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φώρια γενομένης τῆς ἡμέρας. καὶ τότε μὲν πληγὰς oUx 49 


ὀλίγας ἔλαβεν ἁλούς, οὐ πολὺν δὲ ἐπιβιοὺς χρόνον κα- 
xóg κακῶς ἀπέθανε μαστιγούμενος», ὡς ἔλεγε, κατὰ τὴν 
νύκτα ἑκάστην, ὥστε καὶ µώλωπας ἐς τὴν ἐπιοῦσαν φαί- 
νεσθαι αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ σώματος. πρὸς ταῦτα, ὦ Τυχιάδη, 
καὶ τὸν Πέλιχον σκῶπτε κἀμὲ ὥσπερ τοῦ Mívoog ἡλι- 
κιώτην παραπαΐειν ἤδη δόκει. AAA , ὦ Εὔκρατες, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, ἔστ᾽ ἂν ὁ χαΛλκὸς μὲν χαλκός, τὸ δὲ ἔργον «{ημή- 
τριος ὁ λωπεκῆθεν εἰργασμένος qj, οὐ Φεοποιός τις, 
ἆλλ᾽ ἀνθρωποποιὸς Qv, οὕποτε φοβήσομαι τὸν ἀνδριάντα. 
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Πελίχου, ὃν οὐδὲ ζῶντα πάνυ ἐδεδίειν ἀπειλοῦντά μοι 
. 91. ἐπὶ τούτοις ᾽άντέίγονος ὁ ὐατρὸς sins, Κἆμοί, ὦ Εὔ- 
κρατες, Ἱπποκράτης ἐστὶ χαλκοῦς ὅσον πηχυαῖος τὸ µέ- 
γεθος, ὃς μόνον ἐπειδὰν v] θρυαλλὶς ἀποσβῇ, περέεισι 
τὴν oixíxv ὅλην ἐν κύκλῳ ψοφῶν καὶ τὰς πυξίδας &va- 
τρέπων καὶ τὰ φάρμακα συγχέων καὶ τὴν θύραν περι- 
τρέπων, καὶ μάλιστα ἐπειδὰν τὴν θυσίαν ὑπερβαλώμεθα, 
ἣν κατὰ τὸ ἔτος ἕκαστον αὐτῷ θύοµεν. Et ydo, ἦν δ᾽ 
ἐγώ, καὶ Ἱπποκράτης ἤδη ὁ ἑατρὸς θύεσθαι αὑτῷ καὶ 
ἀγανακτεῖ, ἦν μὴ κατὰ καιρὸν ép. [ερῶν τελείων ἑστιαθῇ; 
ὃν ἔδει ἀγαπᾶν. εἴτις ἐναγίσειεν αὐτῷ 7] µελίκρατον ἐπι- 
σπείσειεν ἢ στεφανῶσειε τὴν κεφαλήν. 

22. '4xovs τοίνυν, ἔφη ὁ Εὐκράτης, τοῦτο μὲν καὶ 
ἐπὶ μαρτύρων, ὃ πρὸ ἐτῶν πέντε εἶδον' ἐτύγχανε μὲν 
ἀμφὶ τρυγητὸν τὸ ἔτος 0v, ἐγὼ δὲ ἀμφὶ τὸν ἀγρὸν µε- 
σούσης τῆς ἡμέρας τρυγῶντας ἀφεὶς τοὺς ἐργάτας xav. 
ἑμαυτὸν εἰς τὴν ὕλην ἀπῄειν μεταξὺ φροντίζων τι καὶ 
ἀνασκοπούμενος. ἐπεὶ δ᾽ ἐν τῷ συνηρεφεῖ ἦν, τὸ μὲν 
πρῶτον ὑλαγμὸς ἐγένετο κυνῶν, κἀγὼ εἴκαζον Μνάσωνα 
τὸν υἱόν, ὥσπερ εἰώθει, παίξειν καὶ κυνηγετεῖν eig τὸ λά- 
σιον μετὰ τῶν ἠλικιωτῶν παρελθόντα. τὸ δ᾽ οὐκ εἶχεν 
οὕτως, ἀλλὰ µετ ὀλύγον σεισμοῦ τινος γενοµένου καὶ 
βοῆς olov ἐκ βροντῆς γυναΐκα ὁρῶ προσιοῦσαν φοβεράν, 
ἡμισταδιαίαν σχεδὸν τὸ ὕψος' εἶχε δὲ καὶ δᾷδα ἐν τῇ 
ἀριστερᾶ καὶ ξέφος ἐν τῇ δεξιᾷ ὅσον εἰκοσάπηχυ, καὶ τὰ 
μὲν ἔνερθεν ὀφιόπους ἦν, τὰ δὲ ἄνω Γοργόνι ἐμφερής, 
τὸ βλέμμα φημὶ καὶ τὸ φρικῶδες τῆς προσόψεας, καὶ avri 
τῆς κόμης τοὺς ὁράκοντας βοστρυχηδὸν περιέκειτο ε- 
λουµένους περὶ τὸν αὐχένα καὶ ἐπὶ τῶν ὤμων ἐνίους 
ἐσπειραμένους. ὁρᾶτε, ἔφη, ὅπως ἔφριξα, ὦ φίλοι, us- 
ταξὺ διηγούµενος; καὶ ἅμα λέγων ἐδείκνυεν ὁ Εὐκράτης 
τὰς ἐπὶ τοῦ πήχεως τρίχας πᾶσιν ὀρβὰς ὑπὸ τοῦ φόβου. 
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23. of μὲν οὖν ἀμφὶ τὸν "Iova καὶ τὸν «4εινόμαχον καὶ 
τὸν Κλεόδημον κεχηνότες ἀτενὲς προσεῖχον αὐτῷ γέρον- 
τες ἄνδρες, ἑλκόμενοι τῆς ῥινός, ἠρέμα προσκυνοῦντες δΙ 
οὕτως ἀπίθανον x0A0000v, ἡμισταδιαίαν γυναῖκα, γιγάν-- 
τειόν τι μορμολύκειον. ἐγὼ δὲ ἐνενόουν μεταξὺ olo, ὄν-- 
τες αὐτοὶ νέοιρ τε ὁμιλοῦσιν ἐπὶ σοφίᾳ καὶ ὑπὸ πολλῶν 
θαυμάζξονται uovy τῇ πολιᾷ καὶ τῷ παγωνι διαφέροντες 
τῶν βρεφών, τὰ Ó' ἄλλα καὶ αὐτῶν ἐκείνων εὐαγωγότε- 
ϱοι πρὸς τὸ ψεῦδος. 324. 0 γοῦν 4εινόμαχος, Βἰπέ uot, 
ἔφη. l| ) Εὔκρατες, oí πύνερ δὲ τῆς Θεοῦ πηλίκοι τὸ µέ- 
γεθος ἦσαν; Ἐλεφάντωνι i 0 0g, ὑψηλότεροι τῶν Tv- 
δικῶν, µέλανες καὶ αὐτοὶ καὶ Λάσιοι πιναρᾶ καὶ αὐχγμώσῃ 
τῇ My. ἐγὼ μὲν οὖν ἰδὼν ἔστην ἀναστρέψας ἅμα τὴν 
σφραγίδα, v uo, ὁ 4ραψ ἔδωκεν. εἰς τὸ εἴσω τοῦ δακτύ- 
Aov: ἡ Εκάτη δὲ πατάξασα τῷ δρακοντείῳ ποδὶ τοῦδα- 
qoc ἐποίησε χάσμα παμµέγεθες., ἠλίκον ταρτάρειον τὸ 
μέγεθος εἶτα diyevo µετ᾽ ὀλίγον ἀλλομένη ἐς αὐτο.. ἐγὼ 
δὲ θαρσήσας ἐπέκυψα λαβόμενος δένδρου τινὸς πλησίον 
πεφυκότος, ὡς μὴ σκοτοδινιάσας ἐμπέσοιμι ἐπὶ κεφαλήν’ 
εἶτα ἑώρων τὰ ἐν 4ιδου ἅπαντα, τὸν Πυριφλεγέθοντα, 
τὴν Λίµνην, τὸν Κέρβερον., τοὺς νεκρούς, ὥστε γνωρί- 
ζειν ἐνίους αὐτῶν: τὸν γοῦν πατέρα εἶδον ἀκριβῶς αὐτὰ 
ἐκεῖνα ἔτι ἀμπεχόμενον, ἐν οἷς αὐτὸν κατεθάψαμεν. Τέ 
δὲ ἔπραττον, ὁ Ἴων ἔφη, à Βὔκρατες, αἱ ψυχαί; Τί ἄλλο, 
ᾗ 9^ ὃς, ἢ κατὰ φῦλα καὶ φρήῄτρας μετὰ τῶν φίλων καὶ 
συγγενῶν διατρίβουσιν ἐπὶ τοῦ ἀσφοδέλου κατακδίµενοι. 
᾽άντιλεγέτωσαν οὖν ἔτι, 1 δ᾽ ὃς ὁ Iov, οἱ ἀμφὶ τὸν Ἐπί- 53 
κουρον τῷ {ερῷ Πλάτωνι καὶ τῷ περὶ τῶν ψυχῶν λόγω. 
σὺ δὲ uy) καὶ τὸν Σωκρότην αὐτὸν καὶ τὸν Πλάτωνα si- 
δες ἐν τοῖς νεκροῖς; Τὸν Σωκράτην ἔγωγει, ἡ 0. 0g, οὐδὲ 
τοῦτον δαφῶς, ἀλλὰ εἰκάζων Or, φαλακρὸς καὶ προγά- 
σταρ 3v: τὸν Πλάτωνα δὲ οὐκ ἐγνώρισα” χρὴ γάο. οὗλον. 
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πρὸς φίλους ἄνδρας τἀληθῆ λέγειν. ἅμα γοῦν ἔγωγε 
ἅπαντα ἀκριβῶς ἑώρακα, καὶ τὸ χάσμα συνέµυε καέτινες 
τῶν οἰκετῶν ἀναξητοῦντές µε, καὶ Πυρρίας οὗτος ἐν αὐ- 
τοῖς, ἐπέστησαν οὕπω τέλεον µεμυκότος τοῦ χάσματος. 
εἰπέ, Πυρρία., εἰ ἀληθδῆ λέγω. Νἠ «4ύ., ἔφη ὁ Πνυρρίας, 
καὶ ὑλακῆς δὲ ἤκουσα διὰ τοῦ χάσµατος καὶ πῦρ τι ὑπο- 
λάμπειν ἀπὸ τῆς δαδός µοι ἐδόκει. Kaye ἐγέλασα ἐπι- 
µετρήσαντος τοῦ μάρτυρος τὴν ὑλακὴν καὶ τὸ πΌρ. 25.6 
Κλεόδημος δέ, Ov καινά, εἶπεν, οὐδὲ ἄλλοις ἁόρατα 
ταῦτα εἶδες, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς οὐ πρὸ πολλοῦ νοσήσας 
τοιόνδε τι ἐθεασάμην' ἐπεσκόπει δέ µε καὶ ἐθεράπενεν 
᾽Αντίγονος οὗτος. ἑβδόμη μὲν ἦν ἡμέρα, ὁ δὲ πυρετὸς 
οἷος καύσωνος σφοδρότερος. ἅπαντες δέ µε ἀπολιπόντες 
ἐπ᾽ ἐρημίας ἐπικλεισάμενοι τὰς θύρας ἔξω περιέµενον᾿ 
οὕτω γὰρ ἐκέλευσας, ὦ ᾽άντίγονε., sl πως δυνηθείην sig 
ὕπνον τρέπεσθαι. τότε οὖν ἐφίσταταί uou νεανίας ἐγρη- 
53 γορότι πάγκαλος λευκὸν ἱμάτιον περιβεβλημένος, sive 
ἀναστήσας ἄγει διά τινος χάσµατος ἐς τὸν ᾿άιδην, ag 
αὐτίκα ἐγνώρισα Τάνταλον ἰδῶν καὶ Τιτυὸν καὶ Σίσυ- 
φον. καὶ τὰ μὲν ἄλλα τί ἂν ὑμῖν Λέγοιμι; ἐπεὶ δὲ κατὰ 
τὸ δικαστήριον ἐγενόμην — παρῆν δὲ καὶ ὁ «4ἰακὸς καὶ 
ὁ Χάρων καὶ αἱ Μοῖραι καὶ αἱ Ἐρινύες — ὃ µέντις ὥσ- 
περ βασιλεὺς ὁ Πλούτων µοι δοκεῖ καθήῆστο ἐπιλεγόμε- 
vog τῶν τεθνηξοµένων τὰ ὀνόματα, ovg ἤδη ὑπερημέ- 
ρους τῆς ζωῆς συνέβαινεν εἶναι. 0 δὲ νεανίσκος ἐμὲ φέ- 
oov παρέστησεν αὐτῷ: ὁ δὲ Πλούτων ἠγανάκτησε τότε 
καὶ πρὸς τὸν ἀγαγόντα µε, Οὕπω πεπλήρωται., φησί, τὸ 
νῆμα αὐτῷ. ὥστε ἀπίτω. σὺ δὲ δὴ τὸν χαλκέα «4ημύλον 
ἄγε' ὑπὲρ γὰρ τὸν ἄτρακτον ἤδη fuot. κἀγὼ ἄσμενος 
ἀναδραμὼν αὐτὸς μὲν ἤδη ἀπύρετος ἦν, ἀπήγγελλον δὲ 
ἅπασιν ὡς τεθνήξεται «4ημύλος: ἐν γειτόνων δὲ ἡμῖν 
ὤκει νοσῶν τι καὶ αὐτός, ὡς ἀπηγγέλλετο. καὶ μετὰ 
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pix Qv ἠκούομεν οὐμωγῆς ὀδυρομένων ἐπ᾽ αὐτῷ. 26. Tt 
θαυμαστόν; εἶπεν ὁ 4ντίγονος: ἐγὼ γὰρ οἶδά τινα µετα 
εἰκοστὴν ἡμέραν ἢ ᾗ ἐτάφη ἀναστάντα, Βεραπεύσας καὶ 
πρὸ τοῦ θανάτου καὶ ἐπεὶ ἀνέστη τὸν ἄνθρωπον. Καὶ 
πῶρθν ἦν 0' ἐγώ, ἐν εἴκοσιν ἡμέραις οὔτε ἐμύδησε τὸ 
αῶμα οὔτε ἄλλως ὑπὺ Λιμοῦ διεφθάρη: e µή τινα γε 
| Ἐπιμενίδην σύγε ἐθεράπευσαρ. 27. ἅμα ταῦτα Λεγόντων 54 
ἡμῶν ἐπεισῆλθον οἱ τοῦ Εὐκράτους viol ἐκ τῆς παλαί- 
στρας., ὁ μὲν ἤδη ἐξ ἐφήβων, ὁ δὲ ἕτερος ἀμφὶ τὰ πεντε- 
καίδεκα ἔτη, καὶ ἀσπασάμενοι ἡμᾶς ἐκαθέξοντο ἐπὶ τῆς 
ἁλίνης παρὰ τῷ πατρί' ἐμοὶ δὲ εἰσενομίσθη θρόνος. καὶ ὁ 
Εὐκράτης ὥσπερ ἀναμνησθ εἰς πρὸς τὴν ὄψιν τῶν υἱξων, 
Οὗὕτως ὀναίμην» ἔφη, τούτων — ἐπιβαλὼν αὐτοῦν τὴν 
χεῖρα — ὡς ἀληθῆ , o Τυχιάδη, πρός σε ἐρῶ. τὴν μακα- 
Qitív µου γυναῖκα τὴν τούτῶν μητέρα πάντες ἴσασιν ὅπως 
ἠγάπησα, ἐδήλωσα δὲ οἷς περὶ αὐτὴν ἔπραξα οὐ ζῶσαν 
µόνον, ἀλλ᾽ ἐπεὶ καὶ ἀπέθανε, τόὀν τε κόσμον ἅπαντα 
συγκατακαύσας καὶ τὴν ἐσθῆτα., ᾗ ξῶσα ἔχαιρεν. ἑβδόμῃ 
δὲ μετὰ τὴν τελευτὴν ἡμέρα ἐγὼ μὲν ἐνταῦθα ἐπὶ τῆς 
κλίνης ὥσπερ νῦν ἐκείμην παραμυθούμενος τό ys πέν- 
Oog* ἀνεγίγνωσκον γὰρ τὸ περὶ ψυχῆς τοῦ Πλάτωνος 
βιβλίον ἐφ᾽ ἠσυχίας' ἐπεισέρχεται δὲ μεταξὺ ἡ «4ημαι- 
νέτη αὐτὴ ἐκείνη καὶ καθίξεται πλησίον ὥσπερ νῦν Ev- 
κρατίδης οὗτοσέ, δείξας τὸν νεώτερον τῶν víéov: ὁ δὲ 
αὐτίκα ἔφριξε µάλα παιδικῶς xol πάλαι ἤδη ὠχρὸς ἦν 
πρὸς τὴν διήγησιν. Ἐγὼ δέ, ᾗ δ᾽ ὃς ὁ Εὐκρότης, ὡς εἷ- 
ἆσν, περιπλακεὶς αὐτῇ ἐδάκρυον ἀνακωκύσας' 7 δὲ ovx 55 
elo. βοᾶν, ἆλλ᾽ ᾖτιᾶτό µε, Or. τὰ ἄλλα πάντα χαρ:σάµε- 
vog αὐτῇ 9αἄτερον τοῖν σανδάλοιν χρυσοῖν ὄντοιν οὐ κα- 
τακαύσαιμε, εἶναι δὲ αὐτὸ ἔφασκε παραπεσὸν ὑπὸ τῇ κι- 
βωτῷ, καὶ διὰ τοῦτο ἡμεῖς οὐχ εὑρόντες Θάτερον µόνον 
ἐκαύσαμεν. ἔτι δὲ ἡμῶν διαλεγοµένων κατάρατόν τι κν- 
LUCIAN. III. 8 
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νίδιον ὑπὸ τῇ κλίνῃ 0v Μελιταῖον ὑλάκτησεν, 7) δὲ q9a- 
νίσθη πρὸς τὴν ὑλακήν' τὸ μέντοι σανδάλιον εὑρέθη 
ὑπὸ τῇ x. và καὶ κατεκαύθη ὕστερον. 28. ἔτι ἀπιστεῖν 
τούτοις, ὦ Τυχιάδη, ὄἄξιον ἐναργέσιν οὖσι καὶ κατὰ τὴν 
ἡμέραν ἑκάστην φαινοµένοις; Ma Zt , ἦν δ᾽ ἐγώ: ἐπεὶ 
σανδάλω γε χρυσῶ ἐς τὰς πυγὰς ὥσπερ τὰ παιδία παίε- 
σθαι ἄξιοι ἂν εἶεν οἱ ἀπιστοῦντες καὶ οὕτως ἆναισχυν- 
τοῦντες πρὸς τὴν ἀλήθειαν. 

29. Ἐπὶ τούτοις ὁ Πυθαγορικὸς ἀρίγνωτος εἰσῆλ-- 
θεν, ὁ κομήτης, ὃ σεμνὸς ἀπὸ τοῦ προσώπου, οἶσθα τὸν 
ἀοίδιμον ἐπὶ τῇ σοφία. τὸν ἱερὸν ἐπονομαξόμενον. κἀγὼ 
μὲν ὡς εἶδον αὐτόν, ἀνέπνευσα, τοῦτ ἐκεῖνο ἤκειν uot 
νοµίσας, πέλεκύν τινα κατὰ τῶν ψευσμάτων' ἐπιστομιεῖ 
γὰρ αὐτούς. ἔλεγον, ὃ σοφὸς ἀνὴρ οὕτω τεράστια διεξ- 
ιόντας, καὶ τὸ τοῦ Λόγου, 9εὸν ἀπὸ μηχανής ἐπεισκυκλη- 

56 ὃἦναί μοι τοῦτον ὤμην ὑπὸ τῆς Τύχης. ὁ δὲ ἐπεὶ ἐκαθέ- 
fero ὑπεκστάντος αὐτῷ τοῦ Κλεοδήμου., πρῶτα μὲν περὶ 
τῆς νόσου ἤρετο, καὶ ὡς ógov ἤδη ἔχειν ἤκουσε παρὰ τοῦ 
Εὐκράτους, Τί δὲ, ἔφη. πρὸς αὑτοὺς φιλοσοφεῖτε; με- 
ταξὺ γὰρ εἰσιῶν ἐπήκουσα » Xa μοι δοκεῖτε εἰς καλὸν δια- 
τεθήσεσθαι τὴν διατριβήν. Τί δ᾽ ἄλλο, εἶπεν ὁ Εὐκρά- 
της, ἢ τουτονὶ τὸν ἀδαμάντινον πείθοµεν — δείξας ἐμέ 
— ἠγεῖσθαι δαέίµονάς τινας εἶναι καὶ φαντάσματα καὶ 
νεκρῶν ψυχὰς περιπολεῖν ὑπὲρ γῆς καὶ φαίνεσθαι oig ἂν 
ἐθέλωσιν. ἐγὼ μὲν οὖν ἠρυθρίασα καὶ κάτω ἕνευσα αἴ- 
δεσθεὶς τὸν "doíyvovov. ὁ δέ, Ὅρα, ἔφη, à Εὔκρατες; 
ui τοῦτό φησι Τυχιάδης, τὰς τῶν βιαίως ἀποθανόντων 
μόνας ψυχὰς περινοστεῖν, olov el τις ἀπήγξατο T] ἀπε- 
τμήθη τὴν κεφαλἠν 15 ἀνεσκολοπίσθη vj 7 ἄλλῳ γέτῳ τρόπῳ 
τοιούτῳ ἀπῆλθεν ἐκ τοῦ βίου, τὰς δὲ τῶν κατὰ µοῖραν 
ἀποθανόντων οὐκέτι. ἦν γὰρ τοῦτο Λέγῃ., οὐ πάνυ ἀπό- 
Αλγτα goa. Ma Zt , 4 9 ὃς ὃ 4/εινόμαχος, ἀλλ᾽ οὐδὲ 
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ὅλως εἶναι τὰ τοιαῦτα οὐδὲ συνεστῶτα ὁρᾶσθαι οἴἵεται 
80. Πῶς Aéysig, v] ὃδ᾽ ὃς ὁ ᾿ἀρίγνωτος, δριμὺ ἀπιδὼν εἰς 
ἐμέ, οὐδέν σοι τούτων γίγνεσθαι δοκεῖ, καὶ ταῦτα παν- 
TOv, Og εἰπεῖν, ὁρώντων; ᾿ἀπολελόγησθε, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
ὑπὲρ ἐμοῦ. sí μὴ πιστεύω; διότι μηδὲ ὁρῶ μόνος τών 
ἄλλων ' εἰ δὲ ἑώρων., καὶ ἐπίστευον ἂν δηλαδή ὥσπερ 
ὑμεῖς. AM, ἡ δ᾽ ὃς, ijv ποτε dg Κόρινθον éA9 go, ἐροῦ, 
ἔνθα ἐστὶν ἡ Εὐβατίδου οὐκία» καὶ ἐπειδαν Got δειχθῇ 
παρὰ τὸ Κράνειον, παρελθὼν ἐς ταύτην λέγε πρὸς τὸν 5T 
θυρωρὸν Τίβιον, ὥς ἐθέλοις ἰδεῖν 095v τὸν δαίμονα ὁ 
Πυθαγορικὸς ρίγνωτος ἀνορύξας ἀπήλασε καὶ πρὸς το 
Λοιπὸν οἰκεῖσθαι τὴν οἰκίαν ἐποίησε. 31. Τί δὲ τοῦτο ἦν, 
ὦ ᾿άρίγνωτε; ἤρετο ὁ Εὐκράτης. ᾿4οίκητος ἦν, 1) à. Og, 
ἐκ πολλοῦ ὑπὸ δειµάτων. εὖ δέ τις οὐκήσειεν, εὐθὺς ἐκ- 
πλαγεὶς ἔφευγεν ἐκδιωχθεὶς ὑπό τινος φοβεροῦ καὶ τα” 
θαχώδους φάσματος. συνέπιπτεν οὖν ἤδη καὶ 7 στέγη 
κατέρρει. καὶ ὅλως οὐδεὶς ἦν ὁ θαρρήσων παρελθεἴν εἰς 
αὐτήν. ἐγὼ δὲ ἐπεὶ ταῦτα ἤκουσα, τὰς βίβλους λαβὼν 
— εἰσὶ δέ uo, 4ὐγύπτιαι μάλα πολλαὶ περὶ τῶν τοιούτων 
----ἥἤκον ἐς τὴν οὐχίαν περὶ πρῶτον ὕπνον ἀποτρέποντος 
τοῦ ξένου καὶ µόνον ovx ἐπιλαμβανομένου. ἐπεὶ ἔμαθεν 
οἱ i βαδίξοιµι, εἰς προὐπτον κακόν, ὡς Gero. ἐγὼ δὲ λύχνον 
Λλαβὼν μόνορ εὐσέρχομαι, καὶ ἐν τῷ usyíovo οὐιήματι 
καταθεὶς τὸ φῶς ἀνεγέγνωσκον ἠσυχῆ χαμαὶ παθεξόµθ- 
vog: ἐφίσταται δὲ ὁ δαίµων ἐπί τινα τῶν πολλῶν ἤκειν 
νοµίζων καὶ δεδίξεσθαι κἀμὲ ἐλπίζων ὥσπερ τοὺς ἄλλους 
αὐχμηθὸς καὶ κομήτης καὶ µελάντερος τοῦ ξόφου. καὶ ὁ 
μὲν ἐπιστὰς ἀπειρᾶτό µου πανταχόθεν προσβάλλων., st 
ποθεν κρατήσειε, καὶ ἄρτι μὲν κύων ἄρτι δὲ ταῦρος 
γιγνόµενος sj λέωμ. ἐγὼ δὲ προχειρισάµενος τὴν φρι- 
χωδεστάτην ἐπίρρήσιν αἰγυπτιάξων τῇ φωνῇ συνήλασα 
κατάδων αὐτὸν slg τινα γωνίαν σκοτεινοῦ οχήματος: 


ον 
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ἰδὼν δὲ αὐτὸν ol κατέδυ. τὸ Λοιπὸν ἀνεπαυόμην. ἕωθεν 
δὲ πάντων ἀπεγνωκότων καὶ νεκρὸν εὑρήσειν µε οὖομέ- 

58 vov καθαἄπερ τοὺς ἄλλους προεΛθὼν ἀπροσδόκητος ἅπασι 
πρόσειµι τῷ Εὐβατίδῃ., εὐαγφελιξζόμενος αὐτῷ ὅτι καθα- 
gv καὶ ἀδείμαντον ἤδη ἕξει τῇν οὐκίαν oixstv. καὶ παρα- 
λαβὼν αὐτόν τε καὶ τῶν ἄλλων πολλοὺς — εἴποντο γὰρ 
τοῦ παραδόξου & ἕνεκα — ἐκέλευον ἀγαγὼν ἐπὶ τὸν τόπον, 
οὗ καταδεδυκότα τὸν δαίμονα ἑωράκειν, σκάπτειν λαβόν- 
τας δικέλλας καὶ σκαφεῖα., καὶ ἐπειδὴ ἐποίησαν, εὑρέθη 
ὡς ἐπ᾽ ὀργυιὰν κατορωρυγµένος τις νεκρὸς ἔωλος uova 
τὰ ὁστᾶ κατὰ σχῆμα συγκείµενος. ἐκεῖνον μὲν οὖν ἐθά- 
ψαμεν ἀνορύξαντες, 1) οὗκία δὲ τὸ ἀπ᾿ ἐκείνου ἐπαύσατο 
ἐνοχλουμένη ὑπὸ τῶν φασμάτων. 

892. 26 δὲ ταῦτα εἶπεν ὁ ρίγνωτος., ἀνὴρ δαιµόνιος 
τὴν σοφίαν καὶ ἅπασιν αἰδέσιμος, οὐδεὶς ἦν ἔτι τῶν 
παρόντων ὃς οὐχὶ κατεγίγνωσκέ µου πολλὴν τὴν ἄνοιαν 
τοῖς τοιούτοις ἀπιστοῦντος, καὶ ταῦτα Αριγνώτου λέγον- 
vog. ἐγὼ δὲ ὅμως οὐδὲν τρέσας οὔτε τὴν πόµην οὔτε τὴν 
δόξαν τὴν περὶ αὐτοῦ, Τί τοῦτ), ἔφην, ὦ ρίγνωτε, καὶ 
σὺ τοιοῦτος ἦσθα ἡ µόνη ἐλπὶς τῆς ἀληθείας, καπνοῦ 
μεστὸς καὶ ἰνδαλμάτων: τὸ γοῦν τοῦ λόγου ἐκεῖνο, - 
Όρακες ἡμῖν ὁ θησαυρὸς πέφηνας. Σὺ δέ, ἡ Ó' ὃς 
οήνωτος, εὖ µήτε ἐμοὶ πιστεύεις Λέγοντι μήτε erro 
µάχω ἢ Κλεοδήμῳ τουτωῖ µήτε αὐτῷ Εὐκράτει, φέρε 

50 εἰπὲ τίνα περὶ τῶν τοιούτων ἀξιοπιστύτερον ἡγῇ τἆναν- 
τία ἡμῖν Λέγοντα; Naz] Zt , ἦν δ᾽ ἐγώ, µάλα θαυμαστὸν 
ἄνδρα τὸν ᾿4βδηρόθεν ἐκεῖνον «4{ημόκριτον, ὃς οὕτως 
ἄρα ἐπέπειστο μηδὲν οἷόν τε εἶναι συστῆθαι τοιοῦτον, 
ὥστε, ἐπειδὴ καθείρξας ἑαυτὸν ἐς μνῆμα ἔξω πυλῶν iv- 
ταῦθα διετέλει. γράφων καὶ συντάττων καὶ νύκτωρ καὶ 
μεθ᾽ ἡμέραν, καίτινες τῶν νεανίσκων ἐρεσχηλεῖν βουλό- 
4520, αὐτὸν καὶ δειματοῦν στειλάµενοι νεκρικῶς ἐσθῆτι 
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µελαίνῃ xol προσωπείοις ἐς τὰ κρανία μεμιμημένοις περι- 
στάντες αὐτὸν περιεχόρευυν ὑπὸ πυκνῇ τῇ βάσει dva- 
πηδῶντες. ὃ δὲ οὔτε ἔδεισε τὴν προσποίήσιν αὐτῶν οὔτε 
ὅλως ἀνέβλεψε πρὸς αὐτούς, ἀλλὰ μεταξὺ γράφων, Παύ- 
σασθε., ἔφη. παίζοντες' οὕτω βεβαίως ἐπίστευε μηδὲν . 
εἶναι τὰς ψυχὰς ἔτι ἔξω yevouévag τῶν σωμάτων. Τοῦτο 
φῄς, ἡ δ᾽ ὃς ὁ Εὐκράτης, ἀνόητόν τινα ἄνδρα καὶ τὸν 
«4ημόκριτον γενεσθαι, εἴ γε οὕτως ἐγίγνωσκεν. 93. ἐγὼ 
δὲ ὑμῖν καὶ ἄλλο διηγήσοµαι αὐτὸς παθών, οὐ παρ᾽ ἆλ- 
Aov ἀκούσας' τάχα γὰρ ἂν καὶ σύ, à Τυχιάδη. ἀκούων 
προσβιβασθείης πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ διηγήματος. 
ὁπότε γὰρ ἐν 4ὐγύπτω διῆγον ἔτι νέος Qv, ὑπὸ τοῦ πα- 
τρὸς ἐπὶ παιδείας προφάσει ἀποσταλείς, ἐπεθύμήσα ἐς 
Κοπτὸν ἀναπλεύσας ἐκεῖθεν ἐπὶ τὸν Méuvova ἐλθὼν 60 
ἀκοῦσαι τὸ θαυμαστὸν ἐκεῖνο ἠχοῦντα πρὸς ἀνίσχοντα 
τὸν ἥλιον. ἐκείνου μὲν οὖν ἤκονσα οὐ κατὰ τὸ κοινὸν 
τοῖς πολλοῖς ἄσημόν τινα φωνήν, ἀλλά µοι καὶ ἐχρήσεν 
ὁ Méuvov αὐτὸς ἀνοίξας τὸ στόµα ἐν ἔπεσιν ἑπτα, καὶ 
εἴ γε μὴ περιττὸν ἦν, αὐτὰ ἂν ὑμῖν εἶπον τὰ ἔπη. 84. κατὰ 
δὲ τὸν ἀνάπλουν ἔτυχεν ἡμῖν συµπλέων Μεμφίτης ἀνὴρ 
τῶν {ερογραμματέων, θαυμάσιος τὴν σοφίαν καὶ τὴν παι- 
δείαν πᾶσαν εἰδῶς τὴν Αἰγυπτίων' ἐλέγετο δὲ τρία καὶ 
εἴκοσιν ἔτη ἐν τοῖς ἀδύτοις ὑπόγειος ὠκηκέναι μαγεύειν 
παιδευόµενος ὑπὸ τῆς Ἴσιδος. Παγκράτην, ἔφη. Λλέγεις, 
ὁ ρίγνωτος, ἐμὸν διδάσκαλον, ἱερὸν ἄνδρα. ἐξυρημέ- 
vov, ἐν ὀθονίοις, νοήµονα, οὐ καθαρῶς ἑλληνίξοντα. 
ἐπιμήκη, σιµόν, πρόχειλον, ὑπόλεπτον τὰ σκέλη. «ὐτόν, 
ᾖ δ᾽ ὃς, ἐκεῖνον τὸν Παγκράτην' καὶ τὰ μὲν πρῶτα 
ἠγνόουν ὅστις ἦν, ἐπεὶ δὲ ἑώρων αὐτόν, si ποτε ὑρμί- 
όαυμεν τὸ πλοῖον, ἄλλα τε πολλὰ τεράστια ἐργαζόμενον, 
καὶ δὴ καὶ ἐπὶ κροκοδείλων ὀχούμενον καὶ συννέοντα 
τοῖς Θηρίοις, τὰ δὲ ὑποπτήσσοντα καὶ σαίνοντα ταῖς οὐ- SV 
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ραῖς, ἔγνων ὑερόν τινα ἄνθρωπον ὄντα, καὶ κατὰ μικρὸν 
φιλοφρονούμενος ἔλαθον ἑταῖρος αὐτῷ καὶ συνήθης γε- 
γόµενος, ὥστε πάντων ἐκοινώνει uo, τῶν ἀπορρήτων' 
καὶ τέλος πείθει µε τοὺς μὲν οἰκέτας ἅπαντας ἐν τῇ Μέμ- 
(φιδι καταλιπεῖν, αὐτὸν δὲ µόνον ἀκολουθεῖν ust! αὐ- 
τοῦ, μὴ γὰρ ἀπορήσειν ἡμᾶς τῶν διακονησομένων. καὶ 
τὸ μετὰ τοῦτο οὕτω διήγομεν. 35. ἐπειδὴ δὲ ἕλδοιμεν εἷς 
τι παταγώγιον» Λαβὼν ἂν ὁ ἀνὴρ τὸν μοχλὸν τῆς θύρας 
9j τὸ κόρηθρον 1j καὶ τὸ ὕπερον περιβαλὼν ἱματίοις ἔπει- 
zv τινα ἐπωδῆν ἐποίει βαδίζειν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν &v- 
Όρωπον εἶναι δοκοῦντα ' τὸ δὲ ἀπελθὸν ὕδωρ τε ἀπήντλει 
καὶ ὠψῶνει καὶ ἐσκεύαζε καὶ ἐς πάντα δεξιῶς ὑπηρέτει 
καὶ διηκονεῖτο ἡμῖν ' εἶτα δὲ ἐπειδὴ ἅλις ἔχοι τῆς διακο- 
νίας, αὖθις κόρηθρον τὸ κόρηθρον 1j ὕπερον τὸ ὕπερον 
ἄλλην ἐπωδὴν ἐπειπῶν ἐποίει ἄν. τοῦτο ἐγὼ πάνυ ἐσπου-- 
δακὼς οὐκ εἶχον ὅπως ἐμάθοιμι παρ᾽ αὐτοῦ: ἑβάσκαινε 
62 γὰρ αὐτοῦ, καίτοι πρὸς τὰ ἄλλα προχει ότατος ὤν. μιᾷ 
δέ ποτε ἡμέρα Ang v ἐπήπουσα eis ἀαρδῆς, ἡ qv δὲ τρι- 
σύλλαβος. σχεδὸν ἐν σκοτεινῷ ὑποστάς. καὶ ὁ μὲν ὤχετο 
ἐς τὴν ἀγορὰν ἐντειλάμενος τῷ ὑπέρῳ & ἔδει ποιεῖν. 
86. ἐγὼ δὲ ἐς τὴν ὑστεραίαν ἐκείνου τι κατὰ τὴν ἀἆγοραὰν 
πραγµατευοµένου Λαβὼν τὸ ὕπερον σχηµατίσας., ὁμοίως 
ἐπειπῶν τὰς συλλαβάς, ἐκέλενον ὑδροφορεῖν. ἐπεὶ δὲ Éu- 
πλησάμενος τὸν ἀμφορέα ἐκόμισε, Πέπαυσο, ἔφην. καὶ 
μηκέτι ὑδροφόρει, ἆλλ᾽ ἴσθι αὖθις ὕπερον' τὸ δὲ οὐκέτι 
μοι πείθεσθαι ἤθελεν. ἆλλ᾽ ὑδροφόρει ἀεί, ἄχρι δὴ ἐνέ- 
πλησεν ἡμῖν ὕδατος τὴν οἴκίαν ἐπαντλοῦν. ἐγὼ δὲ ἁμη- 
χανῶν τῷ πράγματι --- ἐδεδίειν γὰρ μὴ ὃ Παγκράτης 
ἐπανελθὼν ἀγανακτήσῃ., ὅπερ καὶ ἐγένετο --- ἀξίνην λα- 
βὼν διακόπτω τὸ ὕπερον εἰς δύο µέρη ' τὰ δέ, ἕκάτερον 
το µερος, ἀμφορέας Λαβόντα ὑδροφόρει καὶ ἀνθ') ἑνὸς 
δύο µοι ἐγένοντο ὑδροφόροι. ἐν τούτῳ καὶ 0 Παγκράτης 
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ἐφίσταται καὶ συνεὶο τὸ γενόμενον ἐκεῖνα μὲν αὖθις 
ἐποίήησε ξύλα. ὥσπερ ἦν πρὸ τῆς ἐπωδῆς ; αὐτὸς δὲ ἆ ἀπο- 
λιπών με λαθὼν ovx οἵδ᾽ ὅποι ἀφανὴς ὤχετο ἀπιῶν. 
Νῦν οὖν, ἔφη ὃ «4{εινόμαχος, οἶσθα x&v ἐκεῖνο, ἄνθρω- 
πον ποιεῖν ἑκ τοῦ ὑπέρου; Νἡἠ Zt , 9j δ᾽ Og, & ἡμισείας 
γε: οὐκέτι γὰρ εἰς τὸ ἀρχαῖον οἷόν τέ uo, ἄγειν αὐτό, ἦν 
ἅπαξ γένηται ὑδροφόρος, ἀλλὰ δεήσει ἡμῖν ἐπικλυσθῇ- 63 
ναι τὴν οὗκίαν ἐπαντλουμένην. | 

37. Οὐ παύεσθε, ἦν δ᾽ ἐγώ, τὰ τοιαῦτα τερατολο- 
φοῦντες γέροντες ἄνδρες; εἰ δὲ μή. ἀλλα x&v τῶν µει- 
ῥακίων τούτων ἕνεκα εἰς ἄλλον καιρὸν ὑπερβάλλεσθε τὰς 
παραδόξους ταύταρ καὶ φοβερᾶς διηγήσειο, μή πως λά- 
΄Φωσιν ἡμῖν ἐμπλησθέντες δειµάτων καὶ ἀλλοκότων µυ- 
θολογημάτων. φείδεσθαι οὖν χρὴ αὐτῶν μηδὲ τοιαῦτα 
ἐθίξειν ἀκούειν, ἃ διὰ παντὸς τοῦ βίου ἐνοχλήσει συν- 
όντα καὶ ψοφοδεεῖς ποιῄσει ποικίλης τῆς δεισιδαιµονίας 
ἐμπιπλάντα. 38. EU γε ὑπέμνησας, xj 0. ὃς ὁ Εὐκράτης, 
εἰπὼν τὴν δεισιδαιµονίαν. ví γάρ σοι, à Τυχιάδη, περὶ 
τῶν τοιούτων δοκεῖο λέγω δὴ χρησμῶν καὶ θεσφάτων 
καὶ ὅσα Δεοφορούμενοί τινες ἀναβοῶσιν 9 ἐξ ἀδύτων 
ἀκούεται 7) παρθένος ἔμμετρα φθεγγοµένη προθεσπίζει 
τὰ μέλλοντα; ἢ δηλαδὴ καὶ τοῖς τοιούτοις ἀπιστήσεις; 
ἐγὼ δὲ ὅτι μὲν καὶ δακτύλιόν τινα ἱερὸν ἔχω ᾿4πόλλωνος 
τοῦ Πυθίου εἰκόνα ἐκτυπούσηρ τῆς σφραγῖδος καὶ οὗτος 
ὁ “πόλλων φθέγγεται πρὸς ἐμέ, ov λέγω, μή σοι ἄπιστα 
δόξω περὶ ἐμαυτοῦ μεγαλαυχεῖσθαι & δὲ ἐν ᾽άμφιλόχου 
γε ἤκουσα ἐν Μαλλῷ., τοῦ ἤρωος ὕπαρ διαλεχθέντος µοι 
καὶ συμβουλεύσαντος ὑπὲρ τῶν ἐμῶν, καὶ ἃ εἶδον αὐτός, 
ἐθέλω ὑμῖν εἰπεῖν, εἶτα ἑξῆς ἃ ἐν Περγάµω εἶδον καὶ 64 
ἤκουσα ἐν Πατάροιρ ὑπότε γὰρ ἐξ Αἰγύπτου ἐπανῄειν 
᾿οἴκαδε ἀκούων τὸ ἐν Μαλλῷ τοῦτο μαντεῖον ἐπιφανέ- 
στατόν τε καὶ ἀληθέστατον εἶναι καὶ χρᾶν ἐναργῶς πρὸς 
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ἔπος ἀποκρινόμενον oig ἂν ἐγγράψας τις εἰς τὸ γθαµµα- 
τεῖον παραδῷ τῷ προφήτῃ, καλῶς ἂν ἔχειν ἠγησάμην ἐν 
παραάπλῳ πειραθῆναι τοῦ χρηστηρίου καίτι περὶ µμελλόν- 
των συμβουλεύσασθαι τῷ 9i. 39. ταῦτα ἔτι τοῦ Ev- 
κράτους Λέγοντος ἰδὼν οἱ τὸ πρᾶγμα προχωρήσειν ἔμελλε 
καὶ ὡς οὐ περὶ μικρᾶς ἐνήρχετο τῆς περὶ τὰ χρηστήρια 
τραγωδίας, οὐ δοκεῖν οὐηθεὶς δεῖν μόνος ἀντιλέγειν ἅπα- 
σιν, ἀπολιπὼν αὐτὸν ἔτι διαπλέοντα ἐξ 4ἰγύπτου εἰς τὴν 
Μαλλόν — καὶ γὰρ συνίειν ὃτι μοι ἄχθονται παρύντι κα- 
Θαάπερ ἀντισοφιστῇ τῶν ψευσμάτων — AAA ἐγὼ ἄπειμι, 
ἔφην, 4εόντιχον ἐπιζητήσων ' δέοµαι γὰρ αὐτῷ τι συγγε- 
νέσθαι. ὑμεῖς δὲ ἐπεὶ οὐχ ἱκανὰ ἡγεῖσθε τὰ ἀνθρῶώπινα 
εἶναι, καὶ αὐτοὺς ἤδη τοὺς 9εοὺς καλεῖτε δυνεπιληψο- 
µένους ὑμῖν τῶν μυθολογουμένῶν' καὶ ἅμα λέγων ἐξῄειν. 
of δὲ ἄσμενοι ἐλευθερίας λαβόμενοι εἰστίων, ὡς τὸ εὐκός, 
αὑτοὺς καὶ ἐνεφοροῦντο τῶν ψευσµαάτων. 

Τοιαῦτά σοι, ὦ Φιλόκλεις, παρὰ Εὐκράτει ἀκού- 
σας ἤκω νὴ τὸν Za ὥσπερ οἱ τοῦ γλεύκους πιόντες dp- 
πεφυσηµένος τὴν γαστέρα ἐμέτου δεόµενος. ἠδέως 0. ἄν 
ποθεν ἐπὶ πολλῷῶ ἐπριάμην ληθεδανόν τι φάρµακον ὧν 
ἤκουσα, ὡς µή τι κακὸν ἑργάσηταί us ἡ μνήμη αὐτῶν 
ἐνοικουροῦσα” τέρατα γοῦν καὶ δαίμονας καὶ Εκάτας 
ὁρᾶν µοι δοκῶ. | 

40. DIA. Καὶ αὐτός, ὦ Τυχιάδη, τοιοῦτόν τι ἀπέ- 
Λαυσα τῆς διηγήδεως: φασί γέτοι μὴ µόνον Λλυττᾶν καὶ 
τὸ ὕδωρ φοβεῖσθαι ὁπόσους ἂν οἱ λυττῶντεό κύνες δα- 
κῶσιν, ἀλλὰ κἄν τινα ὁ δηχθεὶς ἄνθρωπος δάκῃ. ἴσα τῷ 
κυνὶ δύναται τὸ δῆγμα., καὶ τὰ αὐτὰ κἀκεῖνος φοβεῖται. 
καὶ σὺ τοίνυν ἔοικας αὐτὸς ἐν Εὐκράτους δηχθεὶς ὑπὸ 
πολλῶν φευσμάτωῶν μεταδεδωκέναι κἀμοὶ τοῦ δήγματος᾽ 
οὕτω δαιμόνων µοι τὴν ψυχὴν ἐνέπλησας. 

TTX. ᾽4λλὰ δαρρῶμεν, à φιλότης, µέγα τῶν τοιού- 
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των ἀλεξιφάρμακον ὄχοντερ τὴν ἀλήθειαν καὶ τὸν ἐπὶ 
πᾶσι λόγον ὀρθόν, ᾧ χθωμένους ἡμᾶς οὐδὲν μὴ ταραάξῃ 
τῶν κενῶν καὶ ματαίων 1 τούτων φευσμάτων. 


IIIIIIAZ H BAAANEIO N. 66 


1. Τῶν σοφῶν ἐκείνους µαλιστα ἔγωγέ φημµι δεῖν 
ἐπαινεῖν, ὑπόσοι μὴ Λόγους µόνον δεξιοὺς παρέσχοντο 
agio τῶν πραγμάτων ἑκάστων, ἀλλὰ καὶ ἔργοις ὁμοίοις' 
τὰς τῶν λόγων ὑποσχέσεις ἐπιστώσαντο. καὶ γὰρ τῶν 
ἑατρῶν 0 γε νοῦν ἔχων ov τοὺς ἄριστα ὑπὲρ τῆς τέχνης 
εἰπεῖν δυναµένους μεταστελεῖται νοσῶν , ἀλλὰ τοὺς πρᾶ- 
ξαί τι κατ αὐτὴν µεμελετηκότας. ἀμείνων δὲ καὶ µονσι- 
κὀς., οἶμαι, τοῦ διακρίνειν ῥυθμοὺς καὶ ἁρμονίας ἐέπι- 
σταµένου ὁ καὶ ψᾶλαι καὶ κιθαρίσαι αὐτὸς δυναµενος. 
ví γὰρ ἄν σοι τῶν στρατηγών λέγοιμι τοὺς εἰκότως ἀρί- 
στους κριθέντας, ὅτι οὐ τάττειν µόνον καὶ παραινεῖν 
ἦσαν ἀγαθοί, ἀλλὰ καὶ προµάχεσθαι τῶν ἄλλων καὶ χει- 
ρὁς ἔργα ἐπιδείκνυσθαι; olov τῶν πάλαι μὲν ᾽4γαμέμνονα 61 
καὶ 4χιλλέα, τῶν κάτω δὲ τὸν 4λέξανδρον καὶ IIvggov 
ἴσμεν γεγονότας. 3. πρὸς δὴ v( ταῦτ᾽ ἔφην: ov γὰρ ἄλ- 
Aag ἱστορίαν ἐπιδείκνυσθαι βουλόμενος ἐπεμνήσθην αὐ- 
vOv, ἆλλ᾽ ὅτι καὶ τῶν μηχανικῶν ἐκείνουρ ἄξιον. 9av- 
μάξξιν» ὁπόσοι ἐν τῇ θεωρία λαμαροὶ γενόµενοι καὶ μνη- 
µόσυνα ὅμως τῆς τέχνης καὶ πράγματα τοῖς μετ αὐτοὺς 
κατέλιπον' ἐπεὶ ob γε τοῖς Λόγοις µόνοις ἐγγεγυμνασμέ- 
vo, σοφισταὶ ἂν εἰκότως μᾶλλον 1j σοφοὶ καλοῖντο. τοιοῦ- 
τον ἀκούομεν τὸν ᾿άρχιμήδην γενέσθαι καὶ τὸν Κνίδιον 
Σώστρατον, τὸν μὲν Πτολεμαίῳ χειρωσάμενον τὴν Μέµ- 
φιν ἄνευ πολιορκίας ἀποστροφῇ καὶ διαιρέσει τοῦ ποτα-- 


122 [40 PK1A4NOT| 


μοῦ, τὸν. δὲ τὰς τῶν moAsuíov τριήρεις καταφλέξαντα 

68 τῇ τέχνῃ. καὶ Θαλῆς δὲ ὁ Μιλήσιος πρὸ αὐτῶν ὑποσχό-- 
μενορ Κροίσῳ ἄβροχον διαβιβάσειν τὸν στρατὸν ἐπινοία 
κατόπιν τοῦ στρατοπέδου μιᾷ νυκτὶ τὸν AAvv περιήγα- 
γεν, οὐ μηχανικὸς οὗτος γενόμενος, σοφὸς δὲ καὶ ἔπι- 
νοῆσαι καὶ συνεῖναι πιθανώτατος. τὸ μὲν γὰρ τοῦ Ἐπειοῦ 
καὶ πάνυ ἀρχαῖον, ὃς οὐ µόνον τεχνήσασθαι τοῖς 4χαιοῖς 
τὸν ἵππον, ἀλλὰ καὶ συγκαταβῆναι αὐτοῖς ἐς αὐτὸν Λέ- 
γεται. 9. ἐν δὴ τούτοις καὶ Ἱππίου τουτουὶ τοῦ καθ’ ἡμᾶς 
μεμνῆσθαι ἄξιον, ἀνδρὸς λόγοις μὲν παρ’ ὄντινα βούλει 
τῶν πρὸ αὐτοῦ γεγυµνασμµένου καὶ συνεῖναί τε ὀξέος xg) 
ἑρμηνεῦσαι σαφεστάτου, τὰ δὲ ἔργα πολὺ τῶν λόγων 
ἀμείνω παρεχοµένου καὶ τὴν τῆς τέχνης ὑπόσχεσιν ἄπο- 
πληροῦντος, οὖκ ἐν τοιαύταις μὲν ὑποσχέσεσιν ἐν olg οἱ 
πρὸ αὐτοῦ γενέσθαι ἠὐτύχησαν, κατὰ δὲ τὸν γεωμετρι- 

69 xóv λόγον ἐπὶ τῆς δοθείσης, φασίν., εὐθείας τὸ τρίγωνον 
ἀκριβῶς συνισταµένου. καίτοι τῶν γε ἄλλων ἕκαστος Ev 
τι τῆς ἐπιστήμης ἔργον ἀποτεμόμενος ἐν ἐκείνω εὐδοκι- 
µήσας εἶναί τις ὅμως ἔδοξεν, ὁ δὲ μηχανικῶν τε Qv vd 
πρῶτα καὶ γεωμετρικῶν, ἔτι δὲ ἁρμονικῶν καὶ µονυσι- 
κῶν φαίνεται, καὶ ὅμως ἕκαστον τούτων οὕτως ἐντελῶς 
δείκνυσιν ὥς ἓν αὐτὸ µόνον ἐπιστάμενορ" τὴν μὲν γὰρ 
περὶ ἀκτίνων καὶ ἀνακλάσεων καὶ πατόπτρων δεωφίαν, 
ἔτι δὲ ἀστρονομίαν, ἐν c παΐδας τοὺς πρὸ αὑτοῦ ἀπέφη- 
νεν, οὐκ ὀλίγου χρόνου ἂν εἴη ἐπαινεῖν. 

4. A δὲ ἔναγχος ἰδὼν αὐτοῦ τῶν ἔργων κατεπλάγην, 
οὐκ ὀκνήσω εἰπεῖν κοινὴ μὲν γὰρ vj ὑπόθεσις καὶ τῷ 
καθ᾽ ἡμᾶς Bío πάνυ πολλή, βαλανείου κατασκευή περί- 
νοια δὲ καὶ év τῷ κοινῷ τούτω σύνεσις θαυμαστή. τόπος 
μὲν ἦν οὐκ ἐπίπεδος, ἀλλὰ πάνυ προσάντης καὶ ὄρδιος, 

70 ὃν παραλαβὼν κατὰ Δάἄτερα εἰς ὑπερβολὴν ταπεινόν, 
ἰσόπεδον θατέρω ἀπέφηνε. κρηπῖδα μὲν βεβαιοτάτην 
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ἅπαντι τῷ £oyo βαλόμενος καὶ θεμελίων θέσει τὴν τῶν 
ἐπιτιθεμένων ἀσφάλειαν ἐμπεδωσάμενος, ὕψεσι δὲ πάνυ 
ἀποτόμοις καὶ πρὸς ἀσφάλειαν συνεχοµένοις τὸ ὅλον - 
κρατυνάµενος ' τὰ δὲ ἐποικοδομηθέντα và τε τοῦ τόπου 
µεγέθει σύμμετρα καὶ τῷ εὐλόγῳ τῆς κατασκευῆς ἆρμο- 
διώτατα καὶ τὸν τῶν φώτων λόγον φυλάττοντα. 5. πυ- 
λῶν μὲν ὑψηλὸς ἀναβάσεις πλατείας ἔχων., Όπτιος μᾶλ- 
Aov 3j ὅρθιος πρὸς τὴν τῶν ἀνιόντων εὐμάρειαν ' εἰσιόντα 
δὲ τοῦτον ἐκδέχεται κοινὸς οἶκος εὐμεγέθης, ἱκανὴν ἔχων 
ὑπηρέταις καὶ ἀκολούθοις διατριβήν, ἐν ἀριστερᾷ δὲ τῶν 
εἰς τρυφὴν παρεσκευασµένων οἰκημάτων ' βαλανείρ δ᾽ 
οὖν καὶ ταῦτα πρεπωδέστατα, χαρίεσσαι καὶ φωτὶ πολλῶῷ 
κἀταλαμπόµεναι ὑποχωρήσεις. sv ἐχόμενος αὐτῶν oi- 11 
πος, περιττὸς μὲν ὡς πρὸς τὸ λουτρόν, ἀναγκαῖος δὲ ὡς 
πρὸς τὴν τῶν εὐδαιμονεστέρων ὑποδοχήν. μετὰ δὲ τοῦ- 
τον ἑκατέρωθεν διαρκεῖς τοῖς ἀποδυομένοις ἀποθέσεις, 
καὶ µέσος οἶκος ovs, τε ὑψηλότατος καὶ poti φαιδρότα- 
τος, ψυχροῦ ὕδατος ἔχων τρεῖς κολυµβήθρας., 4ακαίνῃ 
Λίθῳ κεκοσµηµένος, καὶ εἰκόνες ἐν αὐτῷ λίθου Λευκοῦ 
τῆς ἀρχαίας ἐργασίας, 7) μὲν Ὑγιείας, ἡ δὲ «4σκληπιοῦ. 
6. εἰσελθόντας δὲ ὑποδέχεται ἠρέμα χλιαινόμενος οἶκος 
ovx ἀπηνεῖ τῇ θέρµῃ προαπαντῶν, ἐπιμήκης, ἀμφι- 
στρόγγυλος, μεθ’ ὃν ἐν δεξιᾷ οἶκος εὖ µάλα φαιδρός, 
ἀλείψασθαι προσηνῶς παρεχόµενος, ἑκατέρωθεν εἰσό-- 
δους ἔχων Φρυγίω λίθῳ κεκαλλωπισμένας. τοὺς ἀπὸ πα- 
λαίστρας εἰσιόντας δεχόμενος. εἶτ᾽ ἐπὶ τούτῳ ἄλλος οἶκος 
οἴκων ἁπάντων κάλλιστος, στῆναί τε καὶ ἐγκαθίζεσθαι T2 
προσηνέστατος xal ἐμβραδῦναι ἀβλαβέστατος καὶ ἔγκυ- 
Λίσασθαι ὠφελιμώτατος, Φρυγίου καὶ αὐτὸς εἰς ὀροφὴν 
ἄκραν ἀποστίλβων. ἑξῆς δὲ ὁ θερμὸς ὑποδέχεται διάδρο- 
pog Μομάδι λέθω διακεκολληµένος. ὁ δὲ ἔνδον οἶκος κάλ- 
λεστος, φωτός τε ποΛλλοῦ ἀνάμεστος καὶ ὡς πορφύρα διην- 
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θισµένος. 7. τρεῖς καὶ οὗτος θερμὰς πυέλους παρέχεται. 
Λουσαμένω δὲ ἔνεστύ σοι μὴ τὴν διὰ τῶν αὐτῶν olxov ' 
αὖθις ἐπανιέναι, ἀλλὰ ταχεῖαν τὴν ἐπὶ τὸ ψφυχρὸν δι 
ἠρέμα θερμοῦ οὐχήματος, καὶ ταῦτα πάντα ὑπὸ pot µε- 
γώλω καὶ πολλῇ τῇ ἔνδον ἡμέρα. ὕψη πρὸς τούτοις ἀνά- 
Aoya καὶ πλάτη τοῖς µήκεσι σύμμετρα καὶ πανταχοῦ πολλὴ 

. χάρις καὶ Αφροδίτη ἐπανθεῖ' κατὰ γὰρ τὸν καλὸν Πίν- 
δαρον «,ἀρχομένου ἔργου πρόσωπον χρὴ 9éusv τηλαυ- 
γές.« τοῦτο Ó' ἂν εἴη ἐκ τῆς αὐγῆς μάλιστα καὶ τοῦ φέγ- 
γους καὶ τῶν φωταγωγῶν μεμηχανηµένον. ὁ γὰρ σοφὺς 
ὡς ἀληθῶς Ἱππίας, τὸν μὲν Ψυχροδόχον οἶκον eig βορρᾶν 
προχεχωρηκότα ἐποίησεν, ovx ἅμοιρον οὐδὲ τοῦ µεσηµ- 
βρινοῦ ἀέροφ᾽ τοὺς δὲ πολλοῦ τοῦ θάλπους δεομένους 
νότω καὶ εὕὔρω καὶ ξεφύρω ὑπέδηκε. 8. tí ἄν σοι τὸ ἐπὶ 
τούτῳ Λέγοιμι παλαίστρας καὶ τὰς κοινᾶς τῶν ἵματιοφυ- 
λακούντων κατασκευᾶς ταχεῖαν τὴν ἐπὶ τὸ λουτρὸν καὶ 
μὴ διὰ μακροῦ τὴν ὁδὸν ἐχούσας τοῦ χρήσίμου τε καὶ 
ἀβλαβοῦς ἕνεκα; καὶ µή us ὑπολάβῃ τις μικρὸν ἔργον 
προθέµενον κοσμεῖν τῷ λόγω προαιρεῖσθαι' τὸ γὰρ ἐν 
τοῖς xo,volg καινὰ ἐπινοῆσαι κάλλους δείγματα. «οὐ µι- 
κρᾶς σοφίας ἔγωγε τίθεµαι, olov καὶ τόδε τὸ ἔργον ὁ 
θαυμάσιος ἡμῖν Ἱππίας ἐπεδείξατο πάσας ἔχον τὰς βαλα- 
νείου ἀρετᾶς., τὸ χρήσιµον. τὸ εὔκαιρον, τὸ εὐφεγγές, 
τὸ σύμμετρον, τὸ τῷ TOT ἠρμοσμένον, τὸ τὴν χρείαν 
ἀσφαλῆ παρεχόµενον, καὶ προσέτι τῇ ἄλλῃ περινοία κε- 
κοσµηµένον, ἀφόδων μὲν ἀναγκαίων δυσὶν ἀναχωρήσε- 
74 Gv ἐξόδοις τε πολλαῖς τεθυρωμένον., ὡρῶν δὲ διττὰς δη- 
λώσεις, τὴν μὲν δι ὕδατος καὶ μυκήματος, τὴν δὲ δι᾽ 
ἡλίου ἐπιδεικνύμενον. ταῦτα ἰδόντα μὴ ἀποδοῦναι τὸν 
πρέποντα ἔπαινον τῷ ἔργω οὖκ ἀνοήτου µόνον, ἀλλὰ 
καὶ ἀχαρίστου, μᾶλλον δὲ βασκανου µοι εἶναι ἔδοξεν. 
ἐνὼ μὲν οὖν εἰς δύναμιν καὶ τὸ ἔργον καὶ τὸν τεχνίτην 
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ὶ δημιουργὸν ἡμειψάμην τῷ λόγῳ. εἰ δὲ 8 εὸς παράσχοι 
ὶ λούσασθαέ ποτε, πολλοὺς οἶδα ἔξων τοὺς κοινωνή- 
ντάς uo. τῶν ἐπαίνων. 


Προ κα 414 Ο AIONTZOZ. 


1. Ὅτε ὁ 4ιόνυσος ἐπ᾽ Ἰνδοὺς στρατιὰν ἤλασε --- 
)λύει γὰρ οὐδέν, οἶμαι, καὶ μῦθον ὑμῖν διηγήδασθαι 75 
(κχικόν --- φασὶν οὕτω καταφρονῆσαι αὐτοῦ τὰ πρῶτα 
vg ἀνθρώπους τοὺς ἐκεῖ, ὥστε καταγελᾶν ἐπιόντος, 
λλον δὲ ἐλεεῖν τὴν τόλµαν αὐτίκα µάλα συµαἈτηθη- 
µένου ὑπὸ τῶν ἐλεφάντων, εἰ ἀντιτάξαιτο' ἤκουον 
ϱ., οἶμαι, τῶν σκοπών ἀλλόκοτα ὑπὲρ τῆς στρατιᾶς αὐ- 
9 ἀγγελλόντων, Gg ἡ μὲν φάλαγξ αὐτῷ καὶ οἱ λόχοι 
ναῖΐκες εἶεν ἔκφρονες καὶ μεμηνυῖαι, κπιττῷ ἐστεμμέναι, 
βρίδας ἐνημμέναι, δοράτια μικρὰ ἔχουσαι, ἀσίδηρα, 
ττοποίητα καὶ ταῦτα, καί τινα πελτάρια κοῦφα, Bou- 
ὕντα, εἴτις µόνον προσάψαιτο — ἀσπίσι γὰρ εἴκαξον 
1 τὰ τύμπανα --- ὀλίγους δέτινας ἀγροίκους νεανίσκους 
εἴναι γυµνούς., κόρδακα ὀρχουμένους, οὖρας ἔχονταθ, 
ῥάστας, ole τοῖς ἄρτι γεννηθεῖσιν ἐρίφοις ὑποφύεται. 
καὶ τὸν μὲν στρατηλάτην αὐτὸν ἐφ᾽ ἅρματος ὀχεῖσθαι 76 
(ρδάλεων ὑπεξευγμένων, ἀγένειον ἀκριβῶςι οὐδ᾽ ἐπ᾽ 
(yov τὴν παρειὰν χνοῶντα, κερασφόρον, βότρυσιν 
τεφανωμένον, µίτρα τὴν κόµην ἀναδεδεμένον, ἐν πορ- 
ρρίδι καὶ χρυσῇ ἐμβάδι᾽ ὑποστρατηγεῖν δὲ δύο, ἕνα 
v τινα βραχύν, πρεσβύτην, ὑπόπαχυν, προγάστορα, 
νόδιµον, vc μεγάλα ὄρθια ἔχοντα, ὑπότρομον, νάρ- 
Ίχι ἐπερειδόμενον, ἐπ᾽ ὄνου τὰ πολλὰ ἐππεύοντα, év 
οκωτῷ καὶ τοῦτον, πάνυ Πιθανόν τινα συνταγατάᾳ- 
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χην αὐτοῦ: ἕτερον δὲ τεράστιον ἄνθρωπον, [τράγῳ τὰ 
νέρθεν ἐοικότα], κοµήτην τὰ σκέλη, κέρατα ἔχοντα., βα- 
θυπώγωνα., ὀργίλον καὶ θυμικόν., Θατέρα μὲν σύριγγα 
φέροντα, τῇ δεξιᾷ δὲ ῥάβδον καμπύλην ἐπηρμένον καὶ 
περισκιρτῶντα OÀov τὸ στρατόπεδον., καὶ τὰ γύναια δὲ . 
φοβεῖσθαι αὐτὸν καὶ σείειν ἠνεμωμένας τὰς κόµας, ὁπότε 
T1 προσίοι, καὶ βοᾶν svoi* τοῦτο δ᾽ εἰκαάζειν καλεῖσθαι αὐ- 
τῶν τὸν δεσπότην. τὰς ὃδ᾽ οὖν ποίµνας διηρπάσθαι ἤδη 
ὑπὸ τῶν γυναικῶν καὶ διεσπάσθαι ἔτι ζῶντα τὰ δρέµ- 
Leva ὠμοφάγους γάρ τινας αὐτὰς εἶναι. ἃ. ταῦτα οἱ 
Ἰνδοὶ καὶ 0 βασιλεὺς αὐτῶν ἀκούοντες éyéAov, cg τὸ ε- 
κὀς, καὶ οὐδ᾽ ἀντεπεξάγειν 19) παρατάττεσδαι ἠξίου», 
ἆἀλλ᾽ εἴπερ ἄρα, τὰς γυναῖκας ἐπαφήσειν αὐτοῖς, εὐπλη- 
σίον γένοιντο, σφίσι δὲ καὶ νικᾶν αἰσχρὸν ἐδόκει καὶ 
φονεύειν γύναια µεμήνότα καὶ θηλυμίτρην ἄρχοντα καὶ 
µεθύον σμικρὸν γερόντιον καὶ ἡμιστρατιώτην ἄλλον καὶ 
᾿γυµμνήτας ὀρχηστάς, πάντας γελοίους. émsl δὲ ἤγγελτο 
πυρπολῶν 0 θεὸς ἤδη τὴν χώραν καὶ πόλεις αὐτάνδρους 
καταφλέγων καὶ ἀνάπτων vag ὕλας καὶ ἐν βραχεῖ πᾶσαν' 
τὴν Ἰνδικὴν φΛογὸς ἐμπεπληκάς — ὅπλον γάρ τοι «4ιο- 
νυσιακὸν τὸ πῦρ. πατρῶον αὐτῷ x&x τοῦ κεραυναῦ — 
78 ἐνταῦθα ἤδη σπουδῇ ἀνελάμβανον τὰ ὅπλα καὶ τοὺς ἐλέ- 
φαντας ἐπισάξαντες καὶ ἐγχαλινώσαντες καὶ τοὺς πύρ- 
γους ἀναθέμενοι ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀντεπεξήεσαν, καταφφρο- 
νοῦντες μὲν καὶ τότε, ὀργιζόμενοι δὲ ὅμως καὶ συντρῖψαι 
σπεύδοντες αὐτῷ στρατοπέδῳ τὸν ἀγένειον ἐκεῖνον στρα- 
τηλάτην. 4. ἐπεὶ δὲ πλησίον ἐγένοντο καὶ εἶδον ἀλλήλους, 
οἱ μὲν Ἰνδοὶ προτάξαντες τοὺς ἐλέφαντας ἐπῆγον τὴν 
φάλαγγα. 0 4ιόνυσος δὲ τὸ µέσον μὲν αὐτὸς sigs, τοῦ 
κέρως δὲ αὐτῶ τοῦ δεξιοῦ μὲν ὁ Σειληνός, τοῦ εὐωνύμου 
δὲ ὁ Πὰν ἡγοῦντο" Λοχαγοὶ δὲ καὶ ταξίαρχοι Σατυροι 
ἐνιρδειστήκεσαν ' καὶ τὸ μὲν σύνθημα ἦν ἅπασι τὸ evo. 
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, 4 4 1 , 2 - 4 9 , 1 
εύθυς δὲ τὰ τύμπανα ἐπαταγεῖτο καὶ va κυµβαλα το πο- 
Λεμικὸν ἐσήμαινε καὶ τῶν Σατύρων τις λαβὼν τὸ κέρας 
9 , . À A € - - 3f 9 , , 
έπηυλει το Όρδιον καὶ 0 τοῦ ΖΣειληνου ovog ἐνυαλιον τι 
ὠγκήσατο καὶ αἱ Μαινάδες σὺν ὁλολυγῇ ἐνεπήδησαν αὐ-- 
τοῖς δράκοντας ὑπεζωσμέναι xax τῶν θύρσων ἄκρων 
ἀπογυμνοῦσαι τὸν σίδηρον. οἱ Ἰνδοὶ δὲ καὶ ἐλέφαντες 
αὐτῶν αὐτίκα ἐγκλίναντες σὺν οὐδενὶ xócuo ἔφευγον 

2 ϱ2 A , , e , Ld lj 
οὐδ' ντος βέλους γενέσθαι υπομείναντες, καὶ τέλος κατὰ 
κράτος ἑαλώκεσαν καὶ αἰχμάλωτοι ἀπήγοντο ὑπὸ τῶν τέως 
καταγελωμένων., ἔργω µαθόντες ὡς ovx ἐχρῆν ἀπὸ τῆς 
πρώτης ἀκοῆς καταφρονεῖν ξένων στρατοπέδων. 5. ἀλλὰ 
tí πρὸς τὸν 4ιόνυσον ὁ 4ιόνυσος οὗτος; εἶποι τις ἄν. 
ὅτι uo. δοκοῦσι ---- καὶ πρὸς Χαρίτων µή µε κορυβαντιᾶν 
* , e , ] M , - - 
3 τελέως µεθύειν ὑπολαβητε, ei vau εἰκάαξω τοῖς &ots 
— ὅμοιόν τι πάσχειν οἱ πολλοὶ πρὸς τοὺς καινοὺς τῶν 
λόγων τοῖς Ἰνδοῖς ἐκείνοις olov καὶ πρὸς τοὺς ἐμούς : 
οἰόμενοι φὰρ σατυρικὰ καὶ γελοϊῖά τινα καὶ πομιδῇ κω- 
μικὰ παρ᾽ ἡμῶν ἀκούσεσθαι τοιαῦτα πεπιστεύκασιν, οὖκ 
οδ᾽ 0 τι δόξαν αὐτοῖς ὑπὲρ ἐμοῦ: οἱ μὲν οὐδὲ τὴν ἀρχὴν 
ἀφικνοῦνται, ὡς οὐδὲν δέον παρέχειν τὰ ova κώμοις pv- 
ναικείοις καὶ σκιρτήµασι σατυρικοῖς καταβάντας ἀπὸ 
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τῶν ἐλεφαντων. οἱ δὲ ὥς ἐπὶ τοιοῦτό τι ἠκοντες ἀντὶ τοῦ . 


κιττοῦ σίδηρον εὑρόντες ovÓ οὕτως ἐπαινεῖν τολμῶσι 


τῷ παραδόξῳ τοῦ πράγματος τεθορυβημµένοι. ἀλλα ὃαρ- 80 


ρῶν ἐπαγγέλλομαι αὐτοῖς, ὅτι qv καὶ νῦν ὡς πρότερόν 
ποτο τὴν τελετὴν ἐθελήσωσιν ἐπιδεῖν πολλάκις καὶ ἆνα- 
μνησθώσιν οἱ παλαιοὶ συµπόται κώμων κοινῶν τῶν τότε 
καιρῶν καὶ μὴ καταφρονήόωσι τῶν Σατύρων καὶ Σει-- 
ληνῶν, πίωσι δὲ ἐς κόρον τοῦ κρατῆρος τούτου, ἐκβακχευ- 
σειν καὶ αὐτοὺς καὶ πολλάκις μεθ᾽ ἡμῶν ἐρεῖν τὸ vot. 
6. οὗτοι μὲν οὖν — ἐλεύθερον γὰρ ἀκοή — ποιούντων 
0 τι καὶ φίλον, ἐγὼ δέ, ἐπειδήπερ ἔτι ἐν Ἰνδοῖς ἐδμέν. 
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ἐθέλω καὶ ἄλλο ὑμῖν διηγήσασθαί τι τῶν ἐκεῖθεν, οὐκ. 
ἀπροσδιόνυσον οὐδ) αὐτό, οὐδ᾽ ὧν ποιοῦμεν ἀλλότριον. 
ἐν Ἰνδοῖς τοῖς Μαχλαίοις, oV τὰ Λαιὰ τοῦ Ἰνδοῦ ποτα- 
uo), εὖ κατὰ ῥοῦν αὐτοῦ βλέποις, ἐπινεμόμενοι µέχρι 
πρὸς τὸν «δκεανὸν καθήκουσι, παρὰ τούτοις ἄλσος ἐστὶν 
ἐν περιφράµτω. οὐ πάνυ μεγάλῳ qopío, συνηρεφεῖ Od: 
κιττὸς γὰρ πολὺς καὶ ἄμπελοι σύσκιον αὐτὸ ἀκριβῶς 
ποιοῦσιν. ἐνταῦθα πηγαί εἰσι τρεῖς καλλίστου καὶ διει- 
δεστάτου ὕδατος, 1) μὲν Σατύρου, ἡ δὲ Πανός, 7 δὲ Σει- 
Ληνοῦ. καὶ εἰσέρχονται sig αὐτὸ οἱ Ἰνδοὶ ἅπαξ τοῦ ἔτους 
ἑορτάξοντες τῷ Qe, καὶ πίνουσι τῶν πηγῶν, οὐχ ἅπα- 
σῶν ἅπαντες, ἀλλὰ καθ ἠλικίαν, τὰ μὲν μειράπια τῆς 
τῶν Σατύρων, οἱ ἄνδρες δὲ τῆς Πανικῆς, τῆς δὲ τοῦ 
81 Σειληνοῦ οἱ κατ ἐμέ. 7. ἃ μὲν οὖν πάσχουσιν οἱ παῖδες 
ἐπειδὰν πίωσιν., ἢ οἷα οἱ ἄνδρες τολμῶσι κατεχόµενοι τῷ 
Πανί, μακρὸν &v εἴη λέγειν" ἃ δ᾽ οἱ γέροντες ποιοῦσι», 
ὅταν μεθυσθῶσι τοῦ ὕδατος, ovx ἀλλότριον εἰπεῖν * ἔπει- 
δὰν πίη ὁ γέρων καὶ κατάσχη αὐτὸν 0 Σειληνός, αὐτίχα 
ἐπὶ πολὺ ἄφωνός ἐστι καὶ καρηβαροῦντι καὶ βεβαπτισµέ- 
vQ ἔοικεν, εἶτα ἄφνω φωνή ve Λαμπρὰ καὶ φθέγµα τορὸν 
καὶ πνεῦμα λιγυρὸν ἐγγίγνεται αὐτῷ καὶ λαλίστατος ἐξ 
ἀφωνοτάτου ἐστίν, οὐδ᾽ ἂν ἐπιστομίσας παύσειας αὐτὸν 
μὴ οὐχὶ συνεχῇ Λαλεῖν καὶ ῥήσεις μακρᾶς συνείρειν.. 
συνετὰ μέντοι πάντα καὶ κόσµια καὶ κατὰ τὸν Ὁμήρου 
ἐκεῖνον ῥήτορα ,νιφάδεσσιν ἐοικότα χειμερίῃσι΄' διεξερ- 
χονται' οὐδ᾽ ἀποχρήσει σοι κύκνοις κατὰ τὴν ἡλικίαν 
εὐκάσαι αὐτούς, ἀλλὰ καὶ τεττιγῶδές τι πυκνὸν καὶ ἐπί- 
τροχον συνάπτουσιν ἄχρι βαθείας ἑσπέρας. τοὐντεῦθεν 
δὲ ἤδη ἀφεθείσης αὐτοῖς τῆς µέθης σιωπῶσι καὶ πρὸς τὸ 
ἀρχαῖον ἀνατρέχουσι. τὸ μέντοι παραδοξότατον οὐδέπω 
εἶπον ' qv γὰρ ἀτελῆ ὁ γέρων μεταξὺ καταλίπῃ ὃν διεξήει 
τὸν Λόγον, δύντος ἡλίου κωλυθεὶς ἐπὶ πέρας αὐτὸν ἐπεξ- 
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ελθεῖν, ἐς νέωτα πιὼν αὖθις ἐκεῖνα συνάπτει ἃ πέρυ-- 
σιν αὐτὸν Λέγοντα ἡ μέθη χατέλιπε. 

8. Ταῦτα μοι πατὰ τὸν Mauov εἰς ἐμαυτὸν ἀπεσκώ-- 63 
Φφθω., καὶ uat τὸν Zi οὐκ ἂν ἔτι ἐπαγάγοιμι τὸ ἐπιμύ- 
8ιον' ὁρᾶτε γὰρ ἤδη καθ’ 0 τι τῷ µύθω ἔοικα. ὥστε qv 
μέν τι παβαπαίωµεν., ἡ µέθη αἰτία. si δὲ πινυτὰ δόξειε 
τὰ λεγόμενα. ὁ Σειληνὸς ἄρα ἦν ἴλεως. 


IIPOAAA4IA O HPAKAHZ. 


1. Tov Ἡρακλέα οἱ Κελτοὶ Ὅγμιον ὀνομάξουσι φωνῇ 
vy ἐπιχωρίῳ. τὸ δὲ εἶδος τοῦ Θεοῦ πάνυ ἀλλόκοτον γρᾶ- 
φουσι. γέρων ἐστὶν αὐτοῖς ἐς τὸ ἔσχατον, ἀναφαλαντίας, 
πολιὸς ἀκριβῶς ὅσαι Λοιπαὶ τῶν τριχῶν, ῥυσὸς τὸ δέρµα 
καὶ διακεκαυµένος ἐς τὸ µελάντατον οἷοί εἶσιν οἱ θαλατ- 
τουργοὶ γέροντες: μᾶλλον δὲ Χαρῶνα v Ἰαπετόν τινα 
τῶν ὑποταρταρίων καὶ πάντα μᾶλλον 1j Ἡρακλέα εἶναι 
ἂν εἰκάσειας. ἀλλὰ καὶ τοιοῦτος ὤν ἔχει ὅμως τὴν σκευἠν 
τὴν Ἡρακλέους' καὶ γὰρ τὴν διφθέραν ἐνῆπται τὴν τοῦ 
Λέοντος καὶ τὸ ῥόπαλον ἔχει ἐν τῇ δεξιᾷ καὶ τὸν γωρυτὸν 
παρήρτηται, καὶ τὸ τόξον ἐντεταμένον ἡ ἀριστερὰ προ- 
δείκνυσι. καὶ ὅλος Ἡρακλῆς ἐστι ταῦτά γε. 2. ὤμην οὖν 88 
ἐφ᾽ vos, τῶν Ἑλληνίων θεῶν τοιαῦτα παρανομεῖν τοὺς 
Κελτοὺς ἐς τὴν μορφὴν τὴν Ἡρακλέους ἀμυνομένους αὐ-- 
τὸν τῇ γθαφῇ, Ot, τὴν χώραν ποτὲ αὐτῶν ἐπῆλθε Λείαν 
ἐλαύνων , ὁπότε τὰς Γηρυόνου ἀγέλας ζητῶν κατέδραµε 
τὰ πολλὰ τῶν ἑσπερίων γενῶν. 3. καίτοι τὸ παραδοξό-- 
τατον οὐδέπω ἔφην τῆς εἰκόνος: ὁ γὰρ δὴ γέρων Ἡρα- 
xis ἐκεῖνορ ἀνθράπων πάμπολύ τι πλῆθος ἕλκει ἐκ τῶν. 
ὥτων ἅπαντας δεδεµένους. δεσμὰ δέ εὐσύν οἱ δειραὶ λεπτο, 
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χρυσοῦ καὶ ἠλέκτρου εἰργασμέναι ὅρμοις ἐοικυῖΐαι τοῖς 
καλλίστοις. καὶ ὅμως «qp οὕτως ἀσθενῶν ἀγόμενοι οὔτε 
δρασμὸν βουλεύουσι, δυνάµενοι ἂν εὐμαρῶς. οὔτε ὅλως 
ἀντιτείνουσιν 1j τοῖς ποσὶν ἀντερείδουσι πρὸς τὸ έναν - 
τίον τῆς ἀγωγῆς ἐξυπτιάζοντες, ἀλλὰ φαιδροὶ ἔποντο: 
καὶ γεγηθότες καὶ τὸν ἄγοντα ἐπαινοῦντες ἐπειγόμενοι 
ἅπαντες καὶ τῷ φθάνειν ἐθέλειν τὸν δεσμὸν ἐπιχαλῶν- 
τες, ἐοικότες ἀχθεσθησομένοις εἰ λυθήσονται. 0 δὲ πάν- 
των ἀτοπώτατον εἶναί µοι ἔδοξεν, οὐκ ὀκνήσω εἰπεῖν 
καὶ τοῦτο" οὐ γὰρ ἔχων ὁ ζωγράφος ὅθεν ἐξάψει τὰς τῶν 
δεσμών ἀρχάς, ἅτε τῆς δεξιᾶς μὲν ἤδη τὸ ῥόπαλον, τῆς 
84 Λαιᾶς δὲ τὸ τόξον ἐχούσης. τρυπήσας τοῦ θεοῦ τήν γλῶτ- 
ταν ἄκραν ἐξ ἐκεύνης ἑλκομένους αὐτοὺς ἐποίησεν καὶ 
ἐπέστραπται δὲ εἷς τοὺς ἀγομένους μειδιῶν. 4. ταῦτ᾽ ἐγὼ 
μὲν ἐπὶ πολὺ εἰστήκειν ὁρῶν καὶ δαυμάξων καὶ ἀπορῶν 
καὶ ἀγανακτῶν ' Κελτὸς δέ τις παρεστῶς οὐκ ἀπαίδευτος 
τὰ ἡμέτερα, ὣς ἔδειξεν. ἀκριβῶς Ἑλλάδα φωνὴν ἀφιείς, 
φιλόσοφος, οἶμαι, τὰ ἐπιχώρια, Ἐγώ σοι» ἔφη, €) ξένε, 
λύσω τῆς γραφῆς τὸ αἴνιγμα' πάνυ γὰρ ταραττομένῳ 
ἔοικας πρὸς αὐτήν. τὸν λόγον ἡμεῖς οὗ KsAvol οὐχ ὥσπερ 
ὑμεῖς ot Ἕλληνες Ερμῆν οἰόμεθα εἶναι, «AA Ηρακλεῖ 
αὐτὸν εἰκάξομεν. ὅτι παρὰ πολὺ τοῦ Ερμοῦ ἐσχυρότερος 
οὗτος. εἰ δὲ γέρων πεποίηται, μὴ δαυμάσῃς' μόνος γὰρ 
0 Λόγος ἐν γήρα φιλεῖ ἐντελῆ ἐπιδείκνυσθαι τὴν ἀκμήνι 
el γε ἀληθῆ ὑμῶν ol ποιηταὶ λέγουσιν, ὅτι αἱ μὲν τῶν 
Μὁπλοτέρων φρένες ἠερέθονται,', τὸ δὲ γῆρας 
ἔχει τι λέξαι τῶν νέων σοφώτερον. 
οὕτω γέ τοι καὶ τοῦ Νέστορος ὑμῖν ἀπορρεῖ ἐκ τῆς γλῶτ- 
της τὸ μέλι, καὶ οἱ ἀγορηταὶ τῶν Τρώων τὴν Όπα τὴν 
λειριόεσσαν ἀφιᾶσιν εὐανθῆ τινα" λείρια γὰρ καλεῖται, 
εἴ py μέμνημαι, τὰ ἄνθη. 5. ὥστε εἰ τῶν Grow ἐκδεδε- 
ὀΑένους τοὺς ἀνθρώπους πρὸς τὴν γλῶτταν ὁ γέρων οὗτος 
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Ἡρακλῆς ὁ λόγος ἕλκει, μηδὲ τοῦτο θαυμάσης εἰδὼς τὴν 
ὥτων καὶ γλώττης συγγένειαν' οὐδ) ὕβρις εἰς αὐτόν, εἰ 
ταύτῃ τετρύπηται' µέμνημαι γοῦν, ἔφη, καὶ κωμικῶν 85 
τιναν ἰαμβείων παρ᾽ ὑμῶν μαθῶών, 
roig γὰρ Λάλοισιν ἐξ ἄκρου 
7 γλῶττα πᾶσίν ἐστι τετρυπηµένη. 
6. τὸ δ᾽ ὅλον καὶ αὐτὸν queis τὸν Ἡρακλέα λόγω τὰ πάντα 
ἡγούμεῦα ἐξεργασασθαι σοφὸν γενύµενον καὶ πειθδοῖ τὰ 
πλεῖότα βιάασασθαι. καὶ τά γε βέλη αὐτοῦ οἱ λόγοι εἰσίν, 
οἶμαι., ὀξεῖς καὶ εὔστοχοι καὶ ταχεῖς καὶ τὰς ψυχὰς τιτρώ- 
σκοντες' πτεῤόεντα γοῦν τὰ ἔπη καὶ ὑμεῖς φατε εἶναι. 
7. τοδαῦτα μὲν ὁ Κελτός. ἐμοὶ δὲ ἠνίκα περὶ τῆς δεῦρο 
παρύδου ταύτης ἐδκοπούμην πρὸς ἐμαυτόν., si µοι xa- 
λῶς ἔχει τήλικῶδε ὄντι καὶ πάἆλαι τῶν ἐπιδείξεων πε- 
παυμένω αὖθις ὑπὲρ ἐμαυτοῦ φῆφον διδόναι τοδούτοις 
δικασταῖρ» κατὰ καιρὸν ἐπῆλθεν ἀναμνησθῆναι τῆς εἰ- 
πόνος ' τέως μὲν γὰρ ἐδεδίειν, µή τινι ὑμῶν δόξαιµι κο- 
μιδῇ µειρακιώδη ταῦτα ποιεῖν καὶ παρ᾽ ἠλικίαν νεανιεύε- 
σθαι, κάτά-τις Ὁμηρικὸς νεανίσκος ἐπιπλήξει µοι εἰπὼν 
τό» ο) σὴ δὲ βίη λέλυται,-« καὶ », χαλεπὸν γῆρας κατεί- 
ληφέ 62, 
ἠπεδανὸς δέ vv τοι θεράπων., βραδέες δέ τοι ἵππου, 
ἐς τοὺς πόδας τοῦτο ἀποσκώπτων. ἀλλ᾽ ὅταν ἄναμνη- 
σθῶ τοῦ γέροντος ἐκείνου Ἡρακλέους, πάντα ποιεῖν - 
προάγομαι καὶ οὐκ αἰδοῦμαι τοιαῦτα τολμῶν ἠλικιώτης 
Gv τῆς εὐκόνος. 8. ὥστε ἰσχὺς μὲν καὶ τάχος καὶ κάλλος 86 
καὶ ὅσα σώματος ἀγαθὰ χαιρέτω, καὶ ὁ Ἔρως ὁ σὸς ἐσι- 
δών us, ὦ Τήϊε ποιητά, ὑποπόλιον γένειον χρυσοφαέν- 
vov εὖ βούλεται πτερύγων ἀήταις παραπετέσθω, καὶ o 
Ἱπποκλείδης οὐ φροντιεῖ. τῷ λόγω δὲ νῦν ἂν μάλιστα 
ἀνηβᾶν καὶ ἀνθεῖν καὶ ἀχμάζξειν καθ ὥραν εἴη καὶ ἕλ-- 
χειν τῶν ὤτῶν ὅσους ἂν πλείστους δύνηται. παλ NOSE SAY 
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πολλάκις, ὥς οὐδέν γε δέος μὴ κενωθεὶς λάθοι ὁ γωρυ- 
τὸς αὐτῷ. ὁρᾷς ὅπως παραμυθοῦμαι τὴν ἡλικίαν κἀὶ τὸ 
γῆρας τὸ ἐμαυτοῦ. καὶ διὰ τοῦτο ἐτόλμήσα πάλαι νενεωλ-- 
κηµένον τὸ ἀκάτιον κατασπάσας καὶ ἐκ τῶν ἐνόντων ἐπι-- 
σκευάσας αὖθις ἀφεῖναι ἐς μέσον τὸ πέλαγος. εἴη δ᾽, ὦ 
θεοί, καὶ τὰ παρ᾽ ὑμῶν ἐμπνεῦσαι δεξιά. ὡς νῦν ys ud- 
λιστα πλησιστίου τε καὶ ἐσθλοῦ καὶ ἑταίρου ἀνέμου δεό-- 
87 µεθα. ἵνα. εὖ ἄξιοι φαινοίµεθα, καὶ ἡμῖν τὸ Ὁμηρικὸν 
ἐκεζνο ἐπιφθγξηταί "i6; 
οἵην ἐκ ῥακέων 0 γέρων ἐπιγουνίδα φαίνει. 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ HAEK'TPOT H ΤΟΝ KTKN& y. 


1. Ἠλέκτρου πέρι καὶ ὑμᾶς δηλαδἠ 0 μῦθος xé£zsuxsv, 
αἰγείρους ἐπὶ τῷ Ἠριδανῷ ποταμῷ δακρύειν αὐτὸ θρη- 
νούσας τὸν Φαέθοντα. καὶ ἀδελφάς γε εἶναι τὰς αὐγεί- 
ρους ἐκείνας τοῦ Φαέθοντος. εἶτα ὀδυρομένας τὸ µειρά- 
κιον ἀλλαγῆναι ἐς τὰ δένδρα. καὶ ἀποσταξειν ἔτι αὐτῶν 
δώκρυον δῆθεν τὸ ἤλεκτρον. τοιαῦτα γὰρ ἀμέλει καὶ αὐ- 
τὸς ἀκούων τῶν ποιητῶν ἀδόντων ἤλπιζον, si ποτε γε- 

88 νοέµην ἐπὶ τῷ Ἠριδανῶ, ὑπελθῶὼν wav τῶν αἰγείρων ἐκ- 
πετᾶσας τὸ προκόλπιον ὑποδέξασθαι τῶν δακρύων ὀλίγα, 
Gg ἤλεκτρον ἔχοιμι. 2. καὶ δὴ οὐ πρὸ πολλοῦ κατ ἄλλο 
μέν τι χρέος, ἤκον δὲ ὅμως ἐς τὰ χωρία ἐκεῖνα, xai — 
ἔδει γὰρ ἀναπλεῖν κατὰ τὸν Ἠριδανόν — ovv. αἰγείρους 
εἶδον πάγυ περισκοπῶν οὔτε τὸ ἤλεκτρον, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦ- 
νοµα τοῦ Φαέθοντος ᾖδεσαν οἱ ἐπιχώριοι. ἀναζητοῦντος 
γοῦν ἐμοῦ καὶ διαπυνθανοµένου., πὀτε δὲ ἐπὶ τὰς αἰγεί- 
ρους ἀφιξόμεθα τὰς τὸ ἤλεκτρον, ἐγέλων οἱ ναῦται καὶ 
{άίουν σαφέστερον λέγειν Ó τι καὶ θέλοιμι' κἀγὼ τὸν 
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μῦθον διηγούµην αὐτοῖς, Φαέθοντα γενέόθαι Ηλίου 
παΐδα. καὶ τοῦτον ἐς ἠλικίαν ἐλθόντα αὐτῆσαι παρὰ τοῦ 
πατρὸς ἑλάσαι τὸ ἅρμα, ὡς ποιήσειε καὶ αὐτὸς µίαν ἡμέ- 
ϱαν" τὸν δὸ δοῦναι, τὸν δὲ ἀπολέσθαι ἐκδιφρευθέντα, 
καὶ τὰς ἀδελφὰς αὐτοῦ πενθούσας ἐνταῦθα που, ἔφην, 
παρ ὑμῖν, ἵναπερ καὶ κατέπεσεν ἐπὶ τῷ Ἡριδανῶ., αἷ- 
γείρους γενέσθαι καὶ δακρύειν ἔτι ἐπ᾽ αὐτῷ τὸ ἤλεκτρον. 
3. Τίς ταῦτά σοι, ἔφασκον, διηγήσατο ἀπατεῶν καὶ ψευ- 
δολόγος ἄνθρωπος; ἡμεῖς δὲ οὔτε ἠνίοχόν τινα ἐκπίπτον- 
τα εἴδομεν οὔτε τὰς αἰγείρους ἃς φὴς ἔχομεν. εἰ δὲ ἦν τι 
τοιοῦτον, oie ἡμᾶς δυοῖν ὀβολοῖν ἕνεκα ἐρέττειν ἂν ἢ ἕλ-- 
x&v τὰ πλοῖα πρὸς ἐναντίον τὸ ὕδωρ», olg ἐξῆν πλου- 
τεῖν ἀναλέγοντας τῶν αἰγείρων τὰ δάκρυα; τοῦτο Λεχθὲν 
οὐ μετρίως µου καθίκετο, καὶ ἐσιώπήσα διαισχυνθείς, 
ὅτι παιδίου τινὸς ὡς ἀληθῶς ἔργον ἐπεπόνθειν πιστεύ-- 
σας τοῖς ποιηταῖς ἀπίθανα οὕτως ψευδοµένοις, ὥς μηδὲν 
ὑγιὲς ἀρέσκεσθαι αὐτοῖς. μιᾶς μὲν δὴ ταύτης ἐλπίδος οὐ 
μικρᾶς ἐψευσμένος ἠνιώμην καθάπερ ἐκ τῶν χειρῶν τὸ 
ἤλεκτρον ἀπολωλεκώς, Og ys ἤδη ἀνέπλαττον ὅσα καὶ 
οἷα χρήσοµαι αὐτῷ. 4. ἐκεῖνο δὲ καὶ πάνυ ἀληθῶς ὤμην 
εὑρήσειν παρ’ αὐτοῖς, κύκνους πολλοὺς ἄδοντας ἐπὶ ταῖς 
ὄχθαις τοῦ ποταμοῦ. καὶ αὖθις ἠρώτων τοὺς ναύτας --- 
ἀνεπλέομεν γὰρ ἔτι ----᾽4λλ᾽ ot γε κύκνοι πηνίκα ὑμῖν 
τὸ Λιγυρὸν ἐκεῖνο ἄδουσιν ἐφεστῶτες τῷ ποταμῶ ἔνθεν 
καὶ ἔνθεν; φασὶ γοῦν Απόλλωνος παρέδρους αὐτοὺς ὄν- 
τας ὠδικοὺς ἀνθρώπους ἐνταῦθά που ἐς τὰ ὄρνεα µετα- 
πεσεῖν καὶ διὰ τοῦτο ἄδειν ἔτι οὐκ ἐκλαθομένους τῆς 
µουσικῆς. 5. οἱ δὲ σὺν γέλωτι, EV, ἔφησαν, ὦ ἄνθρωπε, 
οὐ παύσῃ τήµερον καταψευδόµενος τῆς χώρας ἡμῶν καὶ 
τοῦ ποταμοῦ; ἡμεῖς δὲ ἀεὶ πλέοντες καὶ ἐκ παίδων σχε- 
δὸν ἑργαξόμενοι ἐν τῷ Ἠριδανῷ ὀλίγνους μὲν κύκνους 
ἐνίοτε ὀρῶμεν ἐν vblg ἔλεσι τοῦ ποταμοῦ. κὰ was e 
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διν οὗτοι πάνυ ἄμουσον xai ἀσθενές, Gg τοὺς κόρα- 
κας T τοὺς κολοιοὺς Σειρῆνας εἶναι πρὸς αὐτούς, ἀδόν- 
των δὲ καὶ ἠδὺ καὶ olov σὺ φὴς οὐδὲ ὄναρ ἀκήηκόαμεν' 
ὥστε θαυμαάζομεν πόθεν ταῦτα εἰς ὑμᾶς ἀφίκετο περὶ 
ἡμῶν. | : 

90 6. Πολλὰ τοιαῦτα ἐξαπατηθῆναι ἔστι πιστεύοντας 
τοῖς πρὸς τὸ μεῖζον ἕκαστα ἐξηγουμένοις. ὥστε κἀγὼ νῦν 
δέδια ὑπὲρ ἐμαυτοῦ μὴ ὑμεῖς ἄρτι ἀφιγμένοι, καὶ τοῦτο 
πρῶτον ἀκροασάμενοι ἡμῶν, ἤλεκτρά τινα καὶ κύκνους 
ἐλπίσαντες εὑρήσειν παρ᾽ ἡμῖν, ἔπειτα uev. ὀλίγον ἀπέλ- 
Ove καταγελῶντες τῶν ὑποσχομένων ὑμῖν τοιαῦτα πολ- 
Ae κειμήλια ἐνεῖναι τοῖς λόγοιο. ἀλλὰ μαρτύρομαι», Os 
ἐμοῦ τοιαῦτα μεγαλαυχουμένου περὶ τῶν ἐμῶν οὔτε ὑμεῖς 
οὔτε ἄλλος πω ἀκήκοεν, οὐδ) ἂν ἀκούσειέ ποτε. ἄλλοιφ 
μὲν γὰρ οὐκ ὀλίγοις ἐντύχοις ἂν Ἠριδανοῖς τισι καὶ οἷς 
οὐκ ἤλεκτρον, ἀλλὰ χρυσὸς αὐτὸς ἀποστάξει τῶν λόγων, 
πολὺ τῶν κύκνων τῶν ποιητικῶν Λιγυρωτέροις' τὸ δὲ 
ἐμὸν ὁρᾶτε ἤδη ὁποῖον ἁπλοϊκὸν καὶ ἄμυθον, οὐδέ τις 
ὠδὴ πρόσεστιν. ὥστε ὃρα μὴ τοιοῦτό τι πάθῃς µείζω περὶ 
ἡμῶν ἐλπίσας, οἷόν τι πάσχουσιν oí τὰ ἐν τῷ ὕδατι ὁρῶν- 
τες" οἰόμενοι γὰρ τήλικαῦτα εἶναι αὐτὰ ola διεφαίνετο 

9Ι αὐτοῖς ἄνωθεν, εὐρυνομένης τῆς σκιᾶς πρὸς τὴν αὐ- 
γήν, ἐπειδὰν ἀνασπάσωσι, πολλῶ μικρότερα εὑρίσκοντες 
ἀνιῶνται. ἤδη οὖν σοι προλέγω ἐκχέας τὸ ὕδωρ καὶ ἀπο- 
καλύψας τἆμά, μηδὲν μέγα προσδοκήσης ἀνιμήσασθαι, 
ἢ σαυτὸν αἰτιάσῃ τῆς ἐλπίδος. 
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1. Ἡ μυῖα ἔστι μὲν οὐ τὸ σµικρότατον τῶν ὀρνέων, 
ὅσον ἐμπίσι καὶ κώνωψι καὶ τοῖς ἔτι λεπτοτέροις παρα- 
βάλλειν, ἀλλὰ τοσοῦτον ἐκείνων µεγέθει προῦχει 000v 
αὐτὴ µελίτης ἀπολείπεται. ἑπτέρωται δὲ οὐ κατὰ τὰ 
αὐτὰ τοῖς ἄλλοις, Gg τοῖς μὲν ἁπανταχόθεν κομᾶν τοῦ 
σώματος, τοῖς δὲ ὠκυπτέροις χρῆσθαι, ἀλλὰ κατὰ ͵ τὰς 
ἀκρίδας καὶ τέττιγας καὶ µελίτας ἐστὶν ὑμενόπτερος, το- 93 
σοῦτον ἁπαλώτερα ἔχουσα τὰ πτερὰ ὅσον τῆς Ἑλληνικῆς 
ἐσθῆτος n Ἰνδικὴ Λεπτοτέρα καὶ µαλακωτέρα:. καὶ μὴν 
διήνθισται κατὰ τοὺς ταῶνας, el τις ἀτενὲς βλέποι ἐς αὐ- 
τήν» ὑπόταν ἐκπετάσασα πρὸς τὸν ἥλιον πτερύσσηται. 
5 5 δὲ πτῆσις . οὔτε κατὰ τὰς νυκτερίδας εἰρεσία συνεχεῖ 
τῶν πτερῶν οὔτε κατὰ τὰς ἀκρίδας μετὰ πήδήµατος οὐδὲ 
ὡς οἱ σφῆκες μετὰ ῥοιξήματος., aAA. εὐκαμπὴς πρὸς ὃ τι 
ἄν µέρος ὁρμήση τοῦ ἀέρος. καὶ μὴν κἀκεῖνο πρόσεστιν 
αὐτῇ. τὸ μὴ καθ’ ἠσυχίαν, ἀλλὰ uev. ὠδῆς πέτεσθαι οὐκ 
ἀπηνοῦς ote κωνώπων καὶ ἐμπίδων., οὐδὲ τὸ βαρύβρο- 
μον τῶν μελιττῶν ἡ τῶν σφηκῶν τὸ φοβερὸν καὶ ἄπει- 
λητικὸν ἐνδεικνυμένῃ, ἀλλὰ τοσοῦτόν ἐστι λιγυρωτέρα, 
ὅσον σάλπιγγος καὶ κυμβάλων αὐλοὶ µελιχρότεροι. 3. τὸ 
δὲ ἄλλο σῶμα ἡ μὲν κεφαλἠ Λεπτότατα τῷ αὐχένι συν- 
έχεται καὶ ἔστιν εὐπεριάγωγος, οὐ συμπεφυκυῖα ὥς ἡ 
τῶν ἀκρίδων' ὀφθαλμοὶ δὲ προπαγεῖς, πολὺ τοῦ κέρα- 
τος ἔχοντες' στέρνον εὐπαγές, καὶ ἐκπεφύκασιν αὐτῇ οὗ 
πόδες οὐ κατὰ τοὺς σφῆκας πάνυ ἐσφιγμένοι. ἡ γαστὴρ 93 
δὲ ὠχύρωται καὶ αὐτὴ καὶ θάρακι ἔοικε ζώνας πλατείας 
καὶ φολίδας ἔχουσα. ἀμύνεται μέντοι οὐ κατὰ τούρρο- 
πύγιον ὥς σφὴξ καὶ µέλιττα, ἀλλὰ τῷ στόµατι καὶ τῇ 
προβοσκίδι, ἣν κατὰ τὰ αὐτὰ τοῖς ἐλέφασι καὶ αὐτὴ Ego. 
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zQovouevsu ve καὶ ἐπιλαμβάνεται καὶ προσφῦσα κατέχει 
ποτυληδόνι κατὰ τὸ ἄκρον ἑοικυῖαν. ἐκ δὲ αὐτῆς ὁδοὺς 
προκύπτει, Q κεντοῦσα πίνει τοῦ αἵματορ" πίνει μὲν γὰρ 
καὶ γάλακτος. 10v δὲ αὐτῇ xol τὸ αἷμα. οὐ μετὰ μεγάλης 
ὀδύνης τῶν κεντουµένων. ἑξάπους δὲ οὖσα τοῖς μὲν τέτ-- 
ταρσι βαδίξει µόνοις, τοῖς δὲ προσθίοις δυσὶν ὅσα καὶ 
χερσὶ χρῆται. ἴδοις ἂν οὖν αὐτὴν ἐπὶ τεττάρων βεβη”" 
κυῖαν ἔχουσάν τι ἐν ταῖν χεροῖν μετέωρον ἐδώδιμον ἀκ- 
Βρωπίνως πάνυ καὶ καθ’ ἡμᾶς. 4. φίνεται δὲ οὐκ εὐθ-ὺς 
τοιαύτη., ἀλλὰ σκώληξ τὸ πρῶτον ἤτοι ἐξ ἀνθρώπων 1 
ἄλλων ζώων ἀποθανόντων sive κατ ὀλίγον πόδας τε ἐκ- 
φέρει καὶ φύει τὰ πτερὰ καὶ ἐξ ἑρπετοῦ ὄρνεον γίνεται, 
καὶ κυοφορεῖ δὲ καὶ ἀποτίκτει σκώληκα μικρὸν τὴν μυῖαν 
91 ὕστερον. σύντροφος δὲ ἀνθρώποις ὑπάρχουσα καὶ ὅμο- 
δίαιτος καὶ ὁμοτράπεζορ ἀπάντων γεύξται πλην ἐλαίθυ᾿ 
θάνατος γὰρ αὐτῇ τοῦτο πιεῖν. καὶ μέντοι ὠκύμορος 
οὖσα — πάνυ γὰρ ἐς στενὸν ὁ βίος αὐτῆς συμμεμέτρη- 
ται — τῷ φωτὶ χαίρει μάλιστα x&v. τούτω πολιτεύεται᾿ 
νυκτὸς δὲ εἰρήνην ἄγει καὶ οὔτε πέτεται οὔτε ἄδει, ἆλλ᾽ 
ὑπέπτηχε καὶ ἀτρεμεῖ. 5. σύνεσιν δὲ οὐ μικρὰν αὐτῆς εἰ- 
πεῖν ἔχω, ὁπόταν τὸν ἐπίβουλον καὶ πολέμιον αὐτῇ τὸν 
ἀράχνην διαδιδράσκη’ λοχῶντά τε γὰρ ἐπιτηρεῖ καὶ àv- 
τίον αὐτῷ ὁρᾷ ἐκκλίνουσα τὴν ὁρμήν, ὡς μὴ ἁλίσκοιτο 
δαγηνευθεῖσα καὶ περιπεσοῦσα ταῖς τοῦ δηρίου πλεκτα- 
ναις. τὴν μὲν γὰρ ἀνδρείαν καὶ τὴν ἀλκὴν αὐτῆς οὐχ 
ἡμᾶς χρὴ λέγειν, ἀλλ᾽ ὃ µεγαλοφωνότατος τῶν ποιητών 
Ὅμηρος τὸν ἄριστον τῶν ἠρώων ἐπαινέδαι ζητῶν οὐ 
95 λέοντι 7) πορδάλει 1] vi τὴν ἀλκὴν αὐτοῦ εἰκάζει, ἀλλὰ τῷ 
Θάρσει τῆς µυίας καὶ τῷ ἀτρέστω καὶ Λιπαρεῖ τῆς ἔπιχει- 
ρήσεως' οὐδὲ γὰρ θρᾶσος ἀλλὰ θάρσος φησὶν αὐτῇ προς- 
εἶναι. καὶ γὰρ εἰργομένη, quoív, ὅμως οὐκ ἀφίσταται, 
eA! ἐφέεται τοῦ δήγµατος. οὕτω δὲ πάνυ ἐπαινεῖ καὶ 
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ἀσπάξεται τὴν μυῖαν, ὥστε ovy ἅπαξ ovO ἐν ὀλίγοις 
ἁέμνηται αὐτῆς, ἀλλὰ πολλάκις: οὕτω κοσμεῖ τὰ ἔπη µνη- 
povsvouévg. ἄρτι μὲν τὴν ἀγελαίαν πτῆσιν αὐτῆς ἐπὶ τὸ 
γάλα διέρχεται, ἄρτι δὲ τὴν «4θηνᾶῶν, ὑπότε τοῦ Μενέ- 
1εῶ τὸ βέλος ἀποκρούεταιι ὡς μὴ ἐπὶ τὰ καιριώτατα ἐμ-- 
πέσοι, εἰκάζων μητρὶ κηδοµένῃ κοιµωμένου αὐτῇ τοῦ 
βρέφους, τὴν uvtov αὖθις ἐπεισάγει τῷ παραδείγματι. 
. καὶ μὴν καὶ ἐπιθέτῳ καλλίστῳ αὐτὰς ἐκόσμησεν ,,dü vag 
προσειπὼν καὶ τὴν ἀγέλην αὐτῶν .,ἔθνηκ καλῶν. 6. οὕτω 
δὲ σχυραά ἐστιν, ὥσθ᾽ ὑπόταν τι δάκνη, τιτρώσκει ovx 96 
ἀνθρώπου δέρµα µόνον, ἀλλὰ καὶ βοὸς καὶ ἵππου, καὶ 
ἐλέφαντα Λυπεῖ ἐς τὰς ῥυτίδας αὐτοῦ παρεισδυοµένη καὶ 
τῇ αὑτῆς προνοµαία κατὰ λόγον τοῦ μεγέθους ἀμύσ- 
σονσα. µίξεως δὲ καὶ ἀφροδισίων καὶ γάμων πολλή αὐ- 
ταῖς ἡ ἐλευθερία, καὶ ὁ ἄρρην οὐ κατὰ τοὺς ἀλεκτρυόνας 
ἐπιβὰς εὐθὺς ἀπεπήδησεν., aAA. ἐποχεῖται τῇ θηλεία ἐπὶ 
πολύ, κἀκείνη φέρει τὸν νυµφίον, καὶ συµπέτονται τὴν 
ἐναέριον ἐκείνην μῖδιν τῇ πτήσει μὴ διαφθείρουσαι. ἆπο- 
τμηθεῖσα δὲ τὴν κεφαλὴν μυῖα ἐπὶ πολὺ ζῇ τῷ ἄλλῳ σώ-- 
ματι καὶ ἔμπνουρ ἐστίν. 7. 0 δὲ µέγιστον ἐν τῇ φύσει αὐ-- 
τῶν ὑπάφχει, τοῦτο δὴ βούλομαι εἰπεῖν. καί uou δοκεῖ ὁ 
Πλατων μόνον αὐτὸ παριδεῖν ἐν τῷ περὶ ψυχῆρ καὶ ἆθα- 
νασίας αὐτῆς λόγω. ἀποθανοῦσα γὰρ μυῖα τέφρας ἐπι- 
χυθείσης ἀνίόταται καὶ παλιγγενεσία τις αὐτῇ καὶ βίος 
ἄλλος ἐξ ὑπαρχῆς γίνεται, ὡς ἀπριβῶς πεπεῖσθαι πάντας, 
ὅτι κἀκείνων ἀθἈγατός ἐστιν ἡ ψυχή, el γε καὶ ἀπελ- - 
θοῦσα ἐπανέρχεται πάλιν καὶ γνωρίζει καὶ ἐπανίστησι τὸ 
σώμα καὶ πέτεσθαι τὴν μυῖαν ποιεῖ, καὶ ἐπαληθεύει τὸν 
περὶ Ἑρμοτίμου τοῦ Κλαζομενίου μῦθον, ὅτι πολλάκις 
ἀφιεῖσα αὐτὸν ἡ ψυχἠ ἀπεδήμει καθ’ ἑαυτήν, sivo ἐπανελ-- 
θοῦσα ἐπλήρου αὖθις τὸ δῶμα καὶ ἀνίστα τὸν Ἑρμό- 
τιµον. 8. ἀργὸς δὲ αὐτὴ καὶ ἄνετος οὖσα τὰ ὑπὸ τῶν ἅλ- St 
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λων zxovovusvc καρποῦται καὶ πλήρης αὐτῇ πανταχοῦ | 
τράπεζα: καὶ γὰρ αἶγες αὐτῇ ἀμέλγονται, καὶ ἡ µέλιττα 
οὐχ ἤκιστα µυίαις καὶ ἀνθρώποις ἑργάξεται, καὶ οἱ ὀψο-- 
ποιοὶ ταύτῃ τὰ ὄψα ἠδύνουσι καὶ βασιλέων αὐτῶν προ- 
γεύεται καὶ ταῖς τραπέζαις ἐμπεριπατοῦσα συνεστιᾶται 
αὐτοῖς καὶ συναπολαύει πάντων. 9. νεοττιὰν δὲ ἡ καλιὰν 
οὐχ évi τόπω κατεστήσατο, ἀλλὰ πλάνητα τὴν πτῆσιν 
κατὰ τοὺς Σκύθας ἐπανῃρημένη, ὅπου ἂν τύχῃ ὑπὸ τῆς 
. νυμτὸς καταληφθεῖσα, ἐκεῖ καὶ ἑστίαν καὶ εὐνῆν ποιεῖ- 
ται. ὑπὸ σκότῳ μέντοι, ὡς ἔφην, οὐδὲν ἐργάξεται οὐδὲ 
ἀξιοῖ Λανθάνειν τι πράττουσα, οὐδὲ ἠγεῖταί τι αἰσχρὸν 
ποιεῖν, ὃ ἐν φωτὶ δρώµενον αἰσχυνεῖ αὐτήν. 10. φησὶ 
δὲ ὁ μῦδος καὶ ἄνθρωπόν τινα Μυῖαν τὸ ἀρχαῖον γενέ- 
σθαι πάνυ καλήν, λάλον μέντοι γε καὶ στωμύλην xai 
ὠδικήν, καὶ ἀντερασθῆναί γε τῇ Σελήνῃ κατὰ τὸ αὐτὸ 
ἀμφοτέρας τοῦ Ενδυμίωνος. εἶτ᾽ ἐπειδὴ κοιμώμενον τὸ 
μειράκιον συνεχὲς ἐπήγειρεν ἐρεσχηλοῦσα καὶ ἄδουσα καὶ 
πωμµάζουσα ἐπ᾽ αὐτόν, τὸν μὲν ἀγανακτῆσαι, τὴν δὲ Σε- 
λήνην ὀργισθεἴῖσαν εἰς τοῦτο τὴν Mvtav μεταβαλεῖν ' καὶ 
διὰ τοῦτο πᾶσι νῦν τοῖς κοιμωμένοις αὐτὴν τοῦ ὕπνου 
98 φθονεῖν μεμνημένην ἔτι τοῦ "Evóvuíovog, xal μάλιστα 
τοῖς νέοις καὶ ἁπαλοῖς: καὶ τὸ δήγμα δὲ αὐτὸ καὶ T] τοῦ 
αἵματος ἐπιθυμία ovx ἀγριότητος, ἆλλ᾽ ἔρωτός ἐστι ση- 
μεῖον καὶ φιλανθρωπίας' ὡς γαρ δυνατὸν ἀπολαύει καὶ 
τοῦ κάλλους τι ἀπανθίξεται. 11. ἐγένετο κατὰ τοὺς πα- 
* λαιοὺς καὶ γυνή τις ὑμώνυμος αὐτῇ, ποιήτρια, πάνυ xoà 
καὶ σοφή. καὶ ἄλλη ἑταίρα τῶν vvv ἐπιφανής., περὶ 
5g καὶ ὁ κωμικὸς ποιητὴς ἔφη, 
ἡ Μυῖα δ᾽ ἔδακνεν αὐτὸν ἄχρι τῆς καρδίας: 
οὕτως οὐδὲ ἡ κωμικὴ χάρις ἀπηξίωσεν οὐδὲ ἀπέκλεισα 
τῆς σκηνῆς τὸ τῆς µυίας ὄνομα, οὐδ᾽ οἱ γονεῖς ᾖδοῦντο 
'σθο θυγατέρας οὕτω καλοῦντες. ἡ μὲν γὰρ τραγωδία 
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καὶ σὺν µεγάλω ἐπαίνω µέμνηται τῆς µυίας, ὡς ἐν τού-- 
τοις» 

δεινόν γε τὴν μὲν μυῖαν ἀλκίμω σθένει 

πηδᾶν ἐπ᾽ ἀνδρῶν σώμαθ’., ὡς πλησθῇ φόνου, 

ἄνδρας ὃ᾽ ὁπλίτας πολέμιον ταρβεῖν δόρυ. 
πολλὰ ἂν εἶχον εἰπεῖν καὶ περὶ Μυίας τῆς Πυθαγορικῆς, 
εἶ μὴ γνῶώριμος ἦν ἅπασιν ἡ xav αὐτὴν ἱστορία. 19. γί- 
νονται δὲ καὶ µέγισταί τινες μυῖαι, ἃς στρἀτιῶτιδας οἱ 
πολλοὶ καλοῦσιν, οἱ δὲ xvvag, τραχύταται τὸν βόμβον 
καὶ τὴν πτῆῇσιν ὠκύταται, αἴ γε καὶ μακροβιώταταί εἰσι 
καὶ τοῦ χειμῶνος ὅλου ἄσιτοι διακαρτεροῦσιν ὑπεπτη- 
quta. τοῖς ὀρόφοις μάλιστα, ἐφ᾽ ὧν κἀκεῖνο θαυμάξειν 99 
ἄξιον, Ότι ἀμφότερα, καὶ τὰ θηλειῶν καὶ τὰ ἀρρένων, 
δρῶσι βαίνοντες ἐν và μέρει κατὰ τὸν Ερμοῦ καὶ .4φρο- 
δίτης παῖδα τὸν μικτὸν τὴν φύσιν καὶ διττὸν τὸ κάλλος. 
πολλὰ Ó' ἔτι ἔχων εἰπεῖν καταπαύσω τὸν Aoyov, μὴ καὶ 
δόξω κατὰ τὴν παροιµίαν ἐλέφαντα ἐκ µυίας ποιεῖν. 


ΠΡΟΣ TO N AITAIAET TON KAI I10444 
BIBAIA QNOTMENON. 


1. Καὶ μὴν ἐναντίον ἐστὶν οὗ ἐθέλεις ὃ νῦν ποιεῖς' 
οἴει μὲν γὰρ ἐν παιδεία καὶ αὐτὸς εἶναί τις δόξειν σπουδῃ 
συνωνούμµενος τὰ κάλλιστα τῶν βιβλίων’ τὸ δέ σοι περὶ 
τὰ κάτω χωρεῖ καὶ ἔλεγχος γίνεται τῆς ἀπαιδευσίας πως 
τοῦτο" μάλιστα δὲ οὐδὲ τὰ κάλλιστα ὠνῇ, ἀλλὰ πιστεύεις 
τοῖς Og ἔτυχεν ἐπαινοῦσι καὶ ἕρμαιον si τῶν τοιαῦτα ἐπι- 
φευδοµένων τοῖς βιβλίοις καὶ θησαυρὸς ἔτοιμος τοῖς κα- 
πήλοις αὐτῶν. 1) πόδεν γάρ σοι διαγνῶναι δυνατὸν. να 
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τοῦτό σοι ἀδύνατον, ἐπίνευσον γοῦν rj ἀνάνευσον προς 
τὰ ἐρωτώμεια. εἴτις αὐλεῖν μὴ ἐπιστάμενος κτήσαιτο 
τοὺς Τιμοθέου αὐλοὺς ἡ τοὺς Ἰσμηνίου, οὓς ἑπτὰ ταλάν- 
των ὁ Ἰσμηνίας ἐν Κορίνθδω ἐπρίατο, to! ἂν διὰ τοῦτο 
καὶ αὐλεῖν δύναιτο; T] οὐδὲν ὄφελος αὐτῷ τοῦ κτήματος 
, , bl , 
ovx ἐπισταμένῳ χρήσασθαι κατὰ τὴν τέχνην; ευ ys ἀνέ- 
νευσας' οὐδὲ γὰρ τοὺς Μαρσύου ἡ Ὀλύμπου κτησάµε- 
, [4 "^ 4 / , 2 6 , 
vog αὐλήσειεν ἂν µή μαθῶν. ví Ó , εἶτις τοῦ Ηρακλεους 
4 , , 1 , η e " 9 
τὰ τόξα κτήσαιτο ur Φιλοκτήτης Ov, ὥς δυνασθαι ἐντεί- 
9 A , . , [4 
νασθαί τε αὐτὰ καὶ ἐπίσκοπα τοξεῦσαι., τό σοι καὶ οὗτος 
ων. ο δ Ἆ 7 , , , », , 
δοκεῖ; ἀρ᾽ ἂν ἐπιδείξασθαί τι ἔργον τοξότου αξιον; ἀνέ 
- 1 - 9 
νευσας καὶ τοῦτο. κατὰ ταὐτὰ δὴ καὶ o κυβερνᾶν οὐκ . 
εἰδὼς καὶ ἰππεύειν wr μεμελετηκῶς εἰ 0 μὲν ναῦν παρα- 
λάβοι τοῖς πᾶσι καὶ εἰς κάλλος καὶ sig ἀσφάλειαν κάλλι- 
στα ἐξειργασμένην, ὁ δὲ ἵππον κτήσαιτο Mijdov 17 κε 


. , *'A , , » * ϱ ͵ 
ταυρίδην 7| ποππαφὀρον, ἐλέγχοιτο ἄν, oue , ἕκατερον 


οὖκ εἰδῶς ὃ τι χθήσαιτο ἑκατέρω. ἐπινεύεις καὶ τούτο; 
πείθου δή καὶ τοῦτό µοι émívsvoov, si τίς ὥσπερ σὺ 
ἀπαίδευτος àv ὠνοῖτο πολλὰ βιβλία, οὐ σκῶμματα οὗτος 
εἷς ἀπαιδευσίαν καθ’ ἑαυτοῦ ἐκφέρει; τί ὀκνεῖς καὶ τοῦτὸ 
ἐπινεύειν] ἔλεγχος γάρ, οἶμαι, σαφὴς οὗτος καὶ τῶν 
ὀρώντων ἕκαστος εὐθὺς τὸ προχειρότατον ἐκεῖνο έπι- 
φθέγγεται, τέ κυνὶ καὶ βαλανείῳ:. 6. καὶ ἐγένετό τις οὐ 
πρὸ πολλοῦ ἐν ᾿άσία πλούσιος ἀνὴρ ix συμφορᾶς ἀπο- 
τμηθεὶς τοὺς πόδας ἀμφοτέρους ἀπὸ κρύους, οἶμαι, ἆπο- 
σαπέντας, ἐπειδή ποτε διὰ χιόνος ὁδοιπορῆσαι ξυνέβη 
αὐτῷ οὗτος τοίνυν τοῦτο μὲν ἐλεεινὸν ἐπεπόνθει καὶ 
θεραπεύων τὴν δυστυχίαν ξυλίνους πόδας πεποίητο. καὶ 
τούτους ὑποδούμενος ἐβάδιζεν ἐπιστηριζόμενος ἅμα τοῖς 
οὐκέταις  ἐκεῖνο δὲ γελοῖον ἐποίει, κρηπῖδας γὰρ καλλί- 
στας ἑωνεῖτο νεοτµήτους ἀεί, καὶ τὴν πλείστην πραγµα- 
σλίν περὶ ταύτας εἶχεν, Gg καλλίστοις ὑποδήμασι κε- 





| 
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κοσμημένα εἴη αὐτῷ τὰ ξύλα. οἱ πόδες δή. οὐ ταὐτὰ οὖν 
καὶ σὺ ποιεῖς χωλήν μὲν ἔχων καὶ συκίνην τὴν γνάμµην, 
ὠνούμενος δὲ χρυσοῦς ἐμβάτας, oic μολις ἄν τις καὶ ἆρ- 
τιπούς ἐμπεριπατήσειεν; 7. ἐπεὶ δὲ ἐν τοῖς ἄλλοις καὶ 
τὸν Ὅμηρον ἐπρίω πολλάκις, ἀναγνώτω σού τις αὐτοῦ 
λαβὼν τὴν δευτέραν τῆς Ἰλιάδος ῥαφωδίαν, cc τὰ μὲν 
ἄλλα μὴ ἐξεταζειν: οὐδὲν γὰρ αὐτῶν πρὸς σέ' πεποίη- 
ται δέ τις αὐτῷ δημηγορών παγγέλοιος ἄνθρωπος, διᾶ-- 
στροφος τὸ σῶμα καὶ λελωβημένος. ἐκεῖνος τοίνυν ὁ Θερ- 
σίτης ὃ τοίοῦτος ei λάβοι τὴν ᾽4χιλλέως πανοπλίαν, oit 
ὅτι αὐτίκα διὰ τοῦτο καὶ καλὸς ἅμα καὶ ἰσχυρὸς ἂν γέ- 
νοιτο. καὶ ὑπερπηδήσεται μὲν τὸν ποταµόν, ἐπιθολώσει 
δὲ αὐτοῦ τὸ «ῥεῖθρον v φόνῳ τῶν Φρυγῶν, ἀποκτενεῖ 
δὲ τὸν Ἕκτορα καὶ πρὸ αὐτοῦ τὸν 4υκάονα καὶ τὸν ᾿4στε- 
oozatov μηδὲ φέρειν ἐπὶ τῶν ὤμων τὴν µελίαν δυναµε- 
voc; οὐκ ἂν εἴποις. ἀλλὰ καὶ γέλωτα ἂν ὀφλισκάνοι χω-- 
λεύων ὑπὸ τῇ ἀσπίδι καὶ ἐπὶ στόµα καταπίπτων ὑπὸ τοῦ 
βάρους καὶ ὑπὸ τῷ κράνει, ὁπότε ἀνανεύσειε, δεικνὺς 
τοὺς παραβλῶπας ἐκείνους αὑτοῦ ὀφθδαλμοὺς καὶ τὸν 
δώρακα ἐπαίρων τῷ τοῦ µεταφρένου πυρτωµατι καὶ τὰς 
ανημῖδας ἐπισυρόμονος καὶ ὅλως αἰσχύνων ἀμφοτέρους 
καὶ τὸν δημιουργὸν αὐτῶν καὶ τὸν δεσπότην. τὸ αὐτὸ δὴ 
καὶ σὺ πάσχων οὐχ ὁρᾷς, ὁπόταν τὸ μὲν βιβλίον ἐν τῇ 

χειρὶ ἔχης πάγκαλον, πορφυρᾶν μὲν ἔχυν την διφθέραν, 
Ἰρυσοῦν δὲ τὸν ὀμφαλόν, ἀναγινώσκης δὲ αὐτὸ βαρβα- 
ρίζων καὶ καταισχύνων καὶ διαστρέφων, ὑπὸ μὲν τῶν 
πεπαιδευμένων καταγελώμενος, ὑπὸ δὲ τῶν ξυνόντων 
σοι κολάκων ἐπαινούμενος, ol καὶ αὐτοὶ πρὸς ἀλλήλους 
ἐπιστρεφόμενοι γελῶσι τὰ πολλά; 8. θέλω γοῦν σοι διη- 
γήσασθαί τι Πυθοῖ ysvóusvov: Ταραντῖνος Εὐάγγελος 
τοὔνομα τῶν οὐκ ἀφανῶν ἐν τῷ Ταραντι ἐπεθύμησε νι- 
κῆσαι Πύθια' τὰ μὲν οὖν τῆς γυμνῆς ἀγανίας αὐτίι 
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ἐδόκει αὐτῷ ἀδύνατον εἶναι μήτε πρὸς ἰσχὺν µήτε πρὸς 
ὠκύτητα εὖ πεφυκότι, πιθάρα. δὲ καὶ Qj ῥᾳδίως κρα- 
τήσειν ἐπείσθη à ὑπὸ τῶν καταράτων ἀνθρώπων, οὓς εἶχε 
περὶ αὐτόν, ἐπαινούντων καὶ βοώντων, ὁ ὁπότε καὶ τὸ σµι- 
κρότατον ἐκεῖνος ἀνακρούσαιτο. ἦκεν οὖν εἰς τοὺς «4ελ- 
φοὺς τοῖς τε ἄλλοις λαμπρὸς καὶ δὴ καὶ ἐσθῆτα χρυσό- 
παστον ποιησάµενος καὶ στέφανον δάφνης χρυσῆς κάὀλ- 
108 λιστον, Gg ἀντὶ καρποῦ τῆς δάφνης σµαράγδους εἶναι 
ἰσομεγέθεις τῷ xag: τὴν μέν γε κιθάᾶραν αὐτήν, ὑπερ- 
φυές τι χρῆμα ἐς κάλλος καὶ πολυτέλειαν, χρυσοῦ μὲν 
τοῦ ἀκηράτου πᾶσαν., σφραγῖσι δὲ καὶ λίδοις ποικέλοιρ 
κατακεκοσµηµένην, ἸΜουσῶν μεταξὺ καὶ “πόλλωνος καὶ 
Ὀρφέως ἐντετορευμένων, θαῦμα µέγα τοῖς ὁρῶσιν. 9. ἐπεὶ 
0" οὖν ποτε καὶ ἦκεν ἡ τοῦ ἀγῶνος ἡμέρα, τρεῖς μὲν ἦσαν, 
ἔλαχε δὲ µέσος αὐτῶν o Εὐάγγελος ἄδειν καὶ μετὰ Θέσπιν 
τὸν Θηβαῖον οὐ φαύλως ἀγωνισάμενον: ἐσέρχεται ὅλος 
περιλαμπόµενος τῷ yovoío καὶ τοῖς σμαράγδοις καὶ βη- 
ρύλλοις καὶ ὑακίνθοις, καὶ ἡ πορφύφα δὲ ἐνέπρεπε τῆς 
ἐσθῆτος, 1] μεταξὺ τοῦ χρυσοῦ διεφαίνετο. τούτοις ἅπασι 
προεκπλήξας τὸ Θέατρον καὶ θαυμαστῆς ἑλπίδος ἐμπλή- 
σας τοὺς Θεατάς, ἐπειδή ποτε καὶ σαι καὶ κυθαρίσαι 
πάντως ἔδει, ἀνακρούεται μὲν ἀνάρμοστόν τι καὶ ἀσύν- 
τακτον, ἀπορρήγνυσι δὲ τρεῖς ἅμα χορδὰς σφοδρότερον 
τοῦ δέοντος ἐμπεσὼν τῇ κιθάρα. ἄδειν δὲ ἄρχεται ἀπό- 
μουσόν τι καὶ λεπτόν, ὥστε γέλωτα μὲν παρὰ πάντων 
φενέσθαι τῶν θεατῶν. τοὺς ἀθλοθέτας δὲ ἀγανακτήσαν- 
τας ἐπὶ τῇ τόλμη μαστιγώσαντας αὐτὸν ἐκβαλεῖν τοῦ θεᾶ- 
tQov: Ότεπερ καὶ γελοιότατος ὤφθη δακρύων ὁ χρυσοῦς 
Εὐάγγελος xal ὑπὸ τῶν μαστιγοφόρων συρόµενος διὰ 
µέσης τῆς σκηνῆς καὶ τὰ σκέλη καθηματωμένος ἐκ τῶν 
109 µαστίγων καὶ συλλέγων χαμόθεν τῆς κιθάρας τὰς σφρα- 
2ῖδας' ἐξεπεπτώκεισαν γὰρ κἀκείνης ξυμμαστιγουμένης 
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αὐτῶ. 10. μικρὸν δὲ ἐπισχῶν μετ αὐτὸν Εὔμηλός τις 
Ἠλεῖος ἐσέρχεται, κιδαραν μὲν παλαιὰν ἔχων, ξυλίνους 
δὲ κόλλοπας ἐπικειμένην, ἐσθῆτα δὲ µόγις σὺν τῷ στε- 
ovo δέκα δραχμῶν ἀξίαν: ἆλλ᾽ οὗτός γε ἄσας δεξιῶς 
καὶ κιθαρίσας κατὰ τὸν νόµον τῆς τέχνης ἐκράτει καὶ ἆνε- 
κηρύττετο xol τοῦ Εὐαγγέλου κατεγέλα µάτην ἐμπομπεύ- 
σαντος τῇ κιθάρα καὶ ταῖς σφραγῖσιν ἐκείναις, καὶ εἰπεῖν 
γε Λέγεται πρὸς αὐτόν: 43 Εὐάγγελε, σὺ μὲν χρυσῆν 
δάφνην περίκεισαι, πλουτεῖς γάρ. ἐγὼ δὲ ὁ πένης τὴν 
«4ελφικήν' πλὴν τοῦτό γε µόνον ὤνησο τῆς σκευῆς. ὅτι 
μηδὲ ἐλεούμενος ἐπὶ τῇ ἥττῃ ἀπέρχῃ., ἀλλὰ µισούμενος 
προσέτι διὰ τὴν ἄτεχνόν σου ταύτην καὶ περιττὴν τρυ-- 
φήν περὶ πόδα δή σοι καὶ Εὐάγγελος οὗτος, παρ᾽ ὅσον 
σοέγε οὐδ᾽ ὀλέγον μέλει τοῦ γέλωτος τῶν θεατῶν. 11. οὐκ 
ἄκαιρον δ᾽ ἂν γένοιτο καὶ 4έσβιον μῦθόν τινα διηγήσα- 
σθαί σοι πάλαι γενόμενον. ὅτε τὸν Ὀρφέα διεσπάσαντο 
αἱ Θρᾶτται, φασὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ σὺν τῇ λύρα εἰς τὸν 
"Efgov ἐμπεσοῦσαν ἐκβληθῆναι εἰς τὸν μέλανα πόλπον, 
καὶ ἐπιπλεῖν γε τὴν χεφαλὴν τῇ Λύρα, τὴν μὲν ἄδουσαν 
θρῇνόν τινα ἐπὶ τῷ Ὀρφεῖ, ὡς Λόγος, τὴν Λύραν δὲ αὐ- 
τὴν ὑπηχεῖν τῶν ἀνέμων ἐμπιπτόντων ταῖς χορδαῖς., καὶ 
οὕτω μετ ᾠδῆς προσενεχθῆναι τῇ 4έσβῳ, πἀκείνους dve- 
λοµένους τὴν μὲν πεφαλὴν καταθάψαι, ἴἵναπερ νῦν τὸ 
Βακχεῖον αὐτοῖς ἐστι, τὴν Avgav δὲ ἀναθεῖναι éc τοῦ 
᾿Απόλλωνος τὸ ἱερὸν καὶ ἐπὶ πολύ γε σώζεσθαι αὐτήν. 

19. χρόνω δὲ ὕστερον Νέανθον τὸν τοῦ Πιττακοῦ τοῦ 
τυράννου ταῦτα ὑπὲρ τῆς λύρας πυνθανόµενον, ὡς ἑκή-- 
ει μὲν καὶ θηρία καὶ φυτὰ καὶ λίθους, ἐμελώδει δὲ καὶ 
μετὰ τὴν Ὀρφέως συμφορὰν μηδενὸς ἁπτομένου, πρὸς 
ἔρωτα τοῦ κτήματος ἐμπεσεῖν καὶ διαφθείραντα τὸν ἑερέα 
µεγάλοις χρήµασι πεῖσαι ὑποθέντα ἑτέραν ὁμοίαν λύραν 
δοῦναι αὐτῶ τὴν τοῦ Ὀρφέως' Λαβόντα δὲ μεθ πλέουν 
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μὲν ἐν τῇ πόλει χρῆσθαι ovx ἀσφαλὲς οἴἵεσθαι εἶναι, 
νύκτωρ δὲ ὑπὸ κόλπον ἔχοντα µόνον προελθεῖν ἐς τὸ 
προάστειον καὶ προχειρισάµενον κρούειν καὶ συνταράτ- 
τὲιν τὰς χορδὰς ἄτεχνον καὶ ἄμουσον veavioxov, ἐλπί- 
ζοντα μέλη viva θεσπέσια ὑπηχήσειν τὴν λύραν., oq. ὧν 
πάντας καταθέλξειν καὶ κηλήσειν καὶ μακάριον ἔσεσθαι 
κληρονομήσαντα τῆς Ὀρφέως μουσικῆς: ἄχρι δὴ ἔυνελ- 


111 θόντας τοὺς κύνας πρὸς τὸν ἦχον — πολλοὶ δὲ ἦσαν αὐ-- 


τόθι — διασπάσασθαι αὐτόν. ὣς τοῦτο γοῦν ὅμοιον τῷ 
Ὀρφεῖ παθεῖν καὶ μόνους ἐφ᾽ ἑαυτὸν ξυγκαλέσαι τοὺς 
κύνας" ὅτεπερ xol σαφέστατα ὤφθη og οὐχ ἡ λύρα 1 
δέλγουσα ἦν, ἀλλὰ 1j τέχνη καὶ ἡ ᾠδή, ἃ μόνα ἐξαίρετα 
τῷ Ὀρφεῖ παρὰ τῆς μητρὸς ὑπῆρχεν. 51 λύρα δὲ ἄλλως 
κτῆμα ἦν οὐδὲν à ἄμεινον τῶν ἄλλων βαρβίτων. 19. xai 
ví σοι τὸν Ὀρφέα 1) τὸν Νέανθον λέγω, ὅπου καὶ xat 

ἡμᾶς αὐτοὺς ἐγένετό τις καὶ ἔτι ἐστίν, οἶμαι, ὃς τὸν Ἔπι- 
κτήτου λύχνον τοῦ Στωϊκοῦ κεραμεοῦν ὄντα τρισχιλέων 
δραχμῶν ἐπρίατο; ἤλπιζε γὰρ οἶμαι xdxsivog, ei τῶν 
νυκτῶν ὑπ᾿ ἐκείνω τῷ λύχνω ἀναγινώσκοι, αὐτίκα udo 
καὶ τὴν Ἐπικτήτου σοφίαν ὄναρ ἐπιστήσεσθαι καὶ ὅμοιος 
ἔσεσθαι τῷ δαυμαστῷ ἐκείνω γέροντι. 14. 493g δὲ καὶ 
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ἦν καταθέµενος ἥλατο 86 τὸ z0Q, ταλάντου κἀκεῖνος 
ἐπρίατο, καὶ ἔχει μὲν τὸ κειµήλιον τοῦτο καὶ δείκνυσιν 
ὥς Τεγεᾶται τοῦ Καλυδωνίου τὸ δέρµα καὶ Θηβαΐοι τὰ 
ὁστᾶ τοῦ Γηρυόνου καὶ Μεμφῖται τῆς Ἴσιδος τοὺς πΆο- 
κάµους' αὐτὸς δὲ ὁ τοῦ θαυμαστοῦ κτήματος δεσπότης 
καὶ αὐτὸν σὲ τῇ ἀπαιδευσίᾳ καὶ βδελυρία ὑπερηκόντισεν. 
ὁρᾷς ὅπως κακοδαιµόνως διάκεισαι βακτηρίας ἐρ τὴν κε- 
φαλὴν ὡς ἀληθῶς δεόµενος; 15. Λέγεται γὰρ καὶ «4ἱο- 
νύσιον τραγῶδίαν ποιεῖν φαύλως πάνυ καὶ γελοίως, ὥστε 
σὺν Φιλόξενον πολλάκις δι αὐτὴν ἐς τὰς λατοµίαςρ ἐμ- 
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πεσεῖν οὐ δυνάµενον κατέχειν τὸν γέλωτα. οὗτος τοίνυν 
πυθόµενος ὡς ἐγγελᾶται, τὸ 4ἰσχύλου πυξίον. εἰς ὃ ἐκεῖ- 
voc ἔγραφε, σὺν πολλῇ σπουδῇ κτησάµενος καὶ αὐτὸς 
ὤετο ἔνθεος ἔσεσθαι καὶ κάτοχος éx τοῦ πυξίου, ἀλλ᾽ 
ὅμως ἐν αὐτῷ ἐκείνω μακρῷ γελοιότερα ἔγραφεν, olov 
κἀκεῖνο τό' 

«4{ωρίδιον ἦκεν 1) «ιονυσίου γυνή. 
καὶ παλιν᾿ 

οἶμοι, γυναῖκα χρήσίµην ἀπώλεσα. 
καὶ τοῦτο γαρ ἐκ τοῦ πυξίου., καὶ τό: 

αὑτοῖς γὰρ ἐμπαίξουσιν οἱ μωροὶ βροτῶν. 
τοῦτο μέν γε πρὸς σὲ µάλα εὐστόχως ἂν εἰρημένον εἴη 
τῷ 4ιονυσίῳ, καὶ δι αὐτὸ χρυσῶσαι αὐτοῦ ἔδει ἐκεῖνο 
τὸ πυξίον. 16. τίνα γαρ ἐλπίδα καὶ αὐτὸς ἔχων ἐς τὰ βι- 
βλία καὶ ἀνατυλίττεις ἀξὶ καὶ διακολλᾷς καὶ περικόπτεις 
καὶ ἀλείφεις τῷ κρόκω καὶ τῇ κέδρω καὶ διφθέρας περι- 
βάλλεις καὶ ὀμφαλοὺς ἐντίθης. ὡς δὴ τί ἀπολαύσων αὐ-- 
τῶν; πάνυ γοῦν ἤδη βελτίων γεγένήσαι διὰ τὴν ὠνήν, 
ὃς τοιαῦτα μὲν φθέγγῃ .... μᾶλλον δὲ καὶ τῶν ὑχθύων 
ἀφωνότερος s. βιοῖς δὲ cg οὐδ) εἰπεῖν καλόν. μῖσος δὲ 
ἄγριον, quot, παρὰ πάντων ἔχεις ἐπὶ τῇ βδελυρία., ὡς εὖ 
τοιούτους ἀπειργάξετο τὰ βιβλία, φυγῇ φευκτέον ἂν ἦν 
ὅτι πορρωτάτω ἀπ᾿ αὐτῶν. 17. δυοῖν δὲ ὄντοιν, ἄττ ἂν 
παρὰ τῶν παλαιῶν τις κτήσαιτο. λέγειν τε δύνασθαι καὶ 
πράττειν τὰ δέοντα ζήλω τῶν ἀρίστων καὶ φυγῇ τῶν χει- 
ρόνων., ὅταν µήτε ἐκεῖνα μήτε ταῦτα φαίνηταί τις παρ᾽ 
αὐτῶν ὠφελούμενος, ví ἄλλο 1] τοῖς μυσὶ διατριβᾶς ὠνεῖ- 
ται καὶ ταῖς τίλφαις οἰκήσεις καὶ πληγᾶς ὡς ἀμελοῦσι 
τοῖς οὐκέταις: 18. πῶς δὲ οὐ κἀκεῖνο αἰσχρόν, sl τις ἐν 
τῇ χειρὶ ἔχοντά σε βιβλίον ἰδών — ἀεὶ δέ τι πάντως ἔχεις 
— ἔροιτο., οὗτινος 1] ῥήτορος 1] ἑυγγραφέως ἢ ποιητοῦ 
ἐστι, συ δὲ ἐκ τῆς ἐπιγραφῆς εἰδὼς πράως EG τοῦτὸ 
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ye* εἶτα, ὥς φιλεῖ τὰ τοιαῦτα ἐν ξυνουσία προχωρεῖν ἐς 
µῆκος λόγων, ὁ μὲν ἐπαινοῖ τι ἢ αἰτιῶτο τῶν ἐγγεγραμ- 
µένων, σὺ δὲ ἀποροίης καὶ μηδὲν ἔχοις εἰπεῖν, οὐκ εὔξῃ 
τότε χανεῖν σοι τὴν γῆν, κατὰ σεαυτοῦ ὁ Βελλεροφόντης 
περιφέρων τὸ βιβλίον; 19. {ημήτριος δὲ 0 Κυνικὸς ἰδὼν 
ἐν Κορίνθω ἀπαίδευτόν τινα βιβλίον κάλλιστον &vayi- 
νώσκοντα, τὰς Βάκχας οἶμαι τοῦ Εὐριπίδου., κατὰ τὸν 
&yysAov δὲ ἦν τὸν διηγούµενον τὰ τοῦ Πενθέως πάθη 
καὶ τὸ τῆς ᾽4γαύης ἔργον, ἁρπάσας διέσπασὲν αὐτὸ εἷ- 
zv, ἄμεινόν ἐστι τῷ Πενθεῖ ἅπαξ σπαραχθῆναι ox 
ἐμοῦ 5] ὑπὸ σοῦ πολλάκις. ζητῶν δὲ ds πρὸς ἐμαυτὸν 
οὕπω καὶ τήµερον εὑρεῖν δεδύνηµαι, τίνος ἕνεκα εν 
σπουδὴν ταύτην ἐσπούδακας περὶ τήν ὠνῆν τῶν βιβλέων' 
ὠφελείας μὲν γὰρ 1] χρείας τῶν ἀπ᾿ αὐτῶν οὐδ᾽ ἂν οἵη- 
θείη τις τῶν καὶ ἐπ᾽ ἐλάχιστόν σε εἰδότων, οὐ μᾶλλον fj 
φαλακρὸς ἄν τις πρίαιτο κτένα 7] κάτοπτρον ὁ τυφλὸς 7] 
ὁ κωφὸς αὐλητὴν 1) παλλακὴν ὁ εὐνοῦχος ἢ ὁ ἠπειρώτης 
κώπην 7] 0 κυβερνήτης ἄροτρον. ἀλλὰ μὴ ἐπίδειξιν πλού- 
του σοι τὸ πρᾶγμα ἔχει καὶ βούλει τοῦτο ἐμφῆναι ἅπασι», 
Ότι καὶ εἰς τὰ μηδέν σοι χρήσιμα ὅμως ἐκ πολλῆς τῆς" 
περιουσίας ἀναλίσκεις; καὶ μὴν ὅσα γε κἀμὲ Σύρον ὄντα 
εἰδέναι, ei μὴ σαυτὸν φέρων ταῖς τοῦ γέροντος ἐκείνου 
διαθήκαις παρενέγραφας, ἁπωλώλεις ἂν ὑπὸ λιμοῦ $03 
καὶ ἀγορὰν προὐτίθεις τῶν βιβλίων. 90. λοιπὸν οὖν δὲ 
ἐκεῖνο πεπεισµένον ὑπὸ τῶν κολάκῶν ὣς οὐ µόνον xaO 
εὖ καὶ ἐράσμιος, ἀλλὰ σοφὸς καὶ ῥήτωρ καὶ ξυγγραφεὺς 
οἷος οὐδ) ἕτερος, ὠνεῖσθαι τὰ βιβλία, óc ἆληθεύοις τοὺς 
ἐπαίνους αὐτῶν. φασὶ δὲ σὲ καὶ λόγους ἐπιδείκνυσθαι 
αὐτοῖς ἐπὶ δείπνω κἀκείνους χερσαίων βατράχων δίκην 
διψῶντας κεκραγέναι, καὶ μὴ zívsw , ἣν μὴ διαρραγῶσι 
βοῶντες. καὶ γὰρ ovx οἶδ' ὅπως ῥᾷστος sl τῆς ῥινὸρ ἕλ- 
κεσθα;, καὶ πιστεύεις αὐτοῖς ἅπαντα, Oc ποτε κἀκεῖνο 
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ἐπείσθης, ὡς βασιλεῖ τινι ὠμοιώθης τὴν ὄψιν καθάπερ 
ὁ φευδαλέξανδρος καὶ φευδοφίλιππος ἐκεῖνος κναφεὺς 
καὶ Ó κατὰ τοὺς προπάτορας ἡμῶν ψευδονέρων καὶ εἶτις 
ἄλλος τῶν ὑπὸ τὸ ψεῦδος τεταγµένων. 21. καὶ ví 9ov- 
µαστόν, εὐτοῦτο ἔπαθες ἀνόητος καὶ ἀπαίδευτος ἄνθρω- 
zog καὶ προῄεις ἐξυπτιάξων xol μιμούμενος βάδισμα καὶ 
σχῆμα καὶ βλέμμα ἐκείνου, ᾧ ῷ σεαυτὸν εἰκάζων ἔχαιρες, 
ὅπου καὶ Πύρρον φασὶ τὸν Ἠπειρώτην τὰ ἄλλα 8αυμα- 
στὸν ἄνδρα οὕτως ὑπὸ κολάκων ἐπὶ τῷ ὁμοίῳ ποτὲ δια-. 
φθαρῆναι, ὥς πιστεύειν ὅτι ὅμοιος ἦν ᾽4λεξάνδρῳ ἐκείνῳ: 
παίτοι τὸ τῶν μουσικῶν τοῦτο. δὶς διὰ πασῶν τὸ πρᾶγμα 
ἦν' εἶδον γὰρ καὶ τὴν τοῦ Πύρρου εἰκόνα, καὶ ὅμως ἐπέ- 
πειστο ἐκμεμάχθαι τοῦ 4λεξώνδρου τὴν µορφήν. ἀλλ᾽ 
ἕνεκα μὲν δἡ τούτων ὕβρισταί μοι ἐς τὸν Πύρρον. ὅτι σὲ 
εἴκασα κατὰ τοῦτο αὐτῷ. τὸ δὲ ἀπὸ τούτου καὶ πάνυ σοι 117 
τρέπον ἂν εἴη: ἐπεὶ yag οὕτω διέκειτο ὁ Πύρρος καὶ 
Ota ὑπὲρ ἑαυτοῦ ἐπέπειστο, οὐδεὶς ὅστις οὐ ξυνετίθετο 
αἱ ξυνέπασχεν αὐτῷ, ἄχρι δήτις ἐν 4αρίσσῃ πρεσβῦτις 
'yn αὐτῶ τάληθὲς εἰποῦσα ἔπαυσεν αὐτὸν τῆς κορύξης. 
μὲν γὰρ Πύρρος ἐπιδείξας αὐτῇ εἰκόνα Φιλίππου καὶ 
ερδίκκου καὶ ᾽4λεξάνδρου καὶ Κασάνδρου καὶ ἄλλων 
σιλέων ἤρετο τίνι ὅμοιος εἴη, πάνυ πεπεισμένος ἐπὶ 
' AActavügov ἤξειν αὐτήν, 9 δὲ πολὺν χρόνον ἐπι- 
ὔσα, Βατραχίωνι, ἔφη, τῷ µαγείρῳ καὶ γὰρ ἦν τις 
d 4αρίσσῃ Βατραχίων μάγειρος τῷ Πυρρῳ ὅμοιον. 
καὶ σὺ δὴ ὧτινι μὲν τῶν τοῖς ὀρχησταῖς συνόντων 
ίδων ἔοικας οὐκ ἂν εἴπόιμι, ὅτι δὲ µανίαν ἐρρωμέ- 
ἔτι καὶ νῦν µαίνεσθαι δοκεῖς ἅπασιν ἐπ᾽ ἐκείνῃ τῇ 
ι πάνυ σαφῶς οἶδα. οὔκουν θαυμαστόν., εἰ απί- 118 
:οὕτως ζωγράφος Gv καὶ τοῖς πεπαιδευμένοις ἐξο- 
σθαι ἐθέλεις πιστεύωθ τοῖς τὰ τοιαῦταά σε ἐπαι- 
καίτοι τί ταῦτα ληρῶ; πρόδηλος γὰρ v, αἰτία της 
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περὶ τὰ βιβλία σπουδῆς, εἰ καὶ ὑπὸ νωθείας ἐγὼ μὴ xa«- 
Aat κατεῖδον' σοφὸν γάρ. ὡς γοῦν οἵει, τοῦτ ἐπινενόη- 
κας καὶ ἑλπίδας οὐ μικρᾶς ἔχεις περὶ τοῦ πράγµωτος, εἰ 
βασιλεὺς µάθοι ταῦτα σοφὸς ἀνὴρ καὶ παιδείαν μάλιστα 
τιμῶν ' εἰ δὲ ταῦτα ὑπὲρ σοῦ ἐκεῖνος ἀκούσειεν, ὡς ὠνῇ 
βιβλία καὶ ξυνάγεις πολλά, πάντα ἐν βραχεῖ παρ αὐτοῦ 
ἔσεσθαί σοι νομίζεις. 98. ἆλλ᾽, à κατάπυφον, ots; τοσοῦ- 
τον μανδραγὀραν κατακεχύσθαι αὐτοῦ, ὥς ταῦτα μὲν 
ἀκούειν, ἐκεῖνα δὲ μὴ εἰδέναι., οἷος μέν σου ὁ μεθ) ἡμέ- 
ϱαν βίος, olo, δέ σοι πότοι, ὁποῖαι δὲ νύκτες καὶ otorg 
καὶ ἠλίκοις ξυγκαθεύδεις; ovx οἶσθα ὡς va καὶ ὀφθαλ- 
μοὶ πολλοὶ βασιλέως: τὰ δὲ σὰ οὕτω περιφανῆ ἐστιν eg καὶ 
τυφλοῖς εἶναι καὶ κωφοῖς γνῶριμα ei γὰρ καὶ φθέγξαιο 
µόνον, εἰ γὰρ καὶ λουόµενος ἀποδύσαιο, μᾶλλον δὲ μηδ᾽ 
ἀποδύσῃ., εὖ δοκεῖ, οἱ ὃ᾽ οὐκέται µόνον ἦν ἀποδύσωνταέ 
Gov, ví οἴει, μὴ αὐτίκα ἔσεσθαι πάντα σου πρόδηλα τὰ 
τῆς νυκτὸς ἀπόρρητα; εἰπὲ γοῦν uot καὶ τόδε., εἰ Βάσσος 
ὁ ὑμέτερος ἐκεῖνος σοφιστὴς Xj Βάταλος ὁ αὐλητὴς ἢ ὁ 
κίναιδος Ἡμιθέων 0 Συβαρίτης, ὃς τοὺς θαυμαστοὺς 
ὑμῖν νύµους συνέγραψεν, cg χρὴ Λεαίνεσθαι καὶ παρα- 
τίλλεσθαι καὶ πάσχειν καὶ ποιεῖν ἐκεῖνα., εἰ τούτων τις 
νυνὶ Λεοντῆν περιβαλλόμενος καὶ ῥόπαλον ἔχων βαδίζοι, 
τί olet φαίνεσθαι τοῖς ὁρῶσιν; Ἡρακλέα εἶναι αὐτύν; 
οὔκ, εἴγε ur) χύτραις λημῶντες τυγχάνοιεν. µυρία γάρ 
ἐστι τὰ ἀντιμαρτυροῦντα τῷ σχήµατι. βάδισμα καὶ βλέμμα 
καὶ φωνὴ καὶ τράχηλος ἐπικεκλασμένος καὶ ψιμύθιον xal 
µαστίχη καὶ φῦκος, oig ὑμεῖς κοσμεῖσθε, καὶ ὅλως κατὰ 
τὴν παροιµίαν, θἄττον ἂν πέντε ἐλέφαντας ὑπὸ µάλης 
κρύψειας 7] ἕνα κέναιδον. εἶτα v] Λεθντῆ μὲν τὸν τοιοῦτον 
ovx ἂν ἔκρυψει σὺ δ᾽ οἴει λήσειν σκεπόµενος βιβλέφ: 
ἀλλ) οὐ δυνατόν' προδώσει γάρ σε καὶ ἀποκαλύψει τὰ 
ie ὑμῶν γνωρίσματα. 94. τὸ Ó' ὅλον ἀγνοεῖν µοι δο- 
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κεῖς ὅτι τὰς ἀγαθας ἑλπίδας οὐ παρὰ τῶν βιβλιοκαπήλων 
δεῖ ζητεῖν, ἀλλὰ παρ᾽ αὐτοῦ καὶ τοῦ καθ’ ἡμέραν βίου 
λαμβάνειν. σὺ ὃ᾽ οἴει συνήγορον κοινὸν καὶ μάρτυρα 
ἔσεσθαί σοι τὸν ᾽άττικὸν καὶ Καλλῖνον τοὺς βιβλιογρᾶ-- 
φους; oUx, ἆλλ᾽ ὠμούς τινας ἀνθρώπους ἐπιτρίψοντάς 
σε, ἦν οἱ θεοὶ ἐθέλωσι, καὶ πρὸς ἔσχατον πενίας ξυνε- 
λάσοντας: δέον ἔτι νῦν σωφρονήσαντα ἀποδόσθαι μέν 
τινι τῶν πεπαιδευµένων τὰ βιβλία ταῦτα καὶ σὺν αὐτοῖς 
τὴν νεόκτιστον ταύτην οἰχίαν, ἀποδοῦναι δὲ τοῖς ἆνδρα- 
ποδοκαπήλοις µέρος γοῦν ἀπὸ πολλῶν τῶν ὀφειλομένων. 
25. xal γὰρ ἐκεῖνο περὶ δύο ταῦτα δεινῶς ἐσπούδακας, 
βιβλίων τε τῶν πολυτελῶν κτῆσιν καὶ µειρακίων τῶν 
ἐξώρων καὶ ἤδη καρτερών ὤνήν, καὶ τὸ πρᾶγμά σοι πάνυ 
σπουδάξεται καὶ θηρεύεται. ἀδύνατον δὲ πένητα ὄντα 
πρὸς ἄμφω διαρκεῖν. σκόπει τοίνυν, Og ἱερὸν χρῆμα 
συμβουλή. ἀξιῶ γάρ σε ἀφέμενον τῶν μηδὲν προσηκόν- 
των τὴν ἑτέραν vócov δεραπεύειν καὶ τοὺς ὑπηρέτας 
ἐκείνους ὠνεῖσθαι, ὅπως μὴ ἐπιλειπόντων σε τῶν οἴκο- 
95v μεταστέλλοιό τινας τῶν ἐλευθέρων., olg ἀκίνδυνον 
ἀπελθοῦσιν, ἦν μὴ λάβωσιν ἅπαντα, ἐξαγορεῦσαι τὰ 
πραχθέντα ὑμῖν μετὰ τὸν πότον, οἷα καὶ πρώην αἴσχιστα 
περὶ σοῦ διηγεῖτο ἐξελθὼν ὁ πόρνος ἔτι καὶ δήγµατα ἔπι- 
δεικνύς. ἆλλ᾽ ἔγωγε καὶ μάρτυρας ἄν παρασχοίµην τοὺς 
τότε παρόνταρ, ὡς ἠγανάκτησα καὶ ὀλίγου πληγὰς ἑνέ- 
τριψα αὐτῷ χαλεπαίνων ὑπὲρ σοῦ., καὶ μάλισθ’ ὅτε καὶ 
ἄλλον ἐπεκαλέσατο μάρτυρα τῶν ὁμοίωῶν καὶ ἄλλον ταὐτὰ 
καὶ λόγοις διηγουµένους. πρὸς δή ταῦτα, ὤὦγαθέ, τα- 
µιεύου τἀργύριον καὶ φύλαττε, Gg οἴκοι καὶ κατα πολ- 
λὴν ἀσφάλειαν ταῦτα ποιεῖν καὶ πάσχειν ἔχης. ὥστε μὲν 
γὰρ µηκέτι ἐργάζεσθαι τίς ἂν µεταπεισειέ σε; οὐδὲ γὰρ 
κύων ἅπαξ παύσαιτ ἂν σκυτοτραγεῖν μαθοῦσα. 326. τὸ 
à ἕτερον ῥάδιοι., τὸ µηκέτι ὠνεῖσθαι βιβλία. (κανῶς 
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πεπαίδευσαι, ἅλις σοι τῆς σοφίας, µόνον ov καὶ ἐπ᾽ ἄκρου 
τοῦ χείλους ἔχεις τὰ παλαιὰ πάντα, πᾶσαν uiv (Gvogíav 
οἶσθα. πάσας δὲ λόγων τέχνας καὶ κάλλη αὐτῶν καὶ κα- 
κίας καὶ ὀνομάτων χρῆσιν τῶν ᾽άττικῶν' παάνσοφόν τι 
χρῆμα καὶ ἄκρον ἐν παιδεία γεγένησαι διὰ τὸ πλῆθος 
τῶν βιβλίων: κωλύει γὰρ οὐδὲν κἀμέ σοι ἐνδιατρέβειν, 
ἐπειδὴ χαίρεις ἐξαπατώμενος. 27. ἠδέως δ᾽ ἂν καὶ ἐροί- 
µήνσε, τὰ τοσαῦτα βιβλία ἔχων ví μάλιστα ἀναγινῶώσκεις 
αὐτῶν; τὰ Πλάτωνος: τὰ Αντισθένους: τὰ ᾽ρχιλόχου; 
τὰ Ἱππῶνακτος; 1] τούτων μὲν ὑπερφρονεῖς, ῥήτορες δὲ 
μαλιστα σοι [τούτων] διᾶ χειρός; εἰπέ µοι, καὶ 4ἰσχίνου 
τὸν κατὰ Τιμάρχου λόγον ἀναγινώσκεις; v ἐκεῖνά γε 
πάντα οἶσθα καὶ γινώσκεις αὐτῶν ἕκαστον; τὸν δὲ ᾽4ρι- 
στοφάνην καὶ Εὔπολιν ὑποδέδυκας: ἀνέγνως καὶ τοὺς 
Βάπτας v0 δρᾶμα ὅλον; εἶτ οὐδέν σου τἀκεῖ καθίκετο 
οὐδ᾽ ἠρυθρίασας γνωρίσας αὐτά; τοῦτο γοῦν καὶ µάλι- 
στα θαυμάσειεν ἄν τις. viva ποτὲ ψυχἠὴν ἔχων ἅπτει τῶν 
βιβλίων, ὁποίαις αὐτὰ χερσὶν ἀνελίττεις. πότε δὲ ἄναγι- 
νώσκεις; μεθ’ ἡμέραν; ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἑώρακε τοῦτο ποιοῦν-- 
τα, ἀλλὰ νύκτωρ; πόὀτερον ἐπιτεταμένος ἤδη ἐκείνοις ἢ 
πρὸ τῶν λόγων; ἀλλὰ πρὸς Κότυος µηκέτι μὴ τολµήσῃς 
τοιοῦτο μηδέν. 28. ἄφες δὲ τὰ βιβλία καὶ μόνα ἑργάζου 
τὰ σαυτοῦ. καίτοι ἐχρῆν µηκέτι μηδὲ ἐκεῖνα, αἰδεσθήῆναι 

δὲ τὴν τοῦ Βὐριπίδου Φαίδραν καὶ ὑπὲρ τῶν γυναικῶν 
ἀγανακτοῦσαν καὶ λέγουσαν, 

οὐδὲ σκότον φρίσσουσι τὸν συνεργάτην 
τέρεµνά v' olxov µή ποτε φθογγἠν ἀφῇ. 

εἰ δὲ πάντως ἐμμένειν τῇ ὁμοία voco διέγνωσται, i91, 
ὠνοῦ μὲν βιβλία καὶ οἴκοι κατακλείσας ἔχε καὶ καρποῦ 
τήν δόξαν τῶν κτημάτων. [κανόν σοι καὶ τοῦτο. προσάψῃ 
δὲ µηδέποτε μηδὲ ἀναγνῷς μηδὲ ὑπαγάγῃς τῇ γλώττῃ 
zen» ἀνδρῶν λόγους καὶ ποιήματα μηδὲν δεινόν 65 
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εἰργασμένα. οἶδα ὥς µάτην ταῦτά uo, λελήρηται καὶ κατὰ 
τὴν παροιµίαν 4ὐθίοπα σµήχειν ἐπιχειρῶ σὺ γὰρ ὠνήσῃ 
καὶ χρήσῃ ἐς οὐδὲν καὶ καταγελασθήσῃ πρὸς τῶν πεπαι-. 
δευµένων, οἷς ἀπόχρη ὠφελεῖσθαι oUx ἐκ τοῦ κάλλους 124 
τῶν βιβλίων οὐδ᾽ ἐκ τῆς πολυτελείας αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς 
φωνῆς καὶ τῆς γνώμης τῶν γεγραφότων. 29. σὺ δὲ οἴει 
θεραπεύσειν τὴν ἀπαιδευσίαν καὶ ἐπικαλύψειν τῇ δόξη 
ταύτῃ καὶ ἐκπλήξειν τῷ πλήθει vv βιβλίων, οὐκ εἰδὼς 
Ot, καὶ οἱ ἀμαθέστατοι τῶν ἑατρῶν τὸ αὐτὸ σοὶ ποιοῦσιν 
ἐλεφαντίνους νάρθηκας xal σικύας ἀργυρᾶς ποιούµενοε 
καὶ σµίλας χρυσοκολλήτους' ὁπύταν δὲ καὶ χρήσασθαν 
τούτοις δέῃ., οἱ μὲν οὐδὲ ὅπως χρὴ µεταχειρίσασθαι αὐτὰ 
ἴσασι' παρελθὼν δέ τις ἐς τὸ µέσον τῶν μεμαθηκότων 
φλεβότοµον s µάλα ἠκονημένον ἔχων ἰοῦ τἆλλα μεστὸν 
ἀπήλλαξε τῆς ὀδύνης τὸν νοσοῦντα. ἵνα δὲ καὶ γελοιο-- 
τέρῳ τινὶ τὰ σὰ εἰκάσω, τοὺς κουρέας τούτους ἐπίσκεψαι, 
καὶ ὄψεν τοὺς μὲν τεχνίτας αὐτῶν ξυρὸν καὶ µαχαιρίδα 
καὶ κάτοπτρον σύμμετρον ἔχοντας., τοὺς δὲ ἀμαθεῖς καὶ 
ἰδιώτας πλῆθος µαχαιρίδων προτιθέντας καὶ κάτοπτρα 
μεγάλα, οὐ μὴν Λήσειν γε διὰ ταῦτα οὐδὲν εἰδότας. ἀλλὰ 
τὸ γελοιότατον ἐκεῖνο πάσχουσιν, ὅτι κείρονται μὲν οἳ 
πολλοὶ παρὰ τοῖς γείτοσιν αὐτῶν, πρὸς δὲ τὰ ἐκείνων 195 
κάτοπτρα προσελθόντες τὰς κόµας εὐθετίζουσι. 30. καὶ 
σὺ τοίνυν ἄλλω μὲν δεηθέντι χρήσειας ἂν τὰ βιβλία, χρή- 
όασθαι δὲ αὐτὸς oUx ἂν δύναιο. καίτοι οὐδ᾽ ἔχρησάς τινι 
βιβλίον πώποτο, ἀλλὰ τὸ τῆς κυνὸς ποιεῖς τῆς ἐν τῇ φάτνῃ 
κατακειµένης, ἢ οὔτε αὐτὴ τῶν κριθῶν ἐσθίει οὔτε τῷ 
ἵππω δυναµένω φαγεῖν ἐπιτρέπει. ταῦτα τό γε νῦν εἶναι 
ὑπὲρ µόνων τῶν βιβλίων παρρησιάζοµαι πρὸς σέ, περὶ 
δὲ τῶν ἄλλων ὕδα κατάπτυστα καὶ ἐπονείδιστα ποιεῖς, 
αὖθις ἀκούσῃ πολλάκις. 
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1l. 4εινόν γε ἡ ἄγνοια καὶ πολλών κακῶν ἀνθράώ-- 
ποις αἰτία, ὥσπερ ἀχλύν τινα καταχέουσα τῶν πραγµαά- 
των καὶ τὴν ἀλήθειαν ἀμαυροῦσα καὶ τὸν ἑἕκάστου βίον 

[4 , “. , , ρ 
ἐπηλυγάζουσα. ἐν σκότω γοῦν πλανωμἔνοις πάντες ἑοί- 
καμεν., μᾶλλον δὲ τυφλοῖς 9µοια πεπόνθαµεν, τῷ μὲν 


προσπταίοντερ ἀλόγως, τὸ δὲ ὑπερβαίνοντες, οὐδὲν δέον, 


7 


καὶ τὸ μὲν πλησίον καὶ παρὰ πόδας ovy ὁρῶντες, τὸ δὲ 
πόρρω καὶ πάμποΛυ διεστηκὸς oc ἐνοχλοῦν δεδιότες * καὶ 
ὅλως ἐφ᾽ ἑκάστου τῶν πραττομένῶν ov διαλείποµεν τὰ 
πολλὰ ὀλισθαίνοντες. τοιγάρτοι µυρίας ἤδη τοῖς τραγῳ- 
δοδιδᾶσκάὄλοις ἀφορμὰς εἷς τὰ δράματα τὸ τοιοῦτο παρέ- 
σχηται, τοὺς 4αβδακίδας καὶ τοὺς Πελοπίδας καὶ τὰ τού-- 
τοις παραπλήσια: σχεδὸν γὰρ τὰ πλεῖστα τῶν ἐν τῇ σκηνῇ 
ἀναβαινόντων κακῶν εὗροι τις ἂν ὑπὸ τῆς ἀγνοίας κα- 
θάπερ ὑπὸ τραγικοῦ τινος δαίµονος κεχορηγηµένα" λέγω 
δὲ καὶ ἐς τὰ ἄλλα μὲν ἀποβλέπων, μάλιστα δὲ ἐς τὰς οὐκ 
ἀληθεῖς κατὰ τῶν συνήθων καὶ φίλων διαβολάς, 0! ὧν 
ἤδη καὶ οἶκοι ἀνάστατοι γεγόνασι καὶ πὀλεις ἄρδην ἆπο-- 
λώλασι πατέρες τε κατὰ παίδων ἐξεμάνησαν καὶ ἀδελφοὶ 
κατα τῶν ὁμογενῶν καὶ παῖδες κατὰ τῶν γειναµένων καὶ 
ἐρασταὶ κατὰ τῶν ἐρωμένων ' πολλαὶ δὲ καὶ φιλίαι συνε- 
κόπησαν καὶ οἶκοι συνεχύθησαν ὑπὸ τῆς κατὰ vac δια-- 
βολὰς πιθανότητος. 3. ἵν᾽ οὖν ὡς ἥκιστα περιπίπτωµεν 
αὐταῖς., ὑποδεῖξαι βούλομαι τῷ λόγω καθάἄπερ ἐπί τινος 
γραφῆς ὑποῖόγ τί ἐστιν ἡ διαβολὴ καὶ πόθεν ἄρχεται καὶ 
ὁποῖα ἐργάξεται. μᾶλλον δὲ ᾽Απελλῆς 0 Ἐφέσιος πάλαι 
ταύτην προὔλαβε τὴν εἰχόνα" καὶ γὰρ αὖ καὶ οὗτος δια-- 
Ay sig πρὸς τὸν Πτολεμαῖον ὡς μετεσχηκῶς Θεοδότα τῆς 
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συνωμοσίας ἐν Τύρω. ὁ δὲ ᾽πελλῆς ovy ἑωράκει ποτὸ 
τὴν Τύρον οὐδὲ τὸν Θεοδόταν, ὅστις qv, ἐγίνωσκεν, 1j 
καθ᾽ ὅσον ἤκουο Πτολεμαίου τινὰ ὕπαρχον εἶναι τὰ κατὰ 
τὴν Φοινίκην ἐπιτετραμμένον. ἆλλ᾽ ὅμως τῶν ἀντιτέχνων 

τις Αντίφιλος τοὔνομα ὑπὸ φθύόνου τῆς παρὰ βασιλεῖ 128 
τιμῆς καὶ τῆς κατὰ τὴν τέχνην ζηλοτυπίας κατεῖπεν αὐ- 
τοῦ πρὸς τὸν Πτολεμαῖον ὡς εἴη κεκοινωνηκῶς τῶν ὅλων 

καὶ ὡς θεάσαιτό τις αὐτὸν ἐν Φοινίκῃ συνεστιώµενον 
Θεοδότα καὶ παρ᾽ ὅλον τὸ δεῖπνον πρὸς τὸ οὖς αὐτῷ κοι- 
νοΛλογούμενον. καὶ τέλος ἀπέφηνε τὴν Τύρου ἀπόστασιν 
καὶ Πηλουσίου κατάληψιν ἐκ τῆς ᾽Απελλοῦ συμβουλῆς 
γογονέναι. 8. ὁ δὲ Πτολεμαῖος ὡς ἂν καὶ τἆλλα οὐ κάρτα 
φρενήρήης τις Ov, ἆλλ᾽ ἐν κολακεία δεσποτικῇ τεθραμμέ- 129 
vog, οὕτως ἐξεκαύθη καὶ συνεταράχθη πρὸς τῆς παρα--- 
δόξου ταύτης διαβοΛλῆς, ὥστε μηδὲν τῶν εἰκότων λογι- 
σάµενος, μηδ᾽ ὅτι ἀντίτεχνος ἦν ὁ διαβάλλων μηδ᾽ ὅτι 
μικρότερος 7] κατὰ τηΛλικαύτην προδοσίαν ζωγράφος, καὶ 
ταῦτα sU πεπονθὼς vx αὐτοῦ καὶ παρ ὀντινοῦν τῶν 
ὁμοτέχνων τετιµηµένος, ἆλλ᾽ οὐδὲ τὸ παράπαν εἰ éké- 
πλευσεν πελλῆς ἐς Τύρον ἐξετάσας͵ εὐθὺς ἔαδε μηνίειν 
καὶ Boris ἐνεπίμπλα τὰ βασίλεια τὸν ἀχάριστον κεκραγῶς 130 
καὶ τὸν ἐπίβουλον καὶ συνωµότην. καὶ εἴ γε μὴ τῶν συνει- 
Agppévov τις ἀγανακτήσας ἐπὶ τῇ τοῦ ᾽Αντιφίλου ἆναι- 
σχυντία καὶ τὸν ἄθλιον -πελλῆν κατελεήσας ἔφη µηδε- 
vóg αὐτοῖς κεκοινωνηκέναι. τὸν ἄνθρωπον, ἀπετέτμητο 

ἂν τὴν πεφαλὴν καὶ παραπολελαύχει τῶν ἐν Τύρω κακῶν 
οὐδὲν αὐτὸς αἴτιος γεγονώς. 4. ὁ μὲν οὖν Πτολεμαῖος 
οὕτω λέγεται αἰσχυνθῆναι ἐπὶ τοῖς γεμονόσιν., ὥστε τὸν 
μὲν ᾽Απελλῆν ἑκατὸν ταλάντοις ἐδωρήσατο, τὸν δὲ ν- 
τέφιλον δουλεύειν αὐτῷ παρέδωκεν. ὁ δὲ ᾽Απελλῆς ὧν 
παρεκινδύνευσε μεμνημένος τοιᾷδέ τινι εἰκόνι ἠμύνατο 
τὴν διαβολήν. 5. ἐν δεξιᾶᾷ τις ἀνὴρ κάθηται τὰ ὧτα πον- NS 
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μεγέθη ἔχων μικροῦ δεῖν τοῖς τοῦ Μίδου προσεοικότα, 
τὴν χεῖρα προτείνων πύρρωθεν ἔτι προσιούσῃ τῇ «4ια- 
βολῇ. περὶ δὲ αὐτὸν ἑστᾶσι δύο γυναῖκες, ᾽4γνοιά uoi 
δοκεῖ καὶ Ὑπόληψις, ἑτέρωθεν δὲ προσέρχεται 7] «4ια- 
βολή, γύναιον ἐς ὑπερβολὴν πάγκαλον, ὑπόθερμον δὲ 
καὶ παρακεκινηµένον, οἷον δὴ τὴν λύτταν καὶ τὴν ὀργὴν 
δεικνύουσαι τῇ μὲν ἀριστερᾷ δᾷδα καιοµένην ἔχουσα, 
τῇ ἑτέρα δὲ νεανίαν τινὰ τῶν τριχών σύρουσα τὰς χεῖρας 
ὀρέγοντα εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ μαρτυρόμενον τοὺς 9εούς. 
ἡγεῖται δὲ ἀνὴρ ὠχρὸς καὶ ἄμορφος, ὀξὺ δεδορκῶς καὶ 
ἐοικὼς τοῖς ἐκ νόσου μακρᾶς κατεσκλήκόσι. τοῦτον οὖν 
εἶναι τὸν Φθόνον ἄν τις εἰκάσειε. καὶ μὴν καὶ ἄλλαι τινὲς 
δύο παρομαρτοῦσι προτρέπουσαι καὶ περιστέλλουσαι καὶ 
Κατακοσμοῦσαι τὴν «4ιαβολήν. ὡς δέ uot καὶ ταύτας ἑμή- 
νυσεν ὁ περιηγητὴς τῆς εἰκόνος, ἡ μέν τις Ἐπιβουλὴ ἦν, 
ἡ δὲ Απάτη. κατόπιν δὲ ἠκολούθει πάνυ πενθικῶς τις 
ἐσκευασμένη, µελανείμων καὶ κατεσπαραγµένη., ἸΜετα- 
νοια οἶμαι αὕτη ἐλέγετο": ἐπεστρέφετο γοῦν εἰς τοὐπίσω 
δακρύουσα καὶ μετ αἰδοῦς πάνυ τὴν 4λήθειαν προσιοῦ- 
σαν ὑπέβλεπεν. οὕτως μὲν ᾽ἁπελλῆς τὸν ἑαυτοῦ κένδυ- 
νον ἐπὶ τῆς γραφῆς ἐμιμήσατο. 

6. Φέρε δὲ καὶ ἡμεῖς, εἰ δοκεῖῦ, κατὰ τὴν τοῦ Ege- 
σίου ἑωγράφου τέχνην διέλθωµεν τὰ προσόντα τῇ δια-- 
βολῇ, πρότερόν γε Opp τινὶ περιγράψαντερ αὐτήν' οὕτω 
γὰρ ἂν ἡμῖν 9 εἰκῶν γένοιτο φανερωτέρα. ἔστι τοίνυν 
διαβολὴ κατηγορία τις ἐξ ἐρημίας γινοµένη, τὸν κατη-- 
γορούμενον λεληθυῖα, ἐκ τοῦ μονομεροῦς ἀναντιλέκτως 
πεπιστευµένη. τοιαύτη μὲν 7) ὑπόθεσις τοῦ Λόγου. τριῶν 
Ó' ὄντων προσώπων, καθάπερ ἐν ταῖς κωµωδίαις, τοῦ 
διαβάλλοντος καὶ τοῦ διαβαλλομένου καὶ τοῦ πρὸς ὃν 
ἡ διαβολὴ γίνεται, καθ ἕκαστον αὐτῶν ἐπισκοπήσωμεν 
οἷα εἰκὸς εἶναι τὰ γινόμενα. T. πρῶτον μὲν δή, εἰ δοκεῖ, 
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«παραγάγωµεν τὸν πρωταγωνιστὴν τοῦ δράματος, λέγω 
δὲ τὸν ποιητὴν τῆς διαβολῆς. οὗτος 0b δὴ ὡς μὲν οὐκ 
ἀγαθὸς ἄνθρωπός ἐστι, πᾶσιν οἶμαι γνῶριμον' οὐδεὶς 
γὰρ ἂν ἀγαθὸς κακῶν αἴτιος γένοιτο τῷ πλησίον, ἀλλ᾽ 
ἔστιν ἀγαθῶν ἀνδρῶν dq! ὧν εὖ ποιοῦσιν αὐτοὶ τοὺς 
φίλους, οὐκ ἀφ᾿ ὧν τοὺς ἄλλους ἀδικοῦντες αἰτιῶνται 
καὶ μισεῖσὃαι παρασκευάξουσιν, εὐδοκιμεῖν δόξαν sv- 
φνοίας προσλαβόντες. 8. ἔπειτα δὲ ὡς ἄδικος ὁ τοιοῦτος 
xe παράνοµός ἐστι καὶ ἀσεβὴς καὶ τοῖς χρωμένοις ἐπιξή- 
µιος. ῥᾷδιον καταμαθεῖν. τίς γὰρ οὐκ ἂν ὁμολογήσειε 
τὴν μὲν ἰσότητα ἐν ἅπαντι καὶ τὸ μηδὲν πλέον δικαιο- 
σύνης ἔργα εἶναι, τὸ δὲ ἄνισόν τε καὶ πΛλεονεκτικὸν ἆδι- 
κίας; 0 δὲ τῇ διαβολῇ κατὰ τῶν ἀπόντων λάθρα χρώμενος 
πῶς οὐ πλεονέκτης ἐστὶν ὅλον τὸν ἀκροατὴν σφετεριξό- 
µενος καὶ προκαταλαμβάνων αὐτοῦ τὰ Qro καὶ ἀποφρατ- 
των καὶ τῷ δευτέρω λόγω παντελῶς ἅβατα κατασκευά- 
ζων αὐτὰ ὑπὸ τῆς διαβολῆς προεμπεπλησμένα; ἐσχάτης 
ἀδικίας τὸ τοιοῦτον, ὡς φαῖεν ἂν καὶ οἱ ἄριστοι τῶν vo- 
μοθετῶν, olov ὁ Σόλων καὶ ὁ 4ράκων, ἔνορκον ποιη- 
σάμενοι τοῖς δικασταῖς τὸ ὁμοίως ἀμφοῖν ἀκροᾶσθαι καὶ 
τὸ τὴν εὔνοιαν ἴσην τοῖς κρινοµένοις ἀπονέμειν, ἄχρι 
ἂν ὁ τοῦ δευτέρου λόγος παρατεθεὶς θατέρου χείρων ἢ 
ἀμείνων φανῇ: πρὶν δέ γε ἀντεξετάσαι τὴν ἀπολογίαν 
τῇ κατηγορία, παντελῶς ἀσεβῇ καὶ ἀνόσιον ἡγήσαντο 
ἔσεσθαι τὴν κρίσιν. καὶ γὰρ ἂν καὶ αὐτοὺς ἀγανακτῆσαι 
τοὺς θεοὺς εἴποιμεν, εἰ τῷ κατηγόρω μετ ἀδείας ἃ 9έ- 
λει λέγειν ἐπιτρέποιμεν, ἀποφράξαντες δὲ τῷ κατήηγορου- 
μένω τὰ dro ἢ τὸ στόµα σιωπῶντος καταψηφιξοίµεθα 
tQ προτέρῳ λόγω κεχειρωμένοι. ὥστε 0v κατὰ τὸ δίκαιον 
καὶ τὸ νόµιμον καὶ τὸν ὅρκον τὸν δικαστικὺν qaín vig ἂν 
γίγνεσθαι τὰς διαβολάς. εἰ δέτω μὴ ἀξιόπιστοι δοκοῦσιν 
οἱ φοµοθέται παραινοῦντερ οὕτω δικαίας wol ἀμεοτῖς 
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ποιεῖσθαι τὰς κρίσεις, ποιητήν µοι δοκῶ τὸν &gioror» . 
137 ἐπάγειν τῷ λόγω εὖ µάλα περὶ τούτων ἀποφηνάμενον«ς 
μᾶλλον δὲ νοµοθετήσαντα. qol δέ, - 
µήτε δίκην δικάσῃς, πρὶν ἄμφω μῦθον ἀκούσῃς. 
ἠπίστατο γάρ, οἶμαι, καὶ οὗτος ὡς πολλῶν ὄντων ἐν vi» 
βίῳ ἀδικημάτων οὐδὲν ἄν τις εὗροι χεῖρον οὐδὲ ἀδικα---- 
τερον 17 ἀκρίτους τινὰς καὶ ἀμοίρους λόγων καταδεδι--- 
κάσθαι' ὅπερ ἐξ ἅπαντος ὃ διαβάλλων ἐπιχειρεῖ ποιεῖ mo 
ἄκριτον ὑπάγων τὸν διαβαλλόμενον τῇ τοῦ ἀκούοντος 
ὀργῇ καὶ τὴν ἀπολογίαν τῷ Λλαθραίω τῆς κατηγορίας 
παραιρούµενος. 9. καὶ γὰρ ἀπαρρήσίαστος καὶ δειλὰς 
138 ἅπας ὁ τοιοῦτος ἄνθρωπος οὐδὲν ἐς τοὐμφανὲς ἄγων». 
ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ λοχώντες ἐξ ἀφανοῦς ποθεν τοξεύων, ὣς 
μηδὲ ἀντιτάξασθαι δυνατὸν εἶναι μηδὲ ἀνταγωνίσασθαε, 
ἀλλ᾽ ἐν ἀπορία καὶ ἀγνοία τοῦ πολέμου διαφθείρεσθαε, 
0 µέγιστόν ἐστι σημεῖον τοῦ μηδὲν ὑγιὲς τοὺς διαβάΛ- 
λοντας λέγειν. ἐπεὶ el "is yt τἀληθή πατηγοφοῦντι ἑαυτῷ 
συνεπίσταται. οὗτος, οἶμαι, καὶ εἰς τὸ φανερὸν ἐλέγχα 
καὶ διευθύνει καὶ ἀντεξετάξει τῷ λύγω, ὥσπερ οὐδεὶς ἂν ἐκ 
τοῦ προφανοῦς νικᾶν δυνάµενος ἐνέδρα ποτὲ καὶ ἁπάτῃ 
χρήσαιτο κατὰ τῶν πολεμίων. 10. ἴδοι δ᾽ ἄν τις τοὺς 
τοιούτους μάλιστα Év τε βασιλέων αὐλαῖς καὶ περὶ τὰς 
199 τῶν ἀρχόντων καὶ δυναστευόντων φιλίας εὐδοκιμοῦντας, 
ἔνθα πολὺς μὲν ὃ φθόνος., µυρίαι δὲ ὑπόνοιαι, πάμπολ- 
Aat δὲ κολακειῶν καὶ διαβυλῶν ὑποθέσεις' ὅπου yag ἀεὶ 
µείξους ἐλπίδες, ἐνταῦθα καὶ οἱ φθόνοι χαλεπώτεροι xal 
τὰ µίση ἐπισφαλέστερα καὶ αἱ ζξηλοτυπίαι κακοτεχνέστε- 
ραι. πάντες οὖν ἀλλήλους ὀξὺ δεδόρκασι καὶ ὥσπερ οἱ 
μονομαχοῦντες ἐπιτηροῦσιν sl πού τι γυμνωθὲν µέρος 
Θεάσαιντο τοῦ σώματος" καὶ πρῶτος αὐτὸς ἕκαστος εἶναι 
βουλόμενος παρωθεῖται καὶ παραγκωνίξεται τὸν πλησίον 
Xa) τὸν πρὸ αὐτοῦ, εἰ δύναιτοι ὑποσπᾷ καὶ ὑποσκελίξει. 
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ἔνθα ὁ μὲν χρηστὸς ἀτεχνῶς εὐθὺς ἀνατέτραπται καὶ 140 
παρασέσυρται καὶ τὸ τελευταῖον ἀτίμως ἑξέωσται, ὁ δὲ 
κολακευτικώτερος καὶ πρὸς τὰς τοιαύτας κακοηθείας πι- 
ανώτερος εὐδοκιμεῖ, καὶ ὅλως φθάσας κρατεῖ' τὰ γὰρ 
τοῦ Ομήρου πάνυ ἐπαληθεύουσιν, ὅτι τοι 
ξυνὸς Ἐνυάλιος καὶ τὸν κτανέοντα κατέκτα. 
τοιγαροῦν ὡς οὐ περὶ μικρῶν τοῦ ἀγῶνος ὄντος ποικί- 
ας κατ’ ἀλλήλων ὁδοὺς ἐπινοοῦσιν, ὧν ταχίστη καὶ ἔπι-- 
σφαλεστάτη ἐστὶν 9 τῆς διαβολῆς, τὴν μὲν ἀρχὴν ἀπὸ 
φθόνου 1 μίσους εὐέλπιδος λαμβάνουσα» οὐκτρότερα δὲ 
καὶ τραγικα ἐπάγουσα τα τέλη xoi πολλῶν συμφορῶν 
ἀνάπλεα. 11. οὐ μέντοι μικρὸν οὐδὲ ἁπλοῦν ἐστι τοῦτο, 
ὣς ἄν τις ὑπολάβοι, ἀλλὰ πολλῆς μὲν τέχνης, οὐκ ὀλίγης 141 
δὲ ἀγχινοίαρ, ἀκριβοῦς δέ τινος ἐπιμελείας δεόµενον᾿ οὐ 
γὰρ ἂν τοσαῦτα ἔβλαπτεν ἡ 9j διαβολή ; εὖ μὴ πιθανόν τινα 
τρόπον ἐγένετο" οὐδ ἂν κατίσχυε τήν πάντων ἰσχυροτέ- 
αν ἀλήθειαν, e uj πολὺ τὸ ἐπαγωγὸν καὶ πιθανὸν καὶ 
µυρία ἄλλα παρεσχεύαστο κατὰ τῶν ἀκουόντων. 19. δια-- 
βάλλεται μὲν οὖν ὡς τὸ πολὺ μάλιστα Ó τιμώμενος καὶ 
Ua τοῦτο τοῖς ὑπολειπομένοις αὐτοῦ ἐπίφθονος' ἅπαν- 
t γαρ v0. ἐπιτοξάξονται καθάᾶπερ τι κώλυμα καὶ ἐμ-- 
χύδιον προορώμενοι, καὶ ἕκαστος οἵεται πρῶτος αὐτὸς 
ἔσεσθαι τὸν κορυφαῖον ἐκεῖνον ἐκπολιορκήσας καὶ τῆς 
φιλίας ἀποσκευασάμενος. οἷόν τι καὶ ἐπὶ τοῖς γυμνικοῖς 
ἁγῶσιν ἐπὶ τῶν δροµέων γίγνεται' κἀκεῖ yàg 0 μὲν ἆγα- 
θὸς δρομεὺς τῆς ὕσπληγγος εὐθὺς καταπεσούσης µόνον 142 
τοῦ πρόσω ἐφιέμενος καὶ τὴν διάνοιαν ἀποτείνας πρὸς τὸ 
τέρμα x&v τοῖς ποσὶ τὴν ἐλπίδα τῆς νίκης ἔχων τῷ πλη- 
σίον οὐδὲν κακουργεῖ οὐδέ τι τοῦ κατὰ τοὺς ἀγωνιστας 
πολυπραγμονεῖ, ὁ δὲ κακὸς ἐκεῖνος καὶ ἄναθλος ἄντα- 
| φωνιστὴς ἀπογνοὺς τὴν ἐκ τοῦ τάχους ἐλπίδα ἐπὶ τὴν xo- 
! κοτεχνίαν ἐτράπετο, καὶ τοῦτο µόνον ἐξ ἅπαντος ὀκοπεῖ. 
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ὅπως τὸν τρέχοντα ἐπισχὼν ἢ ἐμποδίσας ἐπιστομιεῖ, &s, 
εὖ τούτου διαµάρτοι, ovx ἄν ποτε νικῆσαι δυνάµενος. | 
ὁμοίως δὲ τούτοις xav ταῖς φιλίαις τῶν εὐδαιμόνων τοῦ- | 
των γίνεται: ὁ γὰρ προέχων αὐτίκα ἐπιβουλεύεται καὶ 
143 ἀφύλακτος ἐν µέσω ληφθεὶς τῶν δυσμενῶν ἀνηρπά- 
σθη. οἱ δὲ ἀγαπῶνται καὶ φίλοι δοκοῦσιν ἐξ ὧν ἄλλους 
βλάπτειν ἔδοξαν. 18. τό τε ἀξιόπιστον τῆς διαβολῆς οὐ] 
ὥς ἔτυχεν ἐπινοοῦσιν, ἀλλ᾽ ἐν τούτρ τὸ πᾶν rolg ἐστιν 
ἔργον δεδοικόσι τι προσάψαι ἀπωδὸν 9 καὶ ἀλλότριον. 
Gg γοῦν ἐπὶ πολὺ τὰ προσόντα τῷ διαβαλλομένῳ πρὸς τὸ 
λεἴρον. μεταβάλλοντες οὐκ ἀπιθάνους ποιουνται τὰς κα- 
τηγορίας. olov τὸν μὲν ἰατρὸν διαβάλλουσιν ὥς φαρµα- 
κέα, τὸν πλούσιον δὲ ὧς τύραννον, τὸν τυραννικὸν 0 
144 ὡς προδοτικόν. 14. ἐνίοτε μέντοι καὶ ὁ ἀκροώμενος αὐ- 
τὸς ὑποβάλλει τῆς διαβολῆς τὰς ἀφορμάς, καὶ πρὸς τὸν 
ἐκείνου τρόπον οἱ κακοήθεις αὐτοὶ ἁρμοξόμενοι εὐστο- 
χοῦσιν. ἦν μὲν γὰρ ζηλότυπον αὐτὸν. ὄντα ἴδωσι, Zi- 
νευσε, φασί, τῇ γυναικί σου παρὰ τὸ δεῖπνον καὶ ἀπι- 
δών ἐς αὐτὴν ἐστέναξε, καὶ ἡ Στρατονίκη πρὸς αὐτὸν οὔ 
µάλα ἀηδῶς: καὶ ὅλως ἐρωτικαί τινες καὶ μοιχικαὶ πρὸς 
αὐτὸν αἱ διαβολαί. ἣν δὲ ποιητικὸς T] καὶ ἐπὶ τούτῳ μέγα 
φρονῇ, Ma «4 ἐχλεύασέ σου Φιλόξενος τὰ ἔπη καὶ διξ- 
συρε καὶ ἄμετρα εἶπεν αὐτὰ καὶ κακοσύνθετα. πρὸς 0 
τὸν εὐσεβῆ καὶ φιλόθεον ὡς ἄθεος καὶ ἀνόσιος ó φίλος 
διαβάλλεται καὶ ὣς τὸ θεῖον παρωθούμενος καὶ τὴν πρό- 
146 νοιαν ἀρνούμενος: ὁ δὸ ἀκούσας εὐθὺς µύωπι διὰ τοῦ 
ὠτὸς τυπεὶς διακέκαυται ὡς τὸ εἰκὸς καὶ ἀπέστραπται τὸν 
φίλον οὐ περιµείνας τὸν ἀκριβῆ ἔλεγχον. 15. ὅλως γὰρ 
τὰ τοιαῦτα ἐπινοοῦσι καὶ Λέγουσιν, ἃ μάλιστα ἴδασιν ἐς 
ὀργὴν δυνάµενα προκαλέσασθαι τὸν ἀκροώμενονς, καὶ 
ἔνθα τρωτός ἐστιν ἕκαστος ἐπιστάμενοι, ix^ ἐκεῖνο το- 
ξεύουσι καὶ ἀκοντίζουσιν ἐς αὐτό, ὥστε τῇ παραυτίκα 
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ὀργῇ τεταραγµένον µηκέτι σχυλὴν ἄγειν τῇ ἐξετάσει τῆς 
ἀληθείαρ' ἀλλὰ κἂν θέΛῃ τις ἀπολογεΐσθαι, μὴ προσί- 


εόθαι τῷ παραδόξω τῆς ἀκροάσεως ὡς ἆληθεἴ προκατει--'. 


λημμένον. 16. ἀνυσιμώτατον γὰρ τὸ δἶδος τῆς διαβολῆς 


τὸ ὑπεναντίον τῆς τοῦ ἀκούοντος ἐπιθυμίας, ὁπότε καὶ 146 


παρὰ Πτολεμαίω τῷ «{4ιονύσῳ ἐπικληθέντι ἐγένετό τις 
ὃς διάβαλλε τὸν Πλατωνικὸν «4ημήτριον, ὅτι ὕδωρ τε 
πίνει καὶ μόνος τῶν ἄλλων γυναικεῖα οὐκ ἐνεδύσατο ἐν 
τοῖς «4ιονυσίοιρ ' καὶ sl γε μὴ κληθεὶς ἔωθεν ἔπιέτε πάν-- 
των ὑρώντων καὶ λαβὼν ταραντινίδιον ἐκυμβάλισε καὶ 
ἑεροόωρχήσατο, ἀπολώλει ἂν ὡς ovy ἡἠδόμενος τῷ Dio 
τοῦ βασιλέως, ἆλλ᾽ ἀντισοφιστὴς Qv καὶ ἀντίτεχνος τῆς 
Πτολεμαίου τρυφῆς. 17. παρὰ δὲ ᾽{λειάνδρω μεγίστη 
ποτὲ πασῶν ἂν διαβολὴ λέγοιτο., si ἕλοιτό τις μὴ σέβειν 
μηδὲ προσκυνεῖν τὸν Ἡφαιστίωνα" ἐπεὶ γὰρ ἀπέθανεν 
Ηφαιστίων, ὑπὸ τοῦ ἔρωτος ᾽ἀλέξανδρος ἐβουλήθη προς- 
θεῖναι καὶ τοῦτο τῇ λοιπῇ µεγαλουργία καὶ €50v χειρο- 
τονῆσαι τὸν τετελευτηκότα. εὐθὺς οὖν vscog τε ἀνέστη-- 
σαν αἱ πόλδις καὶ τεμένη καθιδρύετο καὶ βωμοὶ καὶ 9v- 
σίαι καὶ ἑορταὶ và καινῶ τούτω 050 ἐπετελοῦντο, καὶ ὁ 
μέγιστος ὄρκος ἦν ἅπασιν Ἡφαιστίων. εἰ δέ τις ἢ µει- 
διάσειε πρὸς τὰ γινόμενα ἢ uj φαίνοιτο πάνυ εὐσεβῶν, 
θάνατος ἐπέχειτο ἡ ζημία. ὑπολαμβάνοντες δὲ oí κόλα-- 
κες τὴν µειρακιώδη ταύτην τοῦ ᾽4λεξάνδρου ἐπιθυμίαν 
προσεξέκαιον εὐθὺς καὶ ἀνεξωπύρουν ὀνείρατα διηγού-- 
µενοι τοῦ Ἡφαιστίωνος, ἐπιφανείας τινάς, καὶ ἑάματα 
προσάπτοντες αὐτῷ καὶ µαντείας ἐπιφημίζοντες ' καὶ τέ- 
Aog ἔθνον παρέδρῳ καὶ ἀλεξικάκω Seo. ὁ δὲ 4λέξανδρος 
ᾖδετό «s ἀκούων καὶ τὰ τελευταῖα ἐπίστευδ καὶ μέγα 
ἐφρόνει ὥσανεὶ οὐ θεοῦ παῖς v µόνον, ἀλλὰ καὶ Θεοὺς 
χοιεῖν δυνάµενος. πόσους τοίνυν οἰώμεθα τῶν 4λεξάν-- 
ὅρου φίλων παρὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον ἀπολαῦσαι τῆς 
LUCiAN. III. AX 
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Ἡφαιστίωνος θειότητος, διαβληθέντας ὡς οὐ τιμῶσι τὸν 


ποινὸν ἁπάντων 960v, καὶ διὰ τοῦτο ἐξελαθέντας καὶ τῆς 
τοῦ βασιλέως εὐνοίας ἐκπεσόντας: 18. τότε καὶ 4γαθο- 
κλῆς 0 Σάμιος ταξιαρχῶν παρ᾽ ᾽4λεξάνδρῳ καὶ τιμώμε- 
vog παρ᾽ αὐτοῦ μικροῦ δεῖν συγκαθείρχθη λέοντι δια- 
βληθεὶρ ὅτι δακρύσειε παριὼν τὸν Ἡφαιστίωνοςρ τάφον. 
ἀλλ᾽ ἐκείνῳ μὲν βοηθήῆσαι λέγεται Περδίκκας ἐπομοσά- 


150 µενος κατὰ πάντων 9εῶν καὶ κατὰ Ἡφαιστίωνορ; ὅτι δὴ 


161 


κυνηγετοῦντί οἱ φανέντα ἐναργῇ τὸν θεὸν ἐπισκῆψαι εἰ- 
πεῖν ᾽4λεξάνδρῳ φείσασθαι 4γαθοκλέους' οὐ γὰρ. ὡς 
ἀπιστοῦντα οὐδὲ ὡς ἐπὶ νεκρῷ δακρῦσαι, ἀλλὰ τῆς πάλαι 
συνηθείας μνημονεύσαντα. 19. ἡ γοῦν κολακεία καὶ T 
διαβολὴ τότε μάλιστα χώραν ἔσχε πρὸς τὸ ᾽άλεξάνδρου 
πάθος συντιθεµένη΄ καθάπερ γὰρ ἐν πολιορκία οὐκ ἐπὶ 
τὰ via καὶ ἀπόκρημνα καὶ ἀσφαλῆ τοῦ τείχους προσία- 
σιν οἱ πολέμιοι, ἆλλ᾽ ᾗ ἂν ἀφύλακτόν τι µέρος ἢ σαθρὸν 
αἴσθωνται Tj ταπεινόὀν., ἐπὶ τοῦτο πάσῃ δυνάμει χωροῦ- 
σιν ὡς ῥᾷστα παρεισδῦναι καὶ ἑλεῖν δυνάµενοι, οὕτω καὶ 
οἱ διαβάλλοντες O τι ἂν ἆσθ ενὲς ἴδωσι τῆς ψυχῆς καὶ ὑπό-- 
σαθρον καὶ εὐεπέβατον, τούτω προσβάλλουσι καὶ προς- 
άγουσι τὰς µηχανάς, καὶ τέλος ἐκπολιορκοῦσι μηδενὸς 
ἀντιταττομένου μηδὲ τὴν ἔφοδον αἰσθομένου. εἶτ έπει- 
δὰν ἐντὸς ἅπαξ τῶν τειχῶν γένωνται, πυρπολοῦσι πάντα 
καὶ καίουσι καὶ σφἄττουσι καὶ ἐξελαύνουσιν, ole εἰκὸς 
ἀλισκομένης ψυχῆς καὶ ἐξηνδραποδισμένης ἔργα εἶναι. 
20. μηχανήματα δὲ αὐτοῖς κατὰ τοῦ ἀκούοντος 1j τε ἁπάτη 
καὶ τὸ ψεῦδος καὶ 9) ἐπιορκία καὶ προσλιπάρησις καὶ ἆναι-- 
σχυντία καὶ ἄλλα µυρία ῥαδιουργήµατα ' ἡ δὲ δή μεγίστη 
πασῶν 1) κολακεία ἐστί, συγγενής, μᾶλλον δὲ ἀδελφή τις 
οὖσα τῆς διαβολῆς. οὐδεὶς γοῦν οὕτω γεννάδας ἐστὶ καὶ 
ἀδαμάντινον τεῖχος τῆς ψυχῆς προβεβλημένος, ὃς οὐκ 
ἂν ἐνδοίη πρὸς τὰς τῆς κολακείας προσβολάς, καὶ ταῦτα 
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ὑπορυττούσης καὶ τοὺς θεµελίους ὑφαιρούσης τῆς διαβο- 
λῆς. 21. καὶ τὰ μὲν ἐκτὸρ ταῦτα. ἔνδοθεν δὲ πολλαὶ προ- 
δοσίαι συναγωνίζονται τὰς χεῖρας ὀρέγουσαι καὶ τὰς πύ-- 
Aag ἀναπετῶσαι καὶ πάντα τρόπον τῇ ἁλώσει τοῦ ἀκούουτ- 
τος συμπροθυμούµεναι. πρῶτον μὲν τὸ φιλόκαινον, ὃ 
φύσει πᾶσιν ἀνθρώποις ὑπάρχει, καὶ τὸ ἀφίκορον, ἔπειτα 
δὲ τὸ πρὸς τἀὰ,παράδρξα τῶν ἀκουσμάτων ἑπόμενον οὐ 
γὰρ οἶδ᾽ ὅπως ἠδόμεθα πάντες καὶ πρὸς τας λαθρηδαὰ 
Λεγομέναρ καὶ μεστὰς ὑπονοίας ἀκοάς: οἶδα γοῦν τινας 
οὕτως ἠδέως γαργαλιξοµένους τὰ ὥτα ὑπὸ τῶν διαβολῶν 
ὥσπερ τοὺς πτεροῖς κνωµένους. 29. ἐπειδὰν τοίνυν ὑπὸ 
τούτων ἀπάντων συμμαχούμενοι προσπέσωσι, κατὰ κρᾶ- 
τος αἱροῦσιν, οἶμαι, καὶ οὐδὲ δυσχερὴς ἡ νίκη γένοιτ 
ἂν μηδενὸς ἀντιπαραταττομένου μήδὲ ἀμυνομένου τὰς 
προσβολάς., ἀλλὰ τοῦ μὲν ἀκούοντος ἑκόντυς ἑαυτὸν ἐν- 
διδόντος, τοῦ διαβαλλομένου δὲ τὴν ἐπιβουλὴν ἀγνοοῦν- 
τος ὥσπερ γὰρ ἐν νυκτὶ πόλεως ἀλούσης καθεύδοντες 
οἱ διαβαλλόμενοι φονεύονται. 23. καὶ τὸ πάντων οὔἴκτι- 
στον, ὁ μὲν ovx εἰδὼς τὰ γεγενηµένα προσέρχεται τῷ 
φίλω φαιδρὸς ἅτε μηδὲν ἑαυτῷ φαῦλον συνεπιστάµενος 
καὶ τὰ συνήθη λέγει καὶ ποιεῖ, παντὶ τρόπῳ 0 ἄθλιος ἑνη-- 
δρευµένος: ὁ δὲ ἦν μὲν ἔχῃ τι γενναῖον καὶ ἐλεύθερον 
καὶ πᾳρρήησιαστικόν. εὐθὺς ἐξέρρηξε τὴν ὀργὴν καὶ τὸν 
θυμὸν ἐξέχεε, καὶ τέλος τὴν ἀπολογίαν προσιέµενος ἔγνω 
µάτην κατὰ τοῦ φίλου παρωξυμμµένος' 24. qv δὲ ἀγεν-- 
νέστερός καὶ ταπεινότερος., πφροσίεται μὲν καὶ προσµει- 
διᾷ τοῖς χείλεσιν ἄκροις, μισεῖ δὲ καὶ λάθρα τοὺς ὀδόντας 
διαπρίέει καί, ὡς ὁ ποιητής φήσι, βυσσοδοµεύει τὴν ὁρ-- 
γήν. οὗ δὴ ἐγὼ οὐδὲν οἶμαι ἀδικώτερον οὐδὲ δουλοπρε- 
πέστερον, ἐνδακόντα τὸ χεῖλος ὑποτρέφειν τὴν χὸλὴν καὶ 
τὸ μίσος ἐν αὑτῷ κατάκλειστον αὔξειν ἕτερα μὲν κεύθοντα 
ἑνὶ φρεσίν, ἄλλα δὲ λέγοντα καὶ ὑποκθινόμενον CES 
* 


62 


[m 


158 


184 


155 


156 


157 


164 '" AOTKIANOT 


καὶ κωμικῷ τῷ προσώπῳω µάλα περιπαθῆ τινα καὶ (oU 
γέµουσαν τραγωῶδίαν. μάλιστα δὲ τοῦτο παάσχουσιν, ἔπει- 
δὰν πάλαι φίλος ὁ ἐνδιαβάλλων δοκῶν εἶναι τῷ ἐνδια- 
βαλλομένῳ ποιῆται ὅμως ' τότε γὰρ οὐδὲ φωνὴν ἀκούειν 
ἔτι Δέλουσι τῶν διαβαλλομένων 1j τῶν ἀπολογουμένων, 
τὸ ἀξιόπιστον τῆς κατηγορίας ἐκ τῆς πάλαι δοκούσης φι- 
Λίας προειληφότες, οὐδὸ τοῦτο Λογιζόμενοι, ὅτι πολλαὶ 
πολλάκις ἐν τοῖς φιλτάτοις µίσους παραπίπτουσιν αἰτέαι 
τοὺς ἄλλους λανθάνουσαι" καὶ ἐνίοτε olg αὐτός τις Évo- 
χός ἐστι, ταυτὶ φθάσας κατηγόρησε τοῦ πλησίον éxgv- 
γεῖν οὕτω πειρώμενος τὴν διαβολήν. καὶ ὅλως ἐχθρὺν 
μὲν οὐδεὶς ἂν τολµήσειε διαβαλεῖν' ἄπιστος γὰρ αὐτόθι 
ἡ κατηγορία πρόδηλον ἔχουσα τὴν αἰτίαν' τοῖς δοκοῦσι 
δὲ μάλιστα φίλοις ἐπιχειροῦσι τὴν πρὸς τοὺς ἀκούοντας 
εὔνοιαν ἐμφῆναι προαιρούµενοι, ὅτι ἐπὶ τῷ ἐκείνων συµ- 
φέροντι οὐδὲ τῶν οὐκειοτάτων ἀπέσχοντο. 25. εἰὐσὶ δέ 
τινες ot x&v μάθωσιν ὕστερον ἀδίκως διαβεβλημένους 
παρ᾽ αὐτοῖς τοὺς φίλους, ὅμως ὑπ αἰσχύνης ὧν ἐπί- 
στευσαν οὐδ᾽ ἔτι προσίεόθαι οὐδὲ προσβλέπειν τολμῶσιν 
αὐτοῖς ὥσπερ ἠδικημένοι, ὃτι μηδὲν ἀδικοῦντας ἐπέγνω- — 
σαν. 26. τοιγαροῦν πολλῶν κακῶν ὁ βίος ἐπλήσθη ὑπὸ 
τῶν οὕτω ῥᾳδίως καὶ ἀνεξετάστως πεπιστευµένων δια- 
βολῶν. ἡ μὲν γὰρ ντεια 

τεθναίης (φησίν), à Προῖτ, 7 κάκτανε Βελλερο- 

φόντην, 

0c μ᾿ ἔθελεν φιλότητι µιγήµεναι οὐκ ἐολούση- 
αὐτὴ προτέρα ἐπιχειρήσασα καὶ ὑπερυφθεῖσα. καὶ μιιροῦ 
ὁ νεανίας ἐν τῇ πρὸς τὴν Χίμαιραν συμπλοκῇ διεφθάρη 
ἐπιτίμιον σωφροσύνης ὑποσχὼν καὶ τῆς πρὸς τὸν ξένον 
αἰδοῦς ὑπὸ µάχλου γυναικὸς ἐπιβεβουλευμένος. ἡ δὲ Φαί- 
δρα. κἀκείνη τὰ ὅμοια κατειποῦσα τοῦ προγόνου, ἑκα- 
paro» ἐποίησε τὸν Ἱππόλυτον γενέσθαι ὑπὸ τοῦ πατρὸς 
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οὐδέν, ὦ Θεοί, ov0bv ἀνόσιον εἰργασμένον. 27. ναί, φή- 
σει τις. ἀλλ᾽ ἀξιόπιστός ἐστιν ἐνίοτε ὁ διαβάλλων ἀνὴρ 
τά τε ἄλλα δίκαιος καὶ συνετὸς εἶναι δοκῶν, xol ἐχρῆν 
προσέχειν αὐτῷ ἅτε μηδὲν ἂν τοιοῦτο κακουργήσαντι. 
dQ' οὖν τοῦ Αριστείδου ἔστι τις δικαιότερος; ἀλλ᾽ ὅμως 


κἀκεῖνος συνέστη ἐπὶ τὸν Θεμιστοκλέα καὶ συμπαρώξυνε 158 


τὸν δῆμον, ἧς, φασίν͵, ἐκεῖνος πολιτικῆς φιλοτιμίας vxo 
κεκνισµένος. δίκαιος μὲν γὰρ ὡς πρὸς τοὺς ἄλλους ᾽4ρι- 
στείδης, ἄνθρωπος δὲ καὶ αὐτὸς ἦν καὶ χολὴν εἶχε, καὶ 
ἠγάπα τινὰ καὶ ἐμίσει. 98. καὶ ei γε ἀληθής ἐστιν ὁ περὶ 
τοῦ Παλαμήδους λόγος, ὁ συνετώτατος τῶν 4χαιῶν xv 
τοῖς ἄλλοις ἄριστος τὴν ἐπιβουλὴν καὶ ἐνέδραν ὑπὸ q90- 
νου φαίνεται συντεθεικὼς κατὰ ἀνδρὸς ὁμαίμου καὶ φί- 
λου καὶ ἐπὶ τὸν αὐτὸν κίνδυνον ἐκπεπλευκότος: οὕτως 
ἔμφυτον ἅπασιν ἀνθρώποις ἡ περὶ τὰ τοιαῦτα ἁμαρτία. 
99. τί γὰρ ἄν τις ἢ τὸν Σωκράτην λέγοι τὸν ἀδίλως πρὸς 
τοὺς ᾿4θηναίους διαβεβληµένον ὡς ἀσεβῆ καὶ ἐπίβου- 
Aov; 1] τὸν Θεμιστοκλέα y] τὸν Μιλτιάδην, τοὺς uera τη- 
Λικαύτας νίκας ἐπὶ προδοσία τῆς Ελλάδος ὑπόπτους γε- 
νοµένους; -µυρία γὰρ τὰ παραδείγματα καὶ σχεδὸν τὰ 
πλεῖστα ἤδη γνάριµα. 30. τί οὖν χρὴ καὶ ποιεῖν τόν ye 
νοῦν ἔχοντα ἢ ἀρετῆς 7] ἀληθείας ἀμφισβητοῦντα; ὅπερ, 
οἶμαι, καὶ Ὅμηρος ἐν τῷ περὶ Σειρήνων μύθῳ ᾖνίξατο 
παραπλεῖν κελεύσας τὰς ὀλεθρίους ταύτας τῶν ἀκουσμά- 
των ἡδονὰς καὶ ἀποφράττειν τὰ oro καὶ μὴ ἀνέδην αὐτὰ 
ἀναπεταννύειν τοῖς πάθει προειληµµένοις., ἀλλ᾽ ἐπιστή-- 
όαντα ἀκριβῆ θυρωρὸν τὸν λογισμὸν ἅπασι τοῖς Λεγομέ- 
νοις τὰ μὲν ἄξια προσίεσθαι καὶ παραβάλλεσθαι, τὰ 
φαῦλα δὲ ἀποκλείειν καὶ ἀπωθεῖν. καὶ γὰρ ἂν si] γε- 
λοῖον τῆς μὲν οἰκίας Βυρωροὺς καθιστάναι, và cre δὲ καὶ 
τὴν διάνοιαν ἀνεωγμένα ἐὰν. 31. ἐπειδὰν τοίνυν τοιαῦτα 
προσίῃ τις λέγων, αὐτὸ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ χρὴ τὸ πρᾶγμα ἐξκ- 
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τάξειν, µήτε ἠλικίαν τοῦ λέγοντος ὑὁρῶντα μήτε τὸν ἄλ- 
Aov βίον µήτε τὴν ἐν τοῖς λόγοις ἀγχίνοιαν ' 00€ γάρ τις 
πιθανώτερος. τοσούτω ἐπιμελεστέρας δεῖται τῆς ἐξετά-- 
σεως. οὐ δεῖ τοίνυν πιστεύειν ἀλλοτρία χρίσει, μᾶλλον 
δὲ µίσει τοῦ κατηγοροῦντος, ἆλλ᾽ ἑαυτῷ τὴν ἐξέτασιν 
φυλακτέον τῆς ἀληθείας, ἀποδόντα καὶ τῷ διαβάλλοντι 
τὸν φθόνον καὶ ἐν φανερῷ ποιησάµενον τὸν ἔλεγχον τῆς 
ἑκατέρου διανοίας, καὶ μισεῖν οὕτω καὶ ἀγαπᾶν τὸν δε- 
δοκιµασµένον. πρὶν δὲ τοῦτο ποιῆδαι x τῆς πρῶτης δια- 
βολῆς κεκινηµένον, Πράκλεις, ὥς μειρακιῶδες καὶ τα- 
πεινὸν καὶ πάντων οὐχ ἤκιστα ἄδικον. 92. ἀλλὰ τούτων 
ἀπάντων αἴτιον, ὕπερ ἐν ἀρχῇ ἔφημεν, ἡ ἄγνοια καὶ τὸ 
ἐν σκότω που εἶναι τὸν ἑκάστου τρόπον’ ὥς sl γε θεῶν 
τις ἀποκαλύψειεν ἡμῶν τοὺς βίους, οἴχοιτο ἂν φεύγουσα 
ἐς τὸ βάραθρον ἡ διαβολὴ χώραν οὐκ ἔχουσα, ὥς ἂν πε- 
φωτισµένων τῶν πραγμάτων ὑπὸ τῆς ἀληθείας. 


'"UETAOA0T'IZTHZ Η ΠΕΡΙ ΤΗΣ AIIO- 
ΦΡα ΙΟΣ KATA TIMAPXOT: 


1. A44À' ὅτι μὲν ἠγνόεις τοὔνομα τὴν ἀποφράδα 
παντί που δῆλον. πῶς γὰρ ἂν ᾖτιῶ βάρβάρον εἶναί µε 
τὴν φωνὴν ἐπ᾽ αὐτῷ, εἰπόντα ὑπὲρ σοῦὺ ὡς ἀποφράδι 
ὅμοιος εἴης — τὸν γὰρ τρόπον σου v) «4ία µέμνημαι εἷ- 
κάσας τῇ τοιαύτῃ ἡμέρα — εἰ μὴ καὶ παντάπασιν ἀνή- .— 
xoog ἦσθα τοῦ ὀνόματος; ἐγὼ δὲ τὴν μὲν ἀποφράδα 0 τι 
καὶ βούλεται εἶναι διδάξω σε μικρὸν ὕστερον: τὸ δὲ τοῦ 
᾽Αρχιλόχου ἐκεῖνο ἤδη σοι λέγω, ὅτι τέττιγα τοῦ πτεροῦ 
συνείληφας, εἴπερ τινὰ ποιητὴν ἰάμβων ἀκούεις ᾽Αρχί- 
Aoyov, Πάριον τὸ γένος, ἄνδρα κοµιδῇ ἐλεύθερον καὶ 
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παρρησία συνόντα, μηδὲν ὀκνοῦντα ὀνειδίξειν, εἰ καὶ ὅτι 
μάλιστα Λυπήσειν ἔμελλε τοὺς περιπετεῖς ἐσομένους τῇ 
χολῇ τῶν ἠάμβων αὐτοῦ. ἐκεῖνος τοίνυν πρός τινος τῶν 
τοιούτων ἀκούσας κακῶς τέττιγα ἔφη τὸν ἄνδρα εἰληφέ- 
ναι τοῦ πτεροῦ, εἰκάξων ἑαυτὸν τῷ τέττιγι ὁ ᾽άρχίλυχος 


|. φύσει μὲν AdAo ὄντι καὶ ἄνευ τινὸς ἀνάγκης, ὁπόταν δὲ 


καὶ τοῦ πτεροῦ Λληφθῇ., γεγωνότερον βοῶντι. καὶ σὺ δή, 
ἔφη, à κακόδαιµον ἄνθρωπε, ví βουλόμενος ποιητὴν 
λάλον παροξύνεις ἐπὶ σεαυτὸν αὐτίαρ ζητοῦντα καὶ ὑπο- 
θέσεις τοῖς ἑάμβοις; 3. ταῦτά σοι καὶ αὐτὸς ἀπειλῶ οὐ 
μὰ τὸν 4ία τῷ ᾽4ρχιλόχω εἰκάξων ἑαυτόν ---πόθεν; πολ- 
Ao) γε καὶ δέω — col δὲ µυρία συνειδῶς ὑάμβων ἄξια 
᾿βεβιωμένα, πρὸς ἅ µοι δοκεῖ οὐδ ἂν ὃ ᾽Αρχίλοχος αὐτὸς 
διαρκέσαι προσπαρακαλέσας καὶ τὸν Σιµωνίδην καὶ τὸν 
Ἱππώνακτα συμποιεῖν μετ) αὐτοῦ x&v £v τι τῶν προσὀν- 
των σοι κακῶν. οὕτως σύ γε παῖδαρ ἀπέφηνας ἐν πάσῃ 
βδελυρία τὸν Ὀροδοικίδην καὶ τὸν «4υκάµμβην καὶ τὸν 
BovzaAov, τοὺς ἐκείνων ἰάμβους. καὶ ἔοικε 9εῶν τις 
ἐπὶ χεῖλος ἀγαγεῖν σοι τότε τὸν γέλων ἐπὶ τῇ ἀποφφαδι 
Λεχθ.είσῃ., ὡς αὐτὸς μὲν Σκυθῶν παταφανέστερος γένοιο 
πομιδῇ. ἀπαίδευτορ Qv καὶ τὰ κοινὰ ταῦτα καὶ τὰ ἐν πο- 
civ ἀγνοῶν, ἀρχὴν δὲ εὔλογον παρασχοις τῶν κατὰ σοῦ 
λόγων ἀνδρὶ ἐλευθέρῳ καὶ οἴκοθέν σε ἀκριβῶς εἰδότι καὶ 
μηδὲν ὑποστελλομένω τὸ μὴ οὐχὶ πάντα ἐξειπεῖν, μᾶλ- 
Aov δὲ κηρῦξαι ἃ πράττεις νύκτωρ καὶ μεθ᾽ ἡμέραν ἔτι 
καὶ νῦν ἐπὶ πολλοῖς τοῖς πρὶν ἐκείνοις. ὃ. καίτοι µάταιον 
ἴσως καὶ περιττὸν ἐν παιδείας νόµω παρρησιάξεσθαι πρὸς 
σέ. οὔτε γὰρ ἂν αὐτός ποτε βελτίων γένοιο πρὸς τὴν έπι- 
τέµησιν, οὐ μᾶλλον 7] κάνθαρος µεταπεισθείη ἂν µηκέτι 
τοιαῦτα κυλινδεῖν ἅπαξ αὐτοῖς συνήθης γενόμενος, oot. 
εἶναί τινα νομίζω τὸν ἀγνοοῦντα ἔτι τὰ ὑπὸ σοῦ τολ- 
µώμενα καὶ ἃ γέρων ἄνθρωπος ἐς ἑαυτὸν παρανομς. 
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οὐχ οὕτως ἀδφαλὴς οὐδὸ ἀφανὴς βδελυρὸς ei: οὐδὲ δεῖ 
τινος τοῦ ἀποδύσοντος τὴν Asovrijv, ὥς φανερὸς }ένοιο 
κανθήλιος àv, εἰ µή τις ἄρα ἐξ Ὑπερβορέων ἄρτι ἐς ἡμᾶς 
ᾖκοι ἢ ἐς τοσοῦτον Κυμαῖος εἴη, ὡς μὴ ἰδὼν εὐθὺς εἷ- 
δέναι ὄνων ἁπάντων ὑβριστότατόν σε ὄντα μὴ περιµεί- 
veg ὀγκωμένου προσέτι ἀκούειν. οὕτω πάλαι καὶ πρὸ 
ἐμοῦ καὶ παρὰ πᾶσι καὶ πολλάκις πεκήρυκται τὰ σὰ καὶ 
δόξαν οὐ μικρὰν ἔχεις ἐπ᾽ αὐτοῖς ὑπὲρ τὸν ᾿Αριφράδην, 
ὑπὲρ τὸν Συβαρίτην Ἡμιθέωνα, ὑπὲρ τὸν Xtov ἐκεῖνον 
Βαάσταν τὸν ἐπὶ τοῖς ὁμοίοις σοφόν. ῥητέον δὲ ὅμως, εἰ 
καὶ ἔωλα δύξω λέγειν, ὡς μὴ αὐτίαν ἔχοιμι μόνος αὐτὰ 
ἀφνοεῖν. 4. μᾶλλον δὲ παρακλητέος ἡμῖν τῶν Μενάνδρου 
προλόγων sig ὁ Ἔλεγχος, φίλος 4ληδεία καὶ Παρρησία, 
θεὸς οὐχ 0 ἀσημότατος τῶν ἐπὶ τὴν σκηνὴν ἀναβαινόν- 
των, µόνοις ὑμῖν ἐχθρὸς τοῖς δεδιόσι τὴν γλώτταν av- 
τοῦ, πάντα καὶ εἰδότος καὶ σαφώς διεξιόντος ὁπόσα ὑμῖν 
σύνοιδε. χάριεν γοῦν τοῦτο γένοιτ Gv, εἰ ἐβελήσειεν 
ὑμῖν προεισελθὼν οὗτος διηγήσασθαι τοῖς θεαταῖς σύμ- 
παντα τοῦ δράματος τὸν λόγον. ἄγε τοίνυν, ὦ προλό- 
yov καὶ δαιμόνων ἄριστε Ἔλεγχε, ὅρα ὅπως δαφῶς προ- 
διδάξῃς τοὺς ἀκούοντας, ὥς oU µάτην οὐδὲ φιλαπεχθη- 
µόνως οὐδ᾽ ἀνίπτοις ποσὶ κατὰ τὴν παροιµίαν ἐπὶ τὀνδε 
τὸν Λόγον ἀπηντήκαμεν, ἀλλὰ καὶ ἴδιόν τι ἀμυνόμενοι 
καὶ τὰ κοινὰ μισοῦντες τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῇ βδελυρία. 
ταῦτα µόνα εἰπῶν καὶ σαφῶς προδιηγήσάµενος ἴλεως 
ἄπιθι ἐκποδών, τὰ δὲ ἄλλα ἡμῖν κατάλιπε' μιμησόμεῦα 
γάρ σε καὶ διελέγξοµεν τὰ πολλά, cc παρρησίαρ ys καὶ 
ἀληθείας E ἕνεκα μηδὲν αἰτιάσασθαί σε. μήτε δὲ ἐμὲ πρὸς 
αὐτοὺς ἐπαινέσῃς, à φίλτατε Ἔλνγχε, µήτε τὰ ἑκεένφ 
προσόντα προεκχέῃς αὕτωρ οὐ γὰρ ἄξιον θεῷ ὄντι 
ἐπὶ στόµα σοι ἐλθεἴν τοὺς περὶ τῶν οὕτω καταπτύστων 
2όλους. 
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5. Ὁ γὰρ σοφιστὴς οὗτος εἶναι λέγων, ὁ πρόλογος 
n φήσὶ ταῦτα, ἐς Ὀλυμπίαν ποτὲ ἦκε λόγον τινὰ πρὸ 
λλοῦ συγγεγραμµένον ἐπιδειξόμενος τοῖς πανηγυρι- 
xig. ἦν δὲ ὑπόθεσις τῷ συγγράμματι ὁ Πυθαγόρας κὠ- 
όµενος ὑπό τινος 4θηναίων, οἶμαι, µετέχειν τῆς EAsv- 
^ τελετῆς Og βάρβαρος. ὅτι ἔλεγεν αὐτὸς ὁ Πυθαγό- 167 
6 πρὸ τούτου πυοτὲ xol Εὔφορβος γεγονέναι. ἐτύγχανε 
0 Λόγος αὐτῷ κατὰ τὸν 4ἰσώπου κολοιὸν συμφορητὸς 
) ix ποικίλων ἀλλοτρίων πτερῶν. βουλόμενος δὴ μὴ 
4e δόξαι λέγειν, ἀλλ᾽ αὐτοσχεδιάζειν τὰ ἐκ τοῦ βιβλίου, 
ἴται τῶν συνήθων τινύς — ἦν δὲ ἐκ Πατρῶν ἐκεῖνος, 
1l δύκαρ ἔχων τὰ πολλά — ἐπειδὰν αἰτήσῃ τινὰς ὑπο- 
έσες τοῖς Λόγοις, τὸν Πυθαγόραν αὐτῷ προελέσθαι. 
αἱ οὕτως ἀνὴρ ἐποίησε καὶ συνέπεισε τὸ θέατρον ἀκού- 
y τῶν ὑπὲρ τοῦ Πυθαγόρου ἐκείνων λόγων. 6. ἦν δὴ 
) ἐπὶ τούτῳ ὁ μὲν πάνυ ἀπίθανος ἐν τῇ ὑποκρίσει συνεί- 
ων οἷον εὐκὸς ἐκ πολλοῦ ἐσκεμμένα καὶ µεμελετημένα, 
καὶ ὅτι μάλιστα ἡ ἀναισχυντία ** οὖσα ἐπήμυνε καὶ 
tox ὤρεγε καὶ συνηγωνίξετο αὐτῷ. γέλως δὲ πολὺς 168 
70€ τῶν ἀκουόντων: καὶ οἱ μὲν ἐς τὸν Πατρέα ἐκεῖνον 
ταξὺ ἀποβλέποντες ὑπεδήλουν ὣς οὐ λέληθε συμπρα- 
e αὐτῷ τὴν ῥᾳδιουργίαν, οἱ δὲ καὶ αὐτὰ γνωᾷξοντες 
λεγόμενα παρ᾽ ὅλην τὴν ἀκρόασιν διετέλεσαν Bv τοῦτο 
vov ἔργον ἔχοντες, ἀλλήλων πειρώμενοι ὅπως µνήµης 
νυσι πρὸς τὸ διαγινάσκειν ὅτου ἕκαστον ἦν τῶν ὁλί- 
V πρὸ ἡμῶν εὐδοχιμησάντων ἐπὶ ταῖς καλουμέναιρ με- 
reg σοφιστῶν. 7. ἐν δὲ τούτοις ἅπασι καὶ ὁ τὸν λόγον 
vds συγγράψαρ ἦν ἐν τοῖς γελῶσι καὶ αὐτός. v( δ᾽ οὐκ 
ϱλλε γελᾶν ἐφ᾽ οὕτω περιφανεῖ καὶ ἀπιθάνρ καὶ ἆναι- 
ύντῳ τολμήµατι; ; καὶ πῶς; --- ἔστι δὲ ἀπρατῆς γέλωτος 
ὁ μὲν τὴν φωνὴν ὀντρέψας εὖς μέλος, ὣς Gero θρῆνόν 
x ἐπηύλει τῷ Πυθαγόρα , 6 δὲ τοῦτο δἠ τὸ τοῦ λόγους 
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ὄνον κιθαρίξειν πειρώµενον ὁρῶν ἀνεκάγχασε µᾷλα ἡἠδὺ 
ὁ ποιητὴς οὗτος ὁ ἐμύς' ὁ δὲ εἶδεν ἐπιστραφείς. τοῦτο 
ἐξεπολέμωσεν αὐτοὺς τότε ἔναγχος. 8. ἐνθένδε ἦν uiv 
τοῦ ἔτους ἀρχή, μᾶλλον δὲ 9 ἀπὸ τῆς μεγάλης νουµη- 
νίας τρίτη, ἐν ᾗ οἱ Ῥωμαῖοι κατά τι ἀρχαῖον εὔχονταί 
τε αὐτοὶ ὑπὲρ ἄπαντος τοῦ ἔτους εὐχάς τινας καὶ 9 ύουσι, 
Νουμᾶ τοῦ βασιλέως καταστησαµένου τὰς ἱερουργίας 
αὐτοῖς, καὶ πεπιστεύκασι τοὺς θεοὺς ἐν ἐκείνῃ μάλιστα 
τῇ ἡμέρα χρηµατίζειν τοῖς εὐχομένοις. ἐν τοιαύτῃ τοί- 
νυν ἑορτῇ καὶ ἱερομηνία ὃ τότε γελάσας ἐν Ὀλυμπία ἐκεῖ- 
vog ἐπὶ τῷ ὑποβολιμαίῳ Πυθαγόρα idv προσιόντα τὸν 
κατάπτυστον καὶ ἀλαξόνα, τὸν τῶν ἀλλοτρίων λόγων 
ὑποκριτήν — ἐτύγχανε δὲ καὶ τὸν τρόπον αὐτοῦ ἀκριβῶς 
εἰδὼς καὶ τὴν ἄλλην ἀσέλγειαν καὶ μιαρίαν τοῦ βίου καὶ 
ἃ ποιεῖν ἐλέγετο καὶ & ποιῶν κατείληπτο --- Ὥρα ἡμὲν, 
ἔφη πρὀς τινα τῶν ἑταίρων, ἐκτρέπεσθαι τὸ δυσάντητον 
τοῦτο θέαμα. ὃς φανεὶς ἔοικε τὴν ἠδίστην ἡμέραν ἆπο- 
φράδα ποιήσειν ἡμῖν. τοῦτ) ἀκούσας ὁ σοφιστὴς τὴν 
ἀποφράδα ὥς τι ξένον καὶ ἀλλότριον ὄνομα τῶν Ἑλλή- 
vov ἐγέλα εὐθὺς καὶ τὸν ἄνδρα τοῦ πάλαι ἐχείνου γέλω- 
τος ἠμύνετο, Og γοῦν ὥετο, καὶ πρὸς ἅπαντας ἔλεγεν, 
“Αποφράς, τί δὲ τοῦτό ἐστι; καρπός τις ἢ βοτάνη τις ῆ 


| σκεύος; ἄρα τῶν ἐσθιομένων ἢ η πινοµένων τέ ἐστιν ἅπο- 


φράς; ἐγὼ μὲν οὔτε ἤκουσα πώποτε οὔτ ἂν συνίην ποτὲ 
0 τι καὶ λέγει. 9. ταῦθ᾽ 0 μὲν deco χατὰ τούτου διεξιέ- 
ναι xol πολὺν ἐπῆγε τῇ ἀποφράδι τὸν yéAov: ἐλελήθει 


170 δὲ κατ αὐτοῦ τὸ ὕστατον τεκμήριον ἀπαιδευσίας ἐκφέ- 


ρων. ἐπὶ τούτω τὸν λόγον τὀνδε συνέγραψεν ὁ ἐμὲ προ- 
δισπέµψας ὑμῖν, eg δείξει» τὸν ἀοίδιμον σοφιστὴν τὰ 
κοινὰ τῶν Ἑλλήνων ἀγνοοῦντα καὶ ὁπόσα xav οἱ ἐπὶ 
τῶν ἐργαστηρίων καὶ τῶν καπηλείων εἰδεῖεν. ταῦτα μὲν 
ὁ Asp rog 
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10. Ἐγὼ δὲ — ἤδη γὰρ αὐτὸς παρείληφα τοῦ δρά-- 
µατος τὰ λοιπά — δίκαιος ἂν εἴην τὰ ἐκ τοῦ 4ελφικοῦ 
τρίποδος ἤδη λέγειν, ola μέν σου τὰ ἐν τῇ πατρίδι, olo 
δὲ τὰ ἐν τῇ Παλαιστίνῃ, οἷα δὲ τὰ ἐν ἀἰγύπτω, ola δὲ 
τὰ ἐν Φοινίκῃ καὶ Συρία, εἶτα ἑξῆς τὰ ἐν Ελλάδι καὶ 
ὉἹταλία καὶ ἐπὶ πᾶσι τὰ ἐν Ἐφέσω νῦν, ἅπερ κεφαλαιω- 
δέστατα τῆς ἀπονοίας τῆς σῆς καὶ κορυφἡ καὶ κορωνὶς 
τοῦ τρόπου ἐπεὶ γὰρ κατὰ τὴν παροιµίαν Ἰλιεὺς Qv 
τραγωδοὺς ἐμισθώσω., καιρὸς ᾖδη σοι ἀκούειν τὰ σαυτοῦ 
κακά. 11. μᾶλλον δὲ ταῦτα μὲν µηδέπω, περὶ δὲ τῆς ἀπο- 111 
φρᾶδος πρότερον. εἰπὲ γάρ µοι πρὸς πανδήµου καὶ Γε- 
νετυλλίδων καὶ Ἰζυβήβης, πῇ σοι μεματὸν καὶ γέλωτος | 
ἄξιον τοὔνομα εἶναι ἔδοξεν ἡ ἀποφράς; vi] «4έ. ov yao 
qv τῶν Ἑλλήνων JÓtov, ἀλλά ποθεν ἐπεισκωμάσαν αὐ-- 
τοῖς ἀπὸ τῆς πρὸς Κελτοὺς 5 OoGxag ἢ Σκύθας ἐπιμι- 
ξίας. σὺ δὲ — ἅπαντα γὰρ οἶσθα τὰ τῶν ᾿᾽4θηναίων --- 
ἐξέκλεισας τοῦτο εὐθὺς καὶ ἐξεκήρυξας τοῦ Ἑλληνικοῦ. 
καὶ ὃ γέλως ἐπὶ τούτω, ὅτι βαρβαρίζω καὶ ξενίζω καὶ 
ὑπερβαίνω τοὺς ὅρους vovg ᾽Αττικούς. καὶ μὴν τί ἄλλο 
᾿4θηναίοις οὕτως ἐπιχώριον ὡς τουτὶ τοὔνομα., φαῖεν ἂν 
of γε σοῦ μᾶλλον τὰ τοιαῦτα εἰδότες' ὥστε ÜüTvOV ἂν 
τὸν Ἐρεχθέα καὶ τὸν Κέκροπα ξένους ἀποφήναις καὶ 
ἐπήλυδας τῶν 4θηνῶν, 9 τὴν ἀποφράδα δείξειας οὐκ 
οὐχείαν καὶ αὐτόχθονα τῆς ττικῆς. 19. πολλὰ μὲν γάρ 114 
ἐστιν ἃ καὶ αὐτοὶ κατὰ ταὐτὰ τοῖς πᾶσιν ἀνθρῶποις ὀνο- 
µαάζουσιν, ἀποφρᾶδα δὲ μόνοι ἐκεῖνοι τὴν μιαρὰν καὶ 
ἀπευκτὴν καὶ ἀπαίσιον καὶ ἄπρακτον καὶ σοὶ ὁμοίαν ἡμέ- 
ραν. ἰδού. μεμάθηκας ἤδη. 0000 πάρεργον͵, τί βούλεται 
αὐτοῖς 7 ἀποφφρᾶς ἡμέρα' ὅταν μήτε αί ἀρχαὶ χρηµατί- 
ζωσι μήτε εὐσαγώγιμοι αἱ δίκαι ὥσι µήτε τὰ fepe legovo- 
γῆται uno" ὅλως τι τῶν αἰσίων τελῆται, αὕτη ἀποφρᾶς 
ἡμέρα. 19. ἐνομίσθη δὲ τοῦτο ἄλλοις ἐπ ἄλλαις αἰπίσια. 
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1 γὰρ ἠττηθέντες μάχαις μεγᾶλαις ἔπειτα ἔταξαν ἐκείνας 
τὰς ἡμέρας, ἐν αἷς τὰ τοιαῦτα ἐπεπόνθεισαν, ἀπράκτους 
xal ἀκύρους τῶν ἐννόμων πράξεων εἶναι ἢ καὶ νὴ Za 
TUNE καίτοι ἄκαιρον ἴσως καὶ ἔξωρόν γε ἤδη γέροντα 
ἄνδρα μεταπαιδεύειν καὶ ἀναδιδάσκειν τὰ τοιαῦτα μηδὲ 
τὰ πρὸ τούτων εἰδότα' πάνυ γοῦν τοῦτ ἔδτι τὸ λοιπόν. 
x&v ἐκμαάθῃς αὐτό, πᾶν ἡμῖν εἰδὼς ἔσῃ. πόθεν yao, a 
οὗτος: τὰ μὲν γὰρ ἄλλα καὶ ἀγνοῆσαι συγγνώμη ὁπόσα 
ἔξω τοῦ πολλοῦ πάτου καὶ ἄδηλα τοῖς ἰδιώταις, τὴν ἆπο- 
φράδα δὲ οὐδὲ βουληθεὶς ἂν ἄλλως εἴποις. ἓν γὰρ τοῦτο 
καὶ µόνον ἁπάντων τοὔνομα. ἔστω, φησί τις. 14. ἀλλὰ 
καὶ τῶν παλαιῶν ὀνομάτων τὰ μὲν Λεκτέα, τὰ Ó' ov, 
ὑπόσα αὐτῶν μὴ συνήθη τοῖς πολλοῖς, ὡς μὴ ταράττοι- 


μεν τὰς ἀκοὰς καὶ τιτρώσκοιμεν τῶν συνόντων τὰ oca. 


ἐγὼ δέ, à βέλτιστε, πρὸς μὲν σὺ ἴσως ταῦτα περὶ σοῦ 
εἰπὼν ἥμαρτον ' ἐχρῆν γὰρ ἐχρῆν ἤ κατὰ τὰ Παφλαγόνων 
qj Καππαδοκῶν 9 Βακτρίων πάτρια διαλέγεσθαί σοι, ex 
ἐκμάθῃς τὰ λεγόμενα καὶ Gol ἀκούειν 1 ἠδέα, τοῖς O^ ἆλ- 
λοις Ἕλλησιν οἶμαι καθ᾽ Ελλάδα γλὠτταν συνεῖναι gor. 
εἶτα καὶ τῶν ᾽άττικῶν κατὰ χρόνθυς τινὰς πολλὰ ἐντρε- 
φάντων τῇς αὑτῶν ovis, τοῦτο ἐν τοῖς μάλιστα τοῦ- 
νοµα διετέλεσεν οὕτως ἀεὶ καὶ πρὸς ἁπάντων αὐτῶν Λε- 
γόµενον. 15. εἶπον ἂν καὶ τοὺς πρὸ ἡμῶν κεχρηµένους 
τῷ ὀνόματι, εἰ μὴ καὶ ταύτῃ σε διαταράξειν ἔμελλον ξένα 
σοι καὶ ἄγνωστα ποιητῶν καὶ ῥητόρων καὶ συγγραφέων 
ὀνόματα διεξιών. μᾶλλον δὲ οὐδ ἐγώ σοι τοὺς εἰπόντας 
ἐρῶ ' πάντες γὰρ ἴσασιν. ἀλλὰ σύ μοι ἕνα τῶν πάλαι δεί- 
Ee οὐ κεχρηµένον τῷ ὀνόματι, χρυσοῦς, φασίν, ἐν Ὅλυμ- 
πίᾳ στάθητι. καίτοι ὅστις γέρων Qv καὶ ἀφῆλιξ τὰ τοιαῦ- 
τα ἀγνοεῖ, δοκεῖ uo, ὃτι καὶ ovas πόλις ἐδτὶν ἐν τῇ 
Αττικῇ καὶ Κόρινθος ἐπὶ τῷ Ἰσθμῷ καὶ Σπάρτη dv Πε- 
λοποννήσῳ μὴ εἰδέναι. 16. Λοιπὸν ἴσως ἐκεῖνό σοι λέ- 
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| y&wv, ὡς τὸ μὲν ὄνομα tüsic , τὴν δὲ χρῆσιν αὐτοῦ ἄκαι-- 
ϱον ᾖτιάσω. φέρε δὴ καὶ ὑπὲρ τούτου πρὸς σὲ ἀπολογή- 
σοµαι τὰ εἰκότα, σὺ δὲ προσέχειν τὸν νοῦν., εἰ μὴ πάνυ 
ὀλίγον σοι µέλει τοῦ μηδὲν εἰδέναι. οἱ πάλαι πολλὰ τοι- 
αὔτα πρὸ ἡμῶν ἀπέρριψαν ἐς τοὺς Gol ὁμοίους ἕκαστοι 
τοὺς τότε — ἦσαν γὰρ καὶ τότε, Gg τὸ εἰκός, βδελυροί 
τινες ἐς τὰ ἤδη καὶ μιαροὶ καὶ κακοήθεις τὸν τρόπον --- 
καὶ ὁ μὲν κὀθορνόν τινα εἶπεν εὐιάσας αὐτοῦ τὸν βίον 
ἀμφέβολον ὄντα τοῖς τοιούτοις ὑποδήμασιν, ὁ δὲ λυπάην, 
ὅτι τὰς ἐκκλησίας θορυβώδης Qv ῥήτωρ ἐπετάραττεν, ὁ 
δὲ ἑβδόμην, ὅτι ὥσπερ οἱ παῖδες ἐν ταῖς ἑβδόμαις xdxci- 
vog ἐν ταῖς ἐκκλῆσίαις ἔπαιξε καὶ διεγέλα καὶ παιδιὰν 
ἐποιεῖτο τὴν σπουδὴν τοῦ δήµου. μὴ δῶς οὖν κἀμοί, 
πρὸς 4δώνιδος, εἰκάσαι παμπόνηρον ἄνθρωπον, ἁπάσῃ 
κακία σύντροφον, ἡμέρα δυσφήµῳ καὶ ἀπαισίῳ; 17. ἡμεῖς 
δὲ καὶ τοὺς χωλοὺς τῷ δεξιῷῶ ἐκτρεπόμεθα, καὶ μάλιστα 
εὐ ἕωθεν ἴδοιμεν αὐτούς. x&v εἴτις βάκήηλον xj εὐνοῦχον 
ἴδοι ἢ πίθηκον εὐθὺς ἐξιὼν τῆς οἰκίας, ἐπὶ πόδα dva- 
στρέφει καὶ ἐπανέρχεται οὐκ ἀγαθὰς μαντευόµενος τὰς 
ἐφημέρους ἐκείνας πράξεις ἔσεσθαι αὑτῷ ὑπὸ πονηρῷ 
τῷ πρώτῳ καὶ δυσφήµωῳ κληδονίσµατι. ἐν ἀρχῇ δὲ καὶ ἐν 
θύραις ἐπὶ τῇ πρώτῃ ἐξόδω καὶ ἕωθεν τοῦ ἄπαντος ἔτους 
εἴ τις ἴδοι κίναιδον καὶ ἀπόρρητα ποιοῦντα καὶ πάσχον- 
va, ἐπίσημον ἐπὶ τούτω καὶ ἀπερρωγότα καὶ μονονουχὶ 
τοὔνομα τῶν ἔργων αὐτῶν ὀνομαξόμενον, ἀπατεῶνα 
γόητα ἐπίορκον ὄλεθρυν κύφωνα βάραθρον, μὴ φύγῃ 
pu. εἰκάσῃη τοῦτον ἀποφρᾶδι ἡμέρα;: 18. ἀλλ᾽ οὐχὶ σὺ 
τοιοῦτος; OUx ἂν ἔξαρνος γένοιο, si ἐγὼ τὴν ἀνδρείαν 
οἶδα τὴν σήν, ὃς ys καὶ μέγα φρονεῖν ἐπὶ τούτῷ µοι δο-- 
κεῖς, ὃτι μὴ ἀπόλλυταί σοι 1] δόξα τῶν ἔργων, ἀλλὰ πᾶσι 
δῆλος s καὶ περιβόητες. εἰ δὲ καὶ ὁμόσε χωρήσειας καὶ 
ἀρνήσαιο μὴ τοιοῦτος εἶναι, τίσι πιστὰ ἐρεῖς: τοῖς qo C 
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ταις τοῖς σοῖς; — ἐκεῖθεν γὰρ ἄρχεσθαι δίµαιον — 
ἴσασιν ἐκεῖνοι τᾶς πρῶώτας σου τροφας καὶ ὥς παρι 
ἑαυτὸν τῷ ὀλέθρῳ ἐκείνω στρατιώτῃ συμπεριεφθ 
πάντα ὑπηρετῶν, ἄχρι δή σε τὸ τοῦ λόγου τοῦτο | 
πολυσχιδὲς ἐργασάμενος ἐξέωσε. 19. κἀκεῖνα μέμν) 
ὡς τὸ &(xóg, ἃ πρὸς τὸ Θέατρον ἐνεανιεύου τοῖς « 
σταῖς ὑποκρινόμενος΄ καὶ συνταγματάρχης ἀξιῶν 

οὐδεὶς γοῦν πρὸ σοῦ ἂν εἰσῆλθεν εἰς τὸ θέατρον οι 
ἐμήνυσεν ὃ τι τοὔνομα τῷ δράµατι' ἀλλὰ σὺ xo: 
πάνυ χρυσᾶς ἐμβάδας ἔχων καὶ ἐσθῆτα τυραννικὴν 
εισεπέµπου εὐμένειαν αἰτήσων παρὰ τοῦ θεώτροι 
φάνους πομίζων καὶ κρότω ἁιών, ἤδη τιμώμενος 
αὐτῶν. ἀλλὰ νῦν ῥήτωρ καὶ cogiovijs καὶ διὰ τοῦ 
πυθωνταί ποτε τὰ τοιαῦτα ὑπὲρ σοῦ ἐκεῖνοι, τοῦ 
τὸ ἐκ τῆς τραγῳδίαρ , οοΡ ύο μὲν ἡλίους ὁρᾶν' Óo» 
υδισσὰς δὲ Θήβαρ᾽ .|é xol πρόχειρον ἅπασιν εὖθι 
Ἐκεῖνος ὁ τότε καὶ μετ᾽ ἐκεῖναι τοιγάρτοι καὶ «Ut 
ποιῶν ovx ἐπιβαίνεις τὸ παράπαν οὐδ' ἐπιχωριάζει 
τοῖς, ἀλλὰ φεύγεις ἑκῶὼν πατρίδα οὔτε χεῖμα κακὴν 
θέρει ἀργαλέαν, ἀλλὰ καλλίστην καὶ µεγίστην τῶν ἐν 
νίκῃ ἁπασῶν' τὸ γὰρ ἐλέγχεσθαι καὶ τοῖς εἰδόσι xc 
µνηµένοις τῶν πάλαι ἐκείνων συνεῖναι βρὀχος ὣς ἆλ 
ἔστι σοι. καίτοι ví ταῦτα Ληρῶ; τίνα γὰρ ἂν αἶδεσ 
σύ; τί δ᾽ ἂν αἰσχρὸν ἠγήδαιο τῶν ὑδτάτων; πυνθα' 
δὲ καὶ κτήµατα εἶναί σοι μεγάλα παρ᾽ αὐτοῖς, τὸ δι 
vov ἐκεῖνο πυργίον, ὥς τὸν τοῦ Σινωπέως πίθο: 
4ιὸς αὐλὴν εἶναι πρὸς αὐτό. τοὺς μὲν δὴ πολίτα 
δαμῆ οὐδαμῶς µεταπείσειας ἂν μὴ οὐχὶ τῶν ἅπα 
βδελυρώτατόν σε ἠγεῖσθαι., ὄνειδος κοινὸν ἁπάσῃτ 
λει. 90. τάχα δ᾽ ἂν τοὺς ἄλλους τοὺς ἐν Συρία πρι 
βοις ὀμοψήφους, εἰ Λλέγεις μηδὲν πονηρὸν μηδὲ ἐπε 
Αεβιῶσθαί σοι. Ἡράκλεις, ἡ μὲν ᾽άντιόχεια καὶ τοι 
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αὐτὸ εἶδεν., ὅτε τὸν Ταρσόθεν ἥκοντα ἐκεῖνον νεανίσκον 
ἀπαγαγῶν..... ἀλλὰ καὶ ἀναδέρειν αὐτὰ αἰσχρὸν ἴσως 
ἐμοί. πλὴν ἀλλα ἴδασί γε καὶ µέμνηνται οἱ τότε ὑμῖν ἐπι- 
στάντες καὶ σὲ μὲν ἐς yovv συγκαθήµενον ἰδόντες, ἐκεῖ-- 
vov δὲ οἶσθα 0 τι καὶ ποιοῦντα, el μη παντάπασιν ἐπι- 
λήσμων τις εἷ, τὸ στύμα. 21. ἀλλ᾽ οἱ ἐν Αἰγύπτω ἴσως 
ἀγνοήσουσί σε οἱ μετὰ τοὺρ ἐν Συρία θαυμαστοῦὺβ! ἄθλους 
ἐχέένους ὑποδεξάμενοι φεύγοντα ἐφ᾽ oig εἶπον, ὑπὸ τῶν 
ἱματικαπήλων διωκόµενον, παρ᾽ ὧν ἐσθῆτας πολυτελεῖς 
; πριάμενος ἐφόδια εἶχες. ἆλλ᾽ οὐκ ἐλάττω σοι ἡ 4λεξάν-- 
δρεια σύνοιδεν, οὐδὲ uà Za ἐχρῆν δευτέραν τῆς ᾽άντιο-- 
qeu κεκρίσθαι αὐτήν' ἀλλ᾽ ἤ τε ἀκολασία γυμνοτέρα 
xal 7] αἰσχρουργία σοι ἐκεῖ ἐπιμανεστέρα καὶ τοὔνομα ἐπὶ 
τούτοις μεῖζον καὶ ἐπὶ πᾶσιν ἀκάλυπτος ἡ κεφαλή. sis 
| μόνος ἂν ἐπίστευσέ σοι ἐξάρνω γινοµένῳ μηδὲν τοιοῦτον 
εργάσθαι καὶ βοηθὸς ἂν κατέστη ὀ τελευταῖος μισθοδό- 
τῆς, ἀνὴρ ἐν τοῖς ἀρίστοις Ῥωμαίων. τοὔνομα δὲ αὐτὸ 
ὁύσεις à αποσιωπῆσαί μοι. καὶ ταῦτα πρὸς πάντας εἰδότας 
ὃν λέγω. ἐκεῖνος τοίνυν τὰ μὲν ἄλλα ὁπόσα ἔτλη ἐν τῇ 
όυνουσία τολµηθέντα ὑπὸ coU, τί χρὴ λέγειν; ἆλλ᾽ ἠνίκα 
δεκατέλαβε τοῦ µειρακίου τοῦ οὐνοχόου τοῦ Οἰνοπίωνος 
ἐνγόνασι κείµενον, ví οἴει; ἐπίστευσεν ἄν σοι μὴ εἶναι 
τοῦτον αὐτὸ ὁρῶν τὸ ἔργων;: oUx, ci γε μὴ παντάπασι 
τυφλὸς ἦν. ἀλλὰ ἐδήλωσε τὴν γνώµην αὐτίκα ἐξελάσας 
τῆς οἴχίας καὶ καθάρσιόν ys, ὥς φασι, περιενεγκὼν ἐπὶ 
τῇ] σῇ ἐξόδω. 292. ᾿4χαῖα μὲν γὰρ καὶ Ἰταλία πᾶσα ἐμπέ- 
αλῆσται τῶν σῶν ἔργων καὶ τῆς ἐπ᾽ αὐτοῖς δόξης: καὶ 
ona γετῆς εὐκλείας. ὥστε πρὸς τοὺς θαυμάζοντας ἔγωγε 
.. τὰ ἐν Ἐφέσῳ νῦν πραττόµενα ὑπὸ σοῦ ἐκεῖνο λέγω. ὅπερ 
|. ἀληθέστατον, ὥς ovx ἂν ἐθαύμαξον., εἰ τὰ πρῶτά σου 
 Ίδεισαν καίτοι καινὸν ἐνταῦθα καὶ τὸ πρὸς τὰς γυναῖ- 
Xt; προσέµαθες. 98. οὐ περὶ πόδα οὖν τῷ τοιούτῳ. tX 
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μοι, ἀποφράδα ὀνομάξεσθαι; ἀλλὰ ví, πρὸς 4ιός, κι 
φιλῆσαι τῷ στόµατι προσέτι ἀξιώσεις ἡμᾶς ἐπ᾽ ἐκείνοι 
τοῖς ἔργοις; τοῦτο }οῦν τὸ ὑβριστότατον ποιεῖς, καὶ ua 
180 Λιστα πρὸς οὓς ἥκιστα ἐχρῆν καὶ τοὺς ὁμιλητάς, olg (xav 
ἦν ἐκεῖνα uova τὰ κακὰ τοῦ σοῦ στόματος ἀπολαύεωα 
τὸ βάρβαρον τῶν ὀνομάτων, τὸ τραχὺ τῆς φωνῆςο τ 
ἄκριτον, τὸ ἄτακτον, τὸ πάντη ἄμουσον xoi τὰ τοιαῦτα 
φιλῆσαι δέ σοι ἐπὶ τούτοις μὴ γένοιτο, ὦ ἀλεξέκακ. 
ἀσπίδα μᾶλλον ἢ ἔχιδναν φιλῆσαι Guswov: δῆγμα dx 
τὸ κινδύνευµα καὶ ἄλγημα, καὶ o ἑατρὸς εἰσκληθεὶς ἐπή 
µυνεν. ἀπὸ δὲ τοῦ σοῦ φιλήµατος καὶ (oU ἐκείνου τές à 
4j ἱεροῖς ἢ βωμοῖς προσέλθοι; τίς δ᾽ ἂν θεὸς ἐπακούσειε 
ἔτι εὐχομένου; πόσων περιρραντηρίων, πόσων ποταμῶ 
δεῖ; 94. καὶ τοιοῦτος αὐτὸς Qv κατεγέλας τῶν ἄλλων ἐκ 
ὀνόμασι καὶ ῥήμασιν ἔργα τοιαῦτα καὶ τηλικαῦτα ἐργαξό 
µενορ. καίτοι ἐγὼ μὲν ἀποφράδα μὴ εἰδὼς ἠσχυνόμην di 
μᾶλλον, οὐχ ὅπως εἰπὼν ἀρνηθείην dv: σὲ δὲ οὐδδὶ 
ᾖτιάσατο ἡμῶν βρωμολόγους Λέγοντα καὶ τροποµασθλη: 
τας καὶ ῥησιμετρεῖν καὶ ἀθηνιῶ καὶ ἀνθδοκρατεῖν κα 
σφενδικίξειν καὶ χειροβλημᾶσθαι. κακὸν κακῶς σε ὁ λό- 
181 γιος Ἑρμῆς ἐπιτρίψειεν αὐτοῖς Λόγοι. ποῦ γὰρ ταῦει 
τῶν βιβλίων εὑρίσκεις; ἐν γωνία που τάχα τῶν ἑαλέμωι 
τινὸς ποιητῶν κατορωρυγµένα, εὐρῶτος καὶ ἀραχνίωι 
J u&Gtd , ἤ που ἐκ τῶν Φιλαινίδος δέλτωνςᾳ dg διὰ χειθὸ: 
ἔχεις' σοῦ μέντοι καὶ τοῦ σοῦ στόµατος ἄξια. 325. ἔπε 
δὲ τοῦ στόματος ἐμνήσθην. ví φαίης ἄν. sl σε ἡ γλὠττι 
ἐς δικαστήριον προκαλεσαμένη — θῶμεν γὰρ οὕτως — 
ἀδικήματος 9 τὸ µετριώτατον ὕβρεως διώκοι λέγουσα 
Ἐγώ σε, ὦ ἀχάριστε, πένητα καὶ ἄπορον παραλαβοῦσι 
καὶ βίου δεόµενον τὰ μὲν πρῶτα ἐν τοῖς θεάώτροιρ εὖδο 
κιμεῖν ἐποίησα. νῦν μὲν Nívov, νῦν δὲ Μητίοχον , et: 
μετὰ μικρὸν ᾽Αχιλλέα vi) sica" μετὰ ταῦτα δὲ παῖδας συ. 
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λαβέξειν διδάσκοντα μακρῷ χρόνῳ ἕβοσκον' ἤδη δὲ καὶ 
τοὺς ἀλλοτρίους τούτους λόγους ὑποκρινόμενον σοφι- 
στὴν εἶναι δοκεῖν ἐποίησα καὶ τὴν μηδὲν προσήκουσαν 
δόξαν περιῆψα. τέτοένυν τηλικοῦτον ἔχων ἐγκαλεῖν τοι- 
αὔτά µε διατίθης καὶ ἐπιτάττοις ἐπιτάγματα αἴσχιστα καὶ 185 
ὑπουργίας καταπτύστους; οὐχ ἱκανά uo, τὰ ἐπὶ τῆς ἡμέ- 
ῥας ἔργα, φεύδεσθαι καὶ ἐπιορκεῖν καὶ rovg τοσούτους 
ὕθλους καὶ λήρους διαντλεῖν, μᾶλλον δὲ τὸν βόρβορον 
τῶν λόγων ἐκείνων ἐμεῖν; ἀλλ οὐδὲ νυκτὸςρ τὴν κακο- 
δαίμονα σχολὴν ἄγειν ἐᾷς. ἀλλὰ µόνη σοι πάντα ποιῶ 
καὶ ποτοῦμαι καὶ µιαίνοµαι, καὶ ἀντὶ γλώττης ὅσα καὶ 
χειρὶ χρῆσθαι διέγνωκας καὶ ὥσπερ ἀλλυτρίαν ὑβρίξεις 
καὶ ἐπικλύξεις τοσούτοις κακοῖς. Λλαλεῖν µοι ἔργον ἐστὶ 
µόνον, τὰ δὲ τοιαῦτα ποιεῖν καὶ πάσχειν ἄλλοις µέρεσι 
προστέτακται. ὥς ὤφελε κἀμέτις ὥσπερ τὴν τῆς Φιλο- 
μήλας ἐκτεμεῖν. µακαριώτεραι γοῦν µου at γλῶτται τῶν 
τὰ τέχνα κατεδηδοκότων. 

20. Πρὸς θεῶν, qv Λέγῃ ταῦτα 3) γλῶττα ἰδίαν αὑτῇ 
φωνὴν λαβοῦσα καὶ τὸν πώγωνα συνήγορον ἐπικαλεσα- 
µένη, τί ἂν ἀποκρίναιο αὐτῇ; ἐκεῖνα δῆλον ὅτι, ἃ καὶ 

. αρὸς τὸν Γλαῦκον ἔναγχος εἴρηταί σοι ἐπὶ πεπραγμένω 
ἤδη τῷ ἔργω αἰτιώμενον , ὡς ἐπὶ τούτω ἔνδοξος ἐν βρα- 
JH καὶ γνῶώριµος ἅπασι γεγένησαι, πόθεν ἂν οὕτω περι- 
βύητος ἐπὶ τοῖς λόγοις γενόμενος; ἀγαπητὸν δὲ ὁπωσοῦν 
αλεινὸν καὶ ὀνομαστὸν εἶναι. εἶτα καταριθµήσεις αὐτῇ 183 
τὰς πολλάς σου προσηγορίας, ὁπόσας κατὰ ἔθνη προσεί- 
ληφας. ὃ καὶ θαυμάξω., ὅτι τὴν μὲν ἀποφράδα ἐδυσχέ- 
θανας ἀκούσας., ἐπ᾽ ἐκείνοις δὲ τοῖς ὀνόμασιν ovx ἦγα- 
Σόμτεις. 27. ἐν Συρία μὲν ῥοδοδάφνη κληθείς, ἐφ᾽ ᾧ δέ, 
vi τὴν 4θηνᾶν, αἰσγύνομαι διηγεῖσθαι' ὥστε τό γ᾿ ἐπ᾽ 
ἐμοὶ ἀσαφὲς ἔτι ἔστω" ἐν Παλαιστίνῃ δὲ poeyuog ἐς τὰς 
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-ἔξυρες αὐτόν ' ἐν 4ἰγύπτῳ δὲ συνάγχη, πρόδηλον τοῦτὸ 
μικροῦ γοῦν φασιν ἀποπνιγῆναίσε ναύτῃ τινὶ τῶν τριαρ 
µένων ἐντυχόντα, ὃς ἐμπεσὼν ἀπέφραξέ σοι τὸ στόµο 
᾿4θηναῖοι μὲν γὰρ βέλτιστοι αἰνιγματῶδες οὐδέν, ἆλλι 
γράµµατος ἑνὸς προσθήκῃ τιµήσαντές σε ᾿Ατίμαρχο 
ὠνόμαξον : ἔδει γὰρ κἀκεύνου τι περιττότερον προσεῖνο 
οι. ἐν Ἰταλία δέ, βαβαῖ, ἠρωϊκὸν ἐκεῖνο ἐπεκλήθης 
Κύκλωψ. ἐπειδή ποτε καὶ πρὸς ἀρχαίαν διασκευὴν παρ 
αὐτὰ τὰ τοῦ Ὁμήρου ῥαψωδῆσαι καὶ σὺ τὴν αἰσχρουργία 
ἐπεθύμησας. καὶ αὐτὸς μὲν ἔκεισο μεθύων ἤδη κισσύ 
fiov ἔχων ἐν τῇ χειρὶ βινητιῶν Πολύφημος, νεανίας ὁ 
ὑπόμισθος ὀρ9ὸν ἔχων τὸν μοχλὸν εὖ udAa ἠκονημένο 
ἐπὶ σὲ Ὀδυσσεύς τις ἐπῄει ὣς ἐκκόψων τὸν ὀφθαλμόν' 
κἀκείνου μὲν ἅμαρτε, παραὶ δέ οἱ ἑτραπετ᾽ ἔγχος, 
αἰχμὴ ὃ᾽ ἐξεσύθη παρὰ νείατον ἀνθερεῶνα. 
καὶ γὰρ οὐδὲν ἄτοπον ὑπὲρ σοῦ Λέγοντα ψυχρολογεῖ 
σὺ δὲ ὁ Κύκλωψ ἀναπετάσας τὸ στόµα καὶ ὡς £v, πλα 
τύτατον κεχηνὼς ἠνείχου τυφλούμενος ὑπ᾿ αὐτοῦ τή! 
γναθον, μᾶλλον δὲ ὥσπερ ἡ Χάρυβδις αὐτοῖς ναύταις κα 
πήδαλίοις καὶ ἱστίοις ὅλον ζητῶν καταπιεῖν τὸν Οὗτιν 
καὶ ταῦτα ἑώρων καὶ ἄλλοι παρόντες. εἶτά σοι ἐς τῇ! 
ὑστεραίὰν µία ἦν ἀπολογία ἡ μέθη καὶ dg τὸν ἄκρατοι 
ἐνέφευγες. 28. τοιούτοις 0v) καὶ τοσούτοις ὀνόμασι πλου: 
τῶν αἰσχύνῃ τὴν ἀποφράδα; πρὸς θεῶν εἰπέ uoi, ví πα. 
σχεις, ἐπειδὰν κάκεῖνα λέγωσιν of πολλοί, λεσβιάξειν e. 
καὶ φοινικίζειν; doc καὶ ταῦτα ὥσπερ τὴν ἀποφράδι 
ἀγνοεῖς καὶ οἴει τάχα που ἐπαινεῖσθαι πρὸς αὐτῶν; ! 
ταῦτα μὲν διὰ τὸ σύντροφον οἶσθα, τὴν ἀποφράδα ὃ. 
ὥς ἀγνῶτα µόνην ἀτιμάζξεις καὶ ἀποκλείεις τοῦ καταλό: 
yov τῶν ὀνομάτων; τοιγαροῦν οὐ μεματὰς ἡμῖν tívtu 
τὰς δίκας, ἀλλὰ µέχρι καὶ τῆς γυναικῶνίτιδος περιβόη- 
τος &. πρώην γοῦν ἐπειδή τινα γάμον ἐν Kvtixo μνᾶ- 
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ὅθαι ἐτόλμησας. εὖ udAo ἐκπεπυσμένη πάντα ἡ βελτίστη 
ἐκείνη γυνή, Ovx ἂν προσείµην., ἔφη, ἄνδρα καὶ αὐτὸν 
ἀνδρὸς δεόµενον. 29. selva ἐν τοιούτοις ὄντι σοι ὀνομά- 
τῶν µέλει καὶ γελᾷς καὶ τῶν ἄλλων καταπτύεις; εἰκότως ' 
οὖ γὰρ ἂν ἅπαντες ὅμοιά σοι λέγειν δυναίµεθα. πὀθεν; 
τί οὕτως ἐν λόγοις µεγαλότολμος., Og ἐπὶ μὲν τοὺς τρεῖς 
μοιχοὺς ἀντὶ ξίφους τρίαιναν αἰτεῖν; τὸν δὲ Θεόπομπον 
ἐπὶ τῷ Τρικαράνῳ ρίνοντα φάναι τριγλῶχινι Λόγω κα- 
θηρηκέναι αὐτὸν τὰς προὐχούσας πόλεις; καὶ πάλιν, éx- 
τριαινῶσαι αὐτὸν τὴν Ἑλλάδα καὶ εἶναι ἹΚέρβερον ἐν τοῖς 

λόγοι; πρώην γαρ καὶ λύχνον ἄψας ἐδήτεις ἀδελφόν 
τινα, οἶμαι. ἀπολωβότα : καὶ ἄλλα µυρία, ὧν οὐδὲ µε- 
μνῆσθαι ἄξιον, ἢ µόνου ἐκείνου, ὅπερ οἱ ἀκούσαντες 186 
ἀπεμνημόνενον. πλούσιός "us, οἶμαι, καὶ δυο πένητες 
ἦσαν ἐχθροί; εἶτα μεταξὺ περὶ τοῦ πλουσίου λέγων, 4πέ- 
ατενεν, ἔφης, θάτερον τῶν πενήτων. γελασάντων δέ, 
ὡς τὸ εἰκός., τῶν παρόντων, ἐπανορθούμενος δὴ σὺ καὶ 
ἀνατιθέμενος τὸ διημαρτημένον, οὐ μὲν οὖν, ἔφης, ἀλλὰ 
ἅτερον αὐτῶν ἀπέκτεινεν. ἑῶ τὰ ἀρχαῖα., τὸ τριῶν μη- 
νοῖν καὶ τὸ ἀνηνεμία καὶ τὸ πέταμᾶι καὶ τὸ ἐκχύνειν καὶ 
06a ἄλλα καλὰ τοῖς σοῖς λόγοις ἐπανθεῖ. 30. & μὲν γὰρ 
ὑπὸ τῆς πενίας ἐλαυνόμενος ποιεῖς, Αδράστεια φίλη, οὐκ 
ty τινι ὀνειδίσαιμι. συγγνωστὰ γοῦν, el vig λιμῷ meto 
µενος παρακαταθήκας παρ᾽ ἀνδρὸς πολίτου λαβὼν εἶτα 
ἐπιώρχησεν ἡ μὴν μὴ παρειληφέναι, ἢ el τις ἀναισχύν- 
τως αἰτεῖ, μᾶλλον δὲ προσαιτεῖ καὶ λωποδυτεῖ καὶ τελω- 187 
bi. οὐ δὴ λέγω ταῦτα" φθόνος γὰρ οὐδεὶς ἐξ o ἅπαντος 
ἀμύνεσθαι τὴν ἀπορίαν. ἐκεῖνο δὲ οὐκέτι φορήτόν., πέ- 
"qu σε ὄντα ἐς µόνας τὰς τοιαύτας ἡδονὰς ἐκχεῖν τὰ ἐκ 
τῆς ἀναισχυντίας περιγιγνόµενα. πλὴν εἴ yé τι καὶ ἐπαι- 
νέσαι μοι δῶσεις. πάνυ ἀστείως ὑπὸ σοῦ πεπραγμένον, 
ὁπότε τοῦ Τισίου τὴν τέχνην οἶσθα, ὡς τὸ δισκόφακος 
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ἔργον αὐτὸς ἐποίησας ἐξαρπάσας τοῦ ἀνοήτου ἐκείνου 
πρεσβύτου χρυσοῦρ τριάκοντα, ὁ δὲ διὰ τὸν Τισίαν dvd 
τοῦ βιβλίου πεντήκοντα καὶ ἑπτακοσίας ἐξέτισε κατασυ- 
φισθείς. 

31. Πολλὰ ἔτι ἔχων εἰπεῖν τὰ μὲν ἄλλα ἑκῶν ἀφίημί 
σοι, ἐκεῖνο δὲ µόνον προσλέγω, πρᾶττε μὲν ταῦτα ὅπως 
σοι φίλον καὶ μὴ παύσαιο τὰ τοιαῦτα ἐς ἑαυτὸν παροι- 

188 νῶν, ἐκεῖνο δὲ µηκέτι, ἄπαγε' οὐ γὰρ ὅσιον ἐπὶ τὴν αὐ- 
τὴν ἑστίαν τοὺς ταῦτα διατιθέντας καλεῖν καὶ φιλοτη- 
δίας προπίνειν καὶ ὄψων τῶν αὐτῶν ἅπτεσθαι. ἀλλὰ 
μηδὲ ἐκεῖνο ἔστω τὸ ἐπὶ τοῖς λόγοις, φιλήµατα., καὶ ταῦτα 
πρὸς τοὺς οὐ πρὸ πολλοῦ ἀποφράδα σοι ἐργασαμένους 
τὸ στόµα. κἀπειδήπερ ἅπαξ φιλικῆς παραινέσεως ἠρξά- 
µην, κἀκεῖνα, si δοκεῖ, ἄφελε, τὸ µύρω χρίεσθαι τὰς 
πολιὰς καὶ τὸ πιττοῦσθαι uova ἐκεῖνα. sí μὲν γὰρ νόσος . 
τις ἐπείγει, ἅπαν τὸ σῶμα θεραπευτέον, εἰ δὲ μηδὲν vo- 
σεῖς τοιοῦτον. τί σοι βούλεται καθαρὰ καὶ Aste καὶ ὁλι- 
σθηρὰ ἐργαάζεσθαι ἃ μηδὲ ὁρᾶσθαι θέµις; ἐκεῖνό co µό- 
vov σοφὸν αἱ πολιαὶ καὶ τὸ µηκέτι µελαίνεσθαι, ὥς προ- 
κάλυμμα εἶεν τῆς βδελυρίας. φείδου δὴ αὐτῶν πρὸς «4ιὸς 
x&v τούτω, καὶ μάλιστα τοῦ πάώγωνος αὐτοῦ, μηδὲ μιᾶ- 
vy ἔτι μηδὲ ὑβρίσῃς" &l δὲ uj, ἐν vvxtí γε καὶ σὺν σκότφ, 
τὸ δὲ μεθ’ ἡμέραν, ἄπαγε, κοµιδῇ 6 ἄγριον καὶ θηριῶδε,. 

189 32. Ὀρᾶς., ὡς ἄμεινον ἦν σοι ἀκίνητον τὴν Καμά- 
Quvav iiv, μηδὲ καταγελᾶν τῆς ἀποφράδος, 1j σοι ἄπο- 
φραᾶδα τὸν βίον ὅλον ἐθγάσεταιι Tj ἔτι προσδεῖ τινος] 
ὡς τό γε ἐμὸν o ποτε ἑλλείψει. οὐδέπω γοῦν οἶσθα ὡς 
Όλην τὴν ἅμαξαν ἐπεσπάσω, δέον, à παιπάληµα καὶ κί- 
ναδος., ὑποπτήσσειν, εἴ τις ἀνὴρ δασὺς καὶ τοῦτο δἢ τὸ 
ἀρχαῖον, µεολάμπυγος δριμὺ µόνον εἰς σὲ ἀποβλέψειεν. 
ἴσως ἤδη καὶ ταῦτα γελάσῃ τὸ παιπάλημα καὶ τὸ κέναδος 
ὥσπερ τινὰ αἰνίγμᾶτα καὶ γρίφους ἀκούσας' ἄγνωστα 
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qo σοι τῶν σῶν ἔργων τὰ ὀνόματα. ὥστε ὥρα ἤδη καὶ 
ταῦτα συκοφαντεῖν, εἰ μὴ τριπΛῇ καὶ τετραπΛῇ σοι ἡ 
ἀποφρᾶς ἐκτέτικεν. αἰτιῶ δ᾽ οὖν σεαυτὸν ἐπὶ πᾶσιν' ὡς 
γὰρ ὁ καλὸς Εὐριπίδης λέγειν εἴωθεν, ἀχαλίνων στο- 
µώτων καὶ ἀφροσύνης καὶ ἀνομίας τὸ τέλος δυστυχία 
γέγνεται. 


ΠΕΡΙ TOT ο κο τ. 


1. Εἶτα ᾽λέξανδρος μὲν ἐπεθύμησεν ἐν τῷ Kvóvo 
Λλούόασθαι καλόν τε καὶ διαυγῆ τὸν ποταμὸν ἰδὼν καὶ 
ἀσφαλῶς βαθὺν καὶ προσηνώς ὀξὺν καὶ νήξασθαι ἠδὺν 
καὶ θέρους ὥρα φυχρόν., ὥστε καὶ ἐπὶ προδήλω τῇ νόσῳ, 
ἣν ἑνόσησεν ἀπ᾿ αὐτοῦ, δοκεῖ µοι οὐκ ἂν τοῦ λουτροῦ 
ἀποσχέόθαι., οἶκον δέτις ἰδῶν µεγέθει µέγιστον καὶ κάλ- 
λει κάλλιστον καὶ φωτὶ φαιδρότατον καὶ χρυσῷ στιλπνό- 
τατον καὶ γραφαῖς ἀνθηρότατον οὐκ ἂν ἐπιθυμήσειε Ao- 
γους ἐν αὐτῷ διαθέσθαι., εἰ τύχοι περὶ τούτους διατρί- 
Bev, καὶ ἐνευδοκιμῆσαι καὶ ἐλλαμπρύνασθαι καὶ Bong 
ἐμπλῆσαι καὶ ὡς ἔνι μάλιστα καὶ αὐτὸς µέρος τοῦ x«A- 
Aovg αὐτοῦ γενέσθαι, ἀλλὰ περισκοπήσαρ ἀκριβῶς καὶ 
θαυμάσας µόνον ἄπεισι κωφὸν αὐτὸν καὶ ἄλογον κατα- 
Λιπῶν µήτε προσειπὼν μήτε προσοµιλήσας ὥσπερ τις 
ἄνανδος 1 φθόνω σιωπᾶν ἐγνωκῶς; 9. Ἡράκλεις, ὣς οὐ 
φιλοκάλου τινὸς οὐδὲ περὶ τὰ εὐμορφότατα ἐρωτικοῦ τὸ 
ἔργον, ἀγροικία δὲ πολλή καὶ ἀπειροκαλία καὶ προσέτι 
γε ἀμουσία τῶν ἠδίστων «vtov ἀπαξιοῦν καὶ τῶν καλ- 
Λέστων ἀποξενοῦν καὶ μὴ συνιέναι ὡς ovy 0 αὐτὸς περὶ 
τὰ θεάματα νόμος ἰδιώταις τε καὶ πεπαιδευµένοις ἀνδρα- 
6ιν, ἀλλὰ τοῖς μὲν ἀπόχρη τὸ κοινὸν τοῦτο ἰδεῖν µόνον 
καὶ περιβλέψαι καὶ v ὀφθαλμὼ περιενεγκεῖν καὶ ποὸς 
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τὴν ὀροφὴν ἀνακῦψαι καὶ τὴν χεῖρα ἐπισεῖσαι καὶ καθ᾽ 
ἡσδυχίαν ἠσθῆναι δέει τοῦ ur ἂν δυνηθῆναι ἄξιόν τι τῶν 
βλεπομένων εἰπεῖν, ὅστις δὲ μετὰ παιδείας ὁρᾷ τὰ καλᾶ, 
οὐκ ἄν, οἶμαι, ἀγαπήσειεν ὄψει µόνῃ καρπωσάµενος τὸ 
τερπνὸν οὐδ) ἂν ὑπομείναι ἄφωνος θεατὴς τοῦ κάλλους 
γενέσθαι, πειράσεται δὲ ὡς οἷόν τε καὶ ἐνδιατρῖψαι καὶ 
λόγω ἀμείφασθαι τὴν δέαν. ὃ. ἡ δὲ ἀμοιβὴ οὐκ ἔπαινος 
τοῦ οἴκου µόνον — τοῦτο μὲν γὰρ ἴσως ἐκείνω τῷ νη- 
σιώτῃ µειρακίω ἔπρεπε, τὴν MeveAaov οὐχίαν ὑπερεκπε- 
πλῆχθαι καὶ πρὸς τὰ ἐν οὐρανῷ καλὰ τὸν ἐλέφαντα καὶ 
τὺν χρυσὸν αὐτῆς ἀπεικάξειν, ἅτε μηδὲν ἐν μῇ καλόν τι 
ἄλλο ἑωρακότι — ἀλλὰ καὶ τὸ εἰπεῖν ἐν αὐτῷ καὶ τοὺς 
βελτίστους συγκαλέσαντα λόγων ἐπίδειξιν ποιήσασθαι 
µέρος τοῦ ἐπαίνου καὶ τοῦτο γένοιτο ἂν. καὶ τὸ πρᾶγμα 
ὑπερήδιστον, οἶμαι, οἴκωῶν ὃ κάλλιστος ἐς ὑποδοχὴν Ao- 
γων ἀναπεπταμένος καὶ ἐπαίνου καὶ εὐφημίας μεστὸς 
ὤν, ἠρέμα καὶ αὐτὸς ὥσπερ τὰ ἄντρα συνεπηχῶν καὶ τοῖς 
Λεγομένοις παρακολουθῶν καὶ παρατείνῶν τὰ τελευταῖα 
τῆς φωνῆς καὶ τοῖς ὑδτάτοις τῶν λόγων ἐμβραδύνων, 
μᾶλλον δὲ ὡς ἄν τις εὐμαθὴς ἀκροατὴς διαμνημονεύων. 
τὰ εἰρημένα καὶ τὸν λέγοντα ἐπαινῶν καὶ ἀντίδοσιν οὐκ 
ἅμουσον ποιούµενος πρὸς αὐτά' οἷόν τι πάσχουσι πρὸς 
τὰ αὐλήματα τῶν ποιμένων αἱ σκοπιαὶ ἐπαυλοῦσαι τῆς 
φωνῆς ἐπανιούσης κατὰ τὸ ἀντίτυπον καὶ πρὸς αὐτὴν 
ἀναστρεφούσης' οἱ δὲ ἰδιῶται νοµίξουσι παρθένον τινὰ 
εἶναι τὴν ἀμειβομένην τοὺς ἄδοντας xj βοῶντας ἐν µέ- 
σοις που τοῖς κρημνοῖς κατοικοῦσαν καὶ λαλοῦσαν ἐκ τῶν 
πετρῶν ἔνδοθεν. 4. ἔμοιγ) οὖν δοκεῖ καὶ συνεξαίρεσθαι 
οἴκου πολυτελεία v τοῦ λέγοντος γνῶμη καὶ πρὸς τοὺς 
λόγους ἐπεγείρεσθαι. καθάπερ τι καὶ ὑποβαλλούσης τῆς 
θέας: σχεδὸν γὰρ εἰδρεῖ τι διὰ τῶν ὀφθαλμῶν ἐπὶ τὴν 
jvy5v καλόν, εἶτα πρὸς αὐτὸ κοσµήσασα ἐκπέμπει τοὺς 
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λόγους. 7] τῷ uiv ᾽4χιλλεῖ πιστεύοµεν, τὴν ὄψιν τῶν 
ὅπλων ἐπιτεῖναι κατὰ τῶν Φρυγῶν τὴν ὀργήν., καὶ ἐπεὶ 
ἐνέδυ αὐτὰ πειρώµενος, ἐπαρθῆναι καὶ πτερωθῆναι πρὸς 
τὴν τοῦ πολέμου ἐπιθυμίαν, λόγου δὲ σπουδἠν μὴ éxi- 
τείνεσθαι πρὸς κάλλη χωρίων; καίτοι Σωκράτει μὲν ἀπέ- 
"χρήσε πλατάνου εὐφυία καὶ πόα εὐθαλὴς καὶ πηγἡ διαυ- 
γἠς μικρὸν ἀπὸ τοῦ Εἱλισσοῦ, κἀνταῦθα καθεζόµενος 
Φαίδρου τε τοῦ ἸΜυρρινουσίου κατειρώνεύετο καὶ τὸν 
Zvoíov τοῦ Κεφάλου λόγον διήλεγχε καὶ τὰς Movoag 
ἐκάλει καὶ ἐπίστενεν ἤξειν αὐτὰς ἐπὶ τὴν ἐρημίαν συν-- 
'.επιληψοµένας τῶν περὶ τοῦ ἔρωτος λόγων, καὶ οὐκ ᾖσχυ- 
νετο γέρων ἄνθρωπος παρακαλῶν παρθένους συνεισοµέ- 
vag τὰ παιδεραστικά. ἐς δὲ οὕτω καλὸν χωρίον οὐκ ἂν 
οὐώμεθα καὶ ἀκλήτους αὐτὰς ἐλθεῖν; 5. καὶ μὴν οὐ κατά 
γε σκιὰν µόνην οὐδὲ κατὰ πΛλατάνου κάλλος 1) ὑποδοχή, 
οὐδ᾽ ἂν τὴν ἐπὶ τῷ Εἰλισσῷ καταλιπὼν τὴν βασιλέως Aé- 
γης τὴν χρυσῆν ' ἐκείνης μὲν yag ἐν τῇ πολυτελεία µόνῃ 
τὸ θαῦμα, τέχνη δὲ ἢ κάλλος ἢ τέρψις 1] τὸ σύμμετρον 1j 
τὸ εὕρυθμον οὐ συνείργαστο οὐδὲ κατεμέμικτο τῷ χρυ- 
σῷ, ἀλλ ἦν βαρβαρικὸν τὸ θέαμα, πλοῦτος µόνον καὶ 
φθόνος τῶν ἰδόντων καὶ εὐδαιμονισμὸς τῶν ἐχόντων' 
ἔπαινος δὲ οὐδαμοῦ προσῆν' οὐδὲ γὰρ ἔμελε τοῖς 4ρσα- 
χίδαις τῶν καλών οὐδὲ πρὸς τὸ τερπνὸν ἐποιοῦντο τὰς 
ἐπιδείξεις οὐδ᾽ ἐφρόντιξζον εἰ ἐπαινέσονται οἱ 8εαταί, 
ἆλλ᾽ ὅπως ἐκπλαγήσόνται, οὐ φιλόκαλοι γάρ, ἀλλὰ φι- 
λόπλουτοί εἶσιν of βάρβαροι... 6. τούτου δὲ τοῦ οἴκου τὸ 
κάλλος ov κατὰ βαρβαριούς τινας ὀφθαλμοὺς οὐδὲ κατὰ 
Περσικὴν ἁλαξονείαν ἢ βασιλικὴν μεγαλαυχίαν οὐδὲ πέ- 
νητος µόνον, ἀλλὰ εὐφυοῦς θεατοῦ δεόµενον καὶ ὕτῳ 
μὴ ἐν τῇ ὄψει ἡ κρίσις, ἀλλά τις καὶ λογισμὸς ἐπακολου- 
θεῖ τοῖς βλεπομένοις. τὸ γὰρ τῆς τε ἡμέρας πρὸς τὸ καλ- 
λιστον ἀποβλέπειν — κἄλλιστον δὲ αὐτῆς καὶ ποθεινά- 
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τατον 1] ἀρχή --- καὶ τὸν ἦλιον ὑπερκύψαντα εὐθὺς ὑπο- 
^ δέχεσθαι καὶ τοῦ φωτὺὸς ἐμπίπλασθαι ἐς κόρον ἄναπεπτα- 
194 µένων τῶν δυρῶν, καθ’ 0 καὶ va ἱερὰ βλέποντα ἐποίουν 
οἱ παλαιοί, καὶ το τοῦ µήκους πρὸς τὸ πλάτος καὶ ἆμ- 
φοῖν πρὸς τὸ ὄψος εὕρυθμον καὶ τῶν φωταγωγῶν τὸ 
ἐλεύθερον καὶ πρὸς ὥραν ἑκάστην εὖ ἔχον πῶς οὐχ ἡδέα 
ταῦτα πάντα καὶ ἐπαίνῶν ἄξια; 7. ἔτι δὲ θαυµάσειεν ἂν 
τις καὶ τῆς ὀροφῆς ἐν τῷ εὐμόρφω τὸ ἀπέριττον καὶ τῷ 
εὐκόσμω τὸ ἀνεπίληπταν καὶ τὸ τοῦ χρυσοῦ ἐς τὸ εὖπρε- 
πὶς σύμμετρον. ἀλλὰ μὴ περὶ τὰς χρείας ἐπίφθονού, ἀλλ 
ὁπόσον ἂν καὶ γυναικὶ σώφρονι καὶ καλῇ ἀρκέσῃ ἐπιση- 
µότερον ἐργάσασθαι τὸ πάλλος Tj περὶ τῇ δειρῇ λεπτός 
τις ὅρμος ἢ περὶ τῷ δακτύλω σφενδόνη εὔφορος tj ἐν 
τοῦν ὥτοιν ἐλλόβια 9Q πόρπη τις ἢ ταινία τὸ ἄφετον τῆς 
κόµης συνδέουσα, τοσοῦτον τῇ εὐμορφία προστιθεῖσα 
000v τῇ ἐσθῆτι ἡ πορφύρα" αἱ δέ γε ἑταῖραι, καὶ μάλιστα 
αἱ ἀμορφότεραι αὐτῶν, καὶ τὴν ἐδθῆτα ὅλην πορφυρᾶν 
καὶ τὴν δειρὴν χρυσῆν πεποίηνται τῷ πολυτελεῖ θηρώ- 
µεναι τὸ ἐπαγωγὸν καὶ τὸ ἐνδέον τῷ καλῷ προσθέσει τοῦ 
ἔξωθεν τερπνοῦ παραμυθούµεναι’ ἡγοῦνται γὰρ καὶ τὴν 
ὠλένην αὐταῖς στιλπνοτέραν φαίνεσθαι συναπολάµπου- 
σαν τῶ χρυσῷ καὶ τοῦ ποδὺς τὸ μὴ εὐπερίγραφον Λήσειν 
ὑπὸ χρυσῷ σανδάλῳ καὶ τὸ πρόσωπον αὐτὸ ἐρασμιώτε- 
gov γενήσεσθαι τῷ φαεινοτάτω συνορῶμενον. ἆλλ᾽ ἐκεῖ- 
ναι μὲν οὕτως. 1) δέγε σώφρῶν οὐχία χρυσῷ μὲν τὰ ἆρ- 
κοῦντα καὶ μόνον τὰ ἀναγκαῖα προσχρῆται, τὸ Ó' αὐτῆς 
κάλλος οὐκ ἂν αἰσχύνοιτο, οἶμαι, καὶ γυμνὴ ὁδικνύουσα. 
196 8. Καὶ τοίνυν ἡ τοῦδε τοῦ oixov ὀροφή., μᾶλλον δὲ 
κεφαλὴ εὐπρόσωπος μὲν καὶ καθ᾽ ἑαυτήν, τῷ χρυσῷ δὲ 
ἐς τοσοῦτον κεκόσµηται, ic ὅσον καὶ οὐρανὸς ἐν νυκτὶ 
ὑπὸ τῶν ἀστέρων ἐκ διαστήµατος περιλαμπόμενος καὶ 
ἐκ διαλείµµατος ἀνθῶν τῷ πυρί. εἰ δέ γε πῦρ ἦν τὸ πᾶν, 
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οὐ xaAóg ἄν. ἀλλὰ φοβερὸς ἡμῖν ἔδοξεν. ἴδοι δ᾽ ἄν τις 
οὐδ' ἀργὸν ἐνταῦθα τὸν χρυσὸν οὐδὲ μόνου τοῦ τέρπον-- 
τος εἴνεκα τῷ Λοιπῷ κόσμω δυνεσπαρµένον, ἀλλὰ καὶ 
αὐγήν τινα ἠδεῖαν ἀπολάμπει καὶ τὸν οἶκον ὅλον ἐπι- 
χρώννυσι τῷ ἐρυθήματι΄ ὁπόταν γὰρ τὸ φῶς προσπεσὸν 
ἐφάφηται καὶ ἀναμιχθῇ τῷ χρυσῷ., κοινόν τι ἀπαστρά- 
 πτουσι καὶ διπλασίαν τοῦ ἐρυθήματος ἐκφαίνουσι τὴν 
αὐθρίαν. 9. τὰ μὲν δὴ ὑψηλὰ καὶ κορυφαῖα τοῦ οἴκου 
τοιάδε, Ὁμήρου τινὸς δεύµενα ἐπαινέτου., ἵνα αὐτὸν ἢ 
ὑψαῶροφον ὡς τὸν Ἑλένης θάλαμον ἡ αὐγλήεντα ὧς τὸν 
Ὄλυμπον εἴποι' τὸν δὲ ἄλλον κόσμον καὶ τὰ τῶν τοίχων 
γράµµατα καὶ τῶν χρωμάτων τὰ κάλλη καὶ τὸ ἐναργὸς 
ἑκάστου καὶ τὸ ἀκριβὲς καὶ τὸ ἀληθὲς ἔαρος ὄψει καὶ λει- 
pv. 03 εὐανθεῖ καλῶς ἂν ἔχοι παραβαλεῖν' πλὴν παρ᾽ 
ὅσον μὲν ἐχεῖνα ἀπανθεῖ καὶ μαραίνεται καὶ ἀλλάττεται 
καὶ ἀποβάλλει τὸ κάλλορ, τουτὶ δὲ τὸ ἕαρ ἀῑδιον καὶ λδι-- 
pov ἁμάραντος καὶ τὸ ἄνθος ἀθάνᾳτον ἅτε µόνης τῆς 
ὄψεως ἐφαπτομένης καὶ δρεποµένης τὸ ἡδὺ τῶν βλεπο- 
μένων. 10. τα δὴ τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα τίς οὐκ ἂν ἡἠσθείη 196 
βλέπων 1j 1j τίς οὖκ ἂν προθυμηθεύη: καὶ παρα τὴν δύναμιν 
&v αὐτοῖς λέγειν εἰδὼς αἴσχιστον Ov ἀπολειφθῆναι τῶν 
ὀρωμένων; ἐπαγωγότατον γάρ τι ἡ ὄψις τῶν καλῶν, οὐκ 
 éx' ἀνθρώπων µόνον, ἀλλὰ καὶ ἵππος ἤδιον ἂν οἶμαι 
ὁράμοι κατὰ πρανοῦς πεδίου καὶ μαλαποῦ, προσηνώς 
δεχοµένου τὴν βάσιν καὶ ἠρέμα ὑπείκοντος τῷ ποδὶ καὶ 
μὴ ἀντιτυποῦντος τῇ ὁπλῃ' ἅπαντι γοῦν τότε χρῆται τῷ 
ὁρόμῳ καὶ ὅλον ἐπιδοὺς ἑαυτὸν τῷ τάχει ἁμιλλᾶται καὶ 
πρὸς τοῦ πεδίου τὸ κάλλος. 11. ὁ δὲ ταῶρ ἦρος ἀρχομέ- 
vov πρὸς λειμῶνά τινα ἐλθών, ὁπότε καὶ τὰ ἄνθη πρό- 
εισιν οὐ ποθεινότερα βάλλον, ἀλλὰ καὶ ὡς ἂν εἴποι τις 
ὦνθηρότερα καὶ τὰς βαφὰς καθαρώτερα, τότε καὶ οὗτος 
ἐκπετάσας τὰ πτερὰ καὶ ἀναδείξας τῷ ἡλίῳ καὶ τὴν οὐρὰν 
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ἐπάρας καὶ πάντοθεν αὑτῷ περιστήσας ἐπιδείκνυται τα 
ἄνθη τὰ αὐτοῦ καὶ τὸ ἔαρ τῶν πτερῶν ὥσπερ αὐτοῦ 
προκαλοῦντος τοῦ Λειμῶνος ἐς τὴν ἅμιλλαν: ἐπιστρέφει 
γοῦν ἑαυτὸν καὶ περιάγει καὶ ἐμπομπεύει τῷ κάλλει' 
ὅτε δὴ καὶ δαυμασιώτερος φαίνεται πρὸς τὴν αὐγὴν ἆλ- 
λαττοµένων αὐτῷ τῶν χρωμάτων καὶ µεταβαινόντων 
ἠρέμα καὶ πρὸς ἕτερον εὐμορφίας εἶδος τρεποµένων. zx«- 
σχει δὲ αὐτὸ μάλιστα ἐπὶ τῶν κύκλων, οὓς ἐπ᾽ ἄκροις 
ἔχει τοῖς πτεροῖς, ἴριδός τινας ἔκαστον περιθεούσης: ὃ 
γὰρ τέως χαλκὸς ἦν, τοῦτο ἐγκλίναντος ὀλίγον χρυσὸς 
ὤφθη, καὶ τὸ ὑπὸ τῷ ἡλίῳ κυαναυγές, εἰ σκιασθείη, 
χλοαυγές ἐστιν" οὕτως μετακοσμεῖται πρὸς τὸ φῶς ἡ 
πτέρωσις. 12. ὅτι μὲν γὰρ καὶ ἡ θάλαττα ἱκανὴ προκα- 
Λέσασθαι καὶ εἰς ἐπιθυμίαν ἐπισπάσασθαι ἐν γαλήνῃ φα- 
νεῖδα, ἴστε, wav μὴ eio ὅτε, εἰ καὶ παντάπασιν ἦπει- 
ρώτής καὶ ἀπειρόπλους τις εἴη, πάντως ἂν ἐθελήσειε καὶ 
αὐτὸς ἐμβῆναι καὶ περιπλεῦσαι καὶ πολὺ ἀπὸ τῆς γῆς 
ἀποσπάσαι, καὶ μάλιστὰ εἰ βλέποι τὴν μὲν αὔραν xov- 
φως ἐπουριάξουσαν τὴν ὀθόνην., τὴν δὲ ναῦν προσηνῶς 
τε καὶ λείως ἐπ᾽ ἄκρων ἠρέμα διολισθάνουδαν τῶν κυ- 
µατων. 15. καὶ τοίνυν καὶ τοῦδε τοῦ οἴκου τὸ κάλλος 
[κανὸν καὶ παρορμῆσαι ἐς λόγους καὶ λέγοντα ἐπεγεῖραι 
καὶ πάντα τρόπον εὐδοκιμῆσαι παρασκευάσαι. ἐγὼ μὲν 
δἠ τούτοις πείθοµαι καὶ ἤδη πέπεισµαι καὶ ἐς τὸν οἶκον 
ἐπὶ Λόγοι παρελήλυθα ὥσπερ ἀπὸ lvyyog ἢ ΦΣειρῆνος 
τῷ κάλλει ἑλκόμενος, ἐλπίδα οὐ μικρὰν ἔχων, si καὶ τέως 
ἡμῖν ἄμορφοι ἦσαν οἱ λόγοι, καλοὺς αὐτοὺς φανεῖσθαι 
καθάπερ ἐσθῆτι καλῇ κεκοσµηµένους. 

." 14. Ἕτερος δέτις ovx ἁγεννὴς Λόγος, ἀλλὰ καὶ πάνυ 
γενναῖος, ὥς φήῆσι, καὶ µεταξύ (tov Λέγοντος ὑπέκρουε 
καὶ διακόπτειν ἐπειρᾶτο τὴν (now καὶ ἐπειδὴ πεπαυ- 
µας, οὐκ ἀληθῆ ταῦτα λέγειν φησί µε, ἀλλὰ θαυμάξειν» 
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εἰ φάσχοιμι ἐπιτηδειότερον εἶναι πρὸς λόγων ἐπίδειδιν 
οἴκου κάλλος γραφῇ καὶ χρυσῷ κεκοσµηµένον’ «vro γάρ 
που τοὐναντίον ἀποβαίνειν. μᾶλλον δέ, εἰ δοκεῖ, αὐτὸς 
παρελθὼν ὁ Λόγος ὑπὲρ ἑαυτοῦ καθαάπερ ἐν δικασταῖς 
ὑμῖν εἰπάτω, ὅπη λυσιτελέστερον ἡγεῖται τῷ λέγοντι εὐ-- 
τέλειαν οἴκου καὶ ἀμορφίαν. ἐμοῦ μὲν ἀκηκόατε ἤδη λέ- 
yovtog, ὥστε οὐδὲν δέοµαι δὶς περὶ τῶν αὐτῶν εἰπεῖν, 
ὁ δὲ παρελθὼν ἤδη λεγέτω κἀγὼ σιωπήσοµαι καὶ πρὸς 
ὀλίγον αὐτῷ µεταστήσομαι. 15." άνδρες τοίνυν δικασταί, 
φησὶν ὁ λόγος. 0 μὲν προειπὼν ῥήτωρ πολλὰ καὶ μεγάλα 
τόνδε τὸν οἶκον ἐπῄνεσε καὶ τῷ ἑαυτοῦ λόγῳ ἐκόσμησεν, 
ἐγῶ δὲ τοσούτου δέω ψόγον αὐτοῦ διεξελεύσεσθαι, ὥστε 
καὶ τὰ vx. ἐκείνου παραλελειμμένα προσθήσειν µοι δοκῶ΄ 
ὅσω γαρ ἂν ὑμῖν καλλίων φαίνηται, τοσῷδε ὑπεναντίος 
τῇ τοῦ λέγοντος χρεία δειχθήσεται. καὶ πρῶτόν ys ἐπειδή 


. qvvouxàv καὶ κόσμου καὶ χρυσοῦ ἐκεῖνος ἐμνημόνευσε, 


κἀμοὶ ἐπιτρέψατε χρήσασθαι τῷ παραδείγματι φημὶ γὰρ 
οὖν καὶ γυναιξὶ καλαῖς οὐχ ὅπως συλλαμβάνειν ἐς τὸ εὐ- 
µορφότερον, ἀλλὰ καὶ ἐναντιοῦσθαι τὸν κόσμον τὸν πο- 
Avv , ὁπόταν τῶν ἐντυγχανόντων ἕκαστος ὑπὸ τοῦ yov- 
σοῦ καὶ τῶν λίθων τῶν πολυτελῶν ἐκπλαγεὶς ἀντὶ τοῦ 
ἐπαινεῖν ἡ χρόαν 1] βλέμμα 1j δειρὴν ἡ πῆχυν ἢ δάκτυ-- 
Aov, ὁ δὲ ταῦτ᾽ ἀφεὶς ἐς τὴν σαρδὼ 1) τὸν σµάραγδον ἡ 
τὸν ὅρμον 1j τὸ ψέλιον ἀποβλέπῃ, ὥστε ἄχθοιτο ἂν εἰ- 
χότως παρορωμένη διὰ τὸν κόσμον. οὐκ ἀγόντων σχο-- 
λὴν ἐπαινεῖν αὐτὴν τῶν θεατῶν, ἀλλὰ πάρεργον αὐτῆς 
ποιουµένων τὴν θέαν. Ι6. ὅπερ ἀνάγκη» οἶμαι, παθεῖν 
καὶ τὸν ἐν οὕτω καλοῖς ἔργοις λόγους δεικνύοντα: λαν- 
θάνει γὰρ ἐν τῷ µεγέθει τῶν καλῶν τὸ λεχθὲν καὶ ἆμαυ- 
ῥοῦται καὶ συναρπάξεται., καθάπερ εἰ λύχνον τις εἰς πυρ-- 
way µεγάλήν φέρων ἐμβάλλοι ἡ μύρμηκα ἐπ᾽ ἐλέφαντος 
χαμήλου δεικνύοι. τοῦτο γοῦν φυλακτέον τῷ Λλέγοντι. 
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καὶ προσέτι μὴν καὶ τὴν φωνὴν αὐτὴν ἐπιταράττεται ἐν 
οὕτως εὐφώνῳ καὶ ἠχήεντι οἴκω λέγων' ἀντιφθέγγεται 
γὰρ καὶ ἀντιφωνεῖ καὶ ἀντιλέγει., μᾶλλον δὲ ἐπικαλύπτει 
τὴν βοήν, oiov τι καὶ σάλπιγξ δρᾷ τὸν αὐλόν, εἰ δυναν- 
Aofev, 1] τοὺς κελευστὰς ἢ θάλαττα., ὁπόταν πρὸς κύμα- 
τος ἦχον ἐπάδειν τῇ εἰρεσία θέλωσιν" ἐπικρατεῖ γὰρ 5 
μεγαλοφωνία καὶ κατασιωπᾷ τὸ ἧττον. 17. καὶ μὴν xu- 
κεῖνο, Όπερ ἔφη ὁ ἀντίδικος, cg ἄρα ἐπεγείρει ὁ καλὸς 
οἶκος τὸν Λέγοντα καὶ προθυµότερον παρασκευάζει, ἐμοὶ 
δοκεῖ τὸ ἐναντίον ποιεῖν' ἐκπλήττει yag καὶ φοβεῖ καὶ 
τὸν Λογισμὸν διαταράττει καὶ δειλὐτερον ἐργάξεται ἐν- 
θυμούμενον ὡς ἁπάντων ἐστὶν αἴσχιστον ἐν εὐμύρφῳ 
χωρίω μὴ ὁμοίους φαίνεσθαι τοὺς Aóyovg. ἑλέγχων γὰρ 
οὗτός γε ὁ φανερώτατος, ὥσπερ ἂν ei τις πανοπλίαν κα- 
Λὴν ἐνδὺς ἔπειτα φεύγοι πρὸ τῶν ἄλλων, ἐπισημότερος 
Qv δειλὸς ἀπὸ τῶν ὅπλων. τοῦτο δέ uo, δοκεῖ λογισάµε- 
vog καὶ ὁ τοῦ Ὁμήρου ῥήτωρ ἐκεῖνος εὐμορφίας ἑλάχι- 
στον φροντίσαι, μᾶλλον δὲ καὶ παντελώς αἴδρι porti éxv- 
τὸν ἀπεικάσαι, ἵνα αὐτῷ παραδοξότερον φαίνηται τῶν 
λόγων τὸ κάλλος ἐκ τῆς πρὸς τὸ ἀμορφότερον ἐξετάσεως. 
ἄλλως τε ἀνάγκη πᾶσα καὶ τὴν τοῦ Λέγοντος αὐτοῦ διά- 
νοιαν ἀσχολεῖσθαι περὶ τὴν Δέαν καὶ τῆς φροντίδος τὸ 
ἀκριβὲς ἐκλύειν τῆς ὄψεως ἐπικρατούσης καὶ πρὸς αὑτὴν 
καλούσης καὶ τῷ Λόγω προσέχειν οὐκ ἐώσης. ὥστε τίς 
μηχανὴ un ovy πάντως ἔλαττον ἐρεῖν αὐτὸν τῆς ψυχής 
διατριβούσης περὶ τὸν τῶν ὁρωμένων ἔπαινον; 18. dà 
γὰρ λέγειν.δτι καὶ of παρόντες αὐτοὶ καὶ πρὸς τὴν ἀκρόα- 
σιν παρειλημμένοι ἐπειδὰν εἰς τοιοῦτον οἶκον παρέλθα- 
σιν, ἀντὶ ἀκροατῶν θεαταὶ καθίστανται. καὶ οὐχ oUTO 
4ημόδοκος 7] Φήμιος ἢ Θάμυρις vj ᾽Αμϕίων vj Ὀρφεύς 
τις λέγων ἐστίν, ὥστε ἀποσπάσαι τὴν διάνοιαν αὐτῶν 
ἀπὸ τῆς θέας: aAA. οὖν ἕκαστος ἐπειδὰν µόνον ὑπερβῇ 
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τὸν οὐδόν, ἀθρόῳ τῷ κάλλει περιχυθεὶς λόγων μὲν ἑκεί- 
vov ἢ ἀκροάσεως ἆλλ᾽ οὐδὲ τὴν ἀρχὴν tovt ἔοικεν,- 
ὅλος δὲ πρὸς τοῖς ὁρωμένοις ἐστίν, εἰ μὴ τύχοι τις παν-- 
τελῶς τυφλὸς àv 1j ἐν νυκτὶ ὥσπερ ἡ ἐξ ᾿άρείου πάγου 
βουλὴ ποιοῖτο τὴν ἀκρύασιν. 19. ὅτι γὰρ ovx ἀξιόμαχον 
λόγων ἰσχὺς ὄψει ἀνταγωνίσασθαι καὶ ὁ Σειρήνων μῦθος 
παρατεθεὶς τῷ περὶ τῶν Γοργόνων διδάξειεν ἄν ἐκεῖ- 9201 
ναι μὲν γὰρ ἐκήλουν τοὺς παραπλέοντας μελῳδοῦσαι καὶ 
κολακεύουσαι τοῖς ἄσμασι καὶ καταπλεύσαντας ἐπὶ πολὺ 
κατεῖχον. καὶ ὅλως τὸ ἔργον αὐτῶν ἐδεῖτό τινος διατρι- 
βῆς., καί πού τις αὐτᾶς καὶ παρέπλευσε καὶ τοῦ µέλους 
παρήκουσε" τὸ δὲ τῶν Γοργόνων κάλλος ἅτε βιαιότατόν 
το Ov καὶ τοῖς καιριωτάτοις τῆς ψυχῆς ὁμιλοῦν εὐθὺς 
ἐξέστη τοὺς ἰδύντας καὶ ἀφαώνους ἐποίει, ὡς δὲ 0 μῦθος 
βούλεται καὶ λέγεται, λίθινοι ἐγίγνοντυ ἀπὸ θαύματος. 
ὥστε καὶ ὃν ὑπὲρ τοῦ ταὼ λόγον εἶπε πρὸς ὑμᾶς μικρὸν 
ἔμπροσθεν, ὑπὲρ ἐμαυτοῦ εἰρῆσθαι νοµίξω * καὶ γὰρ ἐκεί- 
νου ἐν τῇ ὄψει, οὐκ ἐν τῇ φωνῇ τὸ τερπνόν. καὶ ei γέ 
τις παραστησάµενος τὴν ἀηδόνα 1] τὸν κύκνον ἄδειν κὲ- 
Λεύοι, μεταξὺ δὲ ἀδόντων παραδείξειε τὸν ταὼ σιωπῶν- 
τα, εὖ οἶδ) ὅτι ἐπ᾽ ἐκεῖνον µεταβήσεται 7] φυχἠ μακρὰ 
χαίρειν φράσασα τοῖς ἐκείνων ἄσμασιν. οὕτως ἅμαχόν 
τι ἔοικεν εἶναι ἡ δι’ ὄψεως ἡδονή. 20. καὶ ἔγωγε, εἰ Bov- 
λεσθε, μάρτυρα ὑμῖν παραστήόοµαι σοφὸν ἄνδρα, ὃς 
αὐτίκα uo, µαρτυρήσει ὡς πολὺ ἐπικρατέστερά ἐστι τῶν 
ἀκουομένων τὰ ὁρώμενα. καί uo, σὺ ἤδη ὁ κῆρυξ προς- 
κάλει αὐτὸν Ἡρόδοτον 4ύξου λικαρνασόθεν᾿ κἀπειδὴ 
καλῶς ποιῶν ὑπήκουσε, μαρτυρείτω παρελθών. ἀναδέ- 303 
ἔασθε δὲ αὐτὸν Ἰαστὶ πρὸς ὑμᾶς λέγοντα ὥσπερ αὐτῷ 
ἔθος. ᾿4ληθέα τάδε ὁ λόγος ἡμῖν, ἄνδρες δικασταί, µυ- 
θέεται καί οἱ πείσεσθε ὅσα ἂν 1έγῃ τουτέων πέρι ὄψιν 
ἁκοῆς προτιµέων: cra γὰρ τυγχάνει ἑόντα ἀπιδιότεφα 


205 


190 AOTKIANOT 


ὀφθαλμᾶν.- ἀκούετε τοῦ μάρτυρος & φησιν, ὥς to πρῶτι 
τῇ ὄψει ἀποδέδωκεν! εἰκότως. τὰ μὲν γὰρ ἔπεα πτερόεντέ 
ἐστι καὶ οἴχεται ἅμα τῷ προελθεῖν ἀπυπτάμενα, ἡ ὃ 
τῶν ὁρωμένων τέρψις ἀεὶ παθεστῶσα καὶ παραμένουσι 
πάντως τὸν θεατήν ὑπάγεται. 21. πῶς οὖν οὐ χαλεπὸ 
τῷ λέγοντι ἀνταγωνιστῆς οἶκος οὕτω καλὸς καὶ περί 
βλεπτος ὤν; μᾶλλον δὲ τὸ µέγιστον οὐδέπω φηµί: ὑμεὶ 
γὰρ αὐτοὶ οἱ δικασταὶ καὶ μεταξὺ λεγόντων ἡμῶν ἐς τὴ 
ὀροφὴν ἀπεβλέπετε καὶ τοὺς τοίχους ἐθαυμάζετε καὶ τὸ 
γραφὰς ἐξητάξετε πρὸς ἑκάστην ἀποστρεφόμενοι. καὶ ur 
δὲν αἰσχυνθῆτε συγγνώμη γάρ» ei τι ἀνθρώπινον πι 
πόνθατε, ἄλλως τὲ καὶ πρὸς οὕτω καλὰς καὶ ποικίλε 
τὰς ὑποδθέσεις. τῆς γὰρ τέχνης τὸ ἀκριβὲς καὶ τῆς (avc 
ρίας μετὰ τοῦ ἀρχαίου τὸ ὠφέλιμον ἐπαγωγὸν ὡς ἆλι 
θῶς καὶ πεπαιδευµένων θεατῶν δεόµενον. καὶ ἵνα µ 
πάντα ἐκεῖσε ἀποβλέπητε ἡμᾶς ἀπολιπόντες, φέρε & 
οἷόν τε γράψωμαι αὐτὰ ὑμῖν τῷ λόγω" ἠσθήσεσθε γαι 
οἶμαι, à ἀκούοντες & καὶ ὁρῶντες θαυμάζετε. καὶ ἴσως & 
µε καὶ δι) αὐτὸ ἐπαινέσαιτε καὶ τοῦ ἀντιδίκου προτιµή 


e A — 
. Gate, ὥς μὴ καὶ αὐτοῦ ἐπιδείξαντος καὶ διπλασιάσαντε 


ὑμῖν τὴν ἠδονήν. τὸ χαλεπὸν δὲ τοῦ τολµήµατος ὁρᾶτ. 
ἄνευ χρωμάτων καὶ σχημάτων καὶ τόπου συστήσασθι 
τοδαύτας εἰκόνας' φιλὴ γάρ τις 7 γραφὴ τῶν Aoyan 
22. ἐν δεξιᾷ μὲν οὖν εἰσιόντι ᾽4ργολικῷ µύθω ἀναμέ 
µιχται πάθος 4ἰθιοπικόν, ὁ Περσεὺς τὸ κῆτος qovsvi 
καὶ τὴν ᾿4νδρομέδαν καθαιρεῖ, καὶ μετὰ μικρὸν γαμήσι 
καὶ ἄπεισιν αὐτὴν ἄγων: πάρεργον τοῦτο τῆς ἐπὶ Γορ 
γόνας πτήσεως. ἐν βραχεῖ δὲ πολλα ὁ τεχνίτης ἐμιμήσατι 
αἰδῶ παρθένου καὶ φόβον ' ἐπισκοπεῖ γὰρ µαχην ἄνωθε 
ἐκ τῆς πέτρας καὶ νεανίου τόλμαν ἐρωτικὴν καὶ δηρίο 
ὄψιν ἀπρόσμαχον' καὶ τὸ μὲν ἔπεισι πεφρικὸς ταῖς ἀκάν 
θα, xal δεδιττόµενον τῷ χάσµατι. ὁ Περσεὺς δὲ τῇ Aat 
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μὲν προδείκνυσι τὴν Γοργόνα, τῇ δεξιᾷ δὲ καθικνεῖται 
τῷ ξίφει' καὶ vo μὲν ὅσον τοῦ κήτους εἶδε τὴν Μέδου- 
σαν, ἤδη λίθος ἐστί, τὸ à. ὅσον ἔμψυχον μένει, τῇ ἅἄρπῃ 
χύατεται. 99. ἑξῆς δὲ μετὰ τήνδε τὴν εἰκόνα E ἕτερον pape 
γέγραπται δικαιότατον, οὗ τὸ ἀρχέτυπον ὁ γραφεὺς παρ᾽ 

Βὐριπίδου 9) Σοφοκλέους δοκεῖ µοι λαβεῖν: ἐκεῖνοι γὰρ 
ὑμοίαν ἐγραφάτην εὐκόνα. và νεανία τὼ ἑταίρω Πυλά- 
ὕηρτε 0 Φωκεὺς καὶ Ὀρέστης δοκῶν ἤδη τεθνάναι παρεΛ- 
δύντε τὰ βασίλεια καὶ λαθόντε φονεύουσιν ἄμφω τὸν 
4ἡισθον᾿ ή. δὲ Κλυταιμνήστρα ἤδη ἀνῄρηται καὶ ἐπ᾽ 

εὐνῆς τινος ἡμίγυμνος πρόκειται καὶ θεραπεία πᾶσα ἐκ-- 
πιπληγμένοι τὸ ἔργον οἱ μὲν ὥσπερ βοῶσιν, οἱ δέ τινες 
oam φύγωσι περιβλέπουσι. σεμνὺν δέ τι ὁ γραφεὺς έπε- 
vind τὸ μὲν ἀσεβὲς τῆς ἐπιχειρήσεως δείξας µόνον καὶ óc 
9 πεπραγµένον παραδραμών; ἐμβραδύνοντας δὲ τοὺς 
γεανίσκους ἐργασάμενος τῷ τοῦ μοιχοῦ govg. 24. μετὰ 
δὲ τοῦτο θεός ἐστιν εὔμορφος καὶ μειράκιον ὡραῖον, 
ἐροτική vig παιδιά" ὁ Βράγχορ ἐπὶ πέτρας καθεζόμενος 
ἀνέχει λαγὼν καὶ προσπαίξει τὸν xvva, ὁ δὲ πηδησομένῳ 
liy ἐπ᾿ αὐτὸν ἐς τὸ ὕψορ, καὶ ἀπόλλων παρεστῶς μει- 
διᾷ τερπόµενος ἀμφοῦν καὶ τῷ παιδὶ παίζοντι καὶ πει- 
ἑομένῷ τῷ κυνί. 95. ἐπὶ δὲ τούτοις ὁ Περσεὺς πάλιν τὰ 
αρὸ τοῦ κήτους ἐκεῖνα τολμῶν καὶ x Μέδουσα τεμνομένη 
τὴν χεφαλὴν καὶ 49 ηνᾶ σκέπουσα τὸν Περσέα᾽ ὁ δὲ τὴν 
μὲν τόλμαν εἴργασται., τὸ δὲ ἔργον οὐχ ἑώρακέπω, ἀλλ᾽ 

ἐὶ τῇς ἀσπίδος τῆς Γοργόνος τὴν εὐιόνα" οἶδε γὰρ τὸ 
αρόσιµον τῆς ἀληθοῦς ὄψεως. 96. κατὰ δὲ τὸν uécov 
τοχον ἄνω τις ἀντίθυρος 4θηνᾶς ναὸς πεποίηται, 1 
δες Λίθου Λευκοῦ., τὸ σχήμα οὐ πολεμιστήριον, ἀλλ᾽ 
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οἷον ἂν γένοιτο εἰρήνην ἀγούσης δεοῦ πολεμικῆς. 27. εἶτα 306 


μετα ταύτην ἄλλη “θηνᾶ, οὐ λίθος αὕτη γε, ἀλλὰ γθαφὴ 
πάλιν. φαιστος αὐτὴν διώκει ἐρῶν. ἡ δὲ φεύγεν. lor 
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τῆς διώξεως Ἐριχθόνιος γίγνεται. 28. ταύτῃ ἔπε 
λαια τις ἄλλη γραφή. Ὡρίων φέρει τὸν Κηδαλές 
φλὸς ὤν, 0 0^ αὐτῷ σηµαίνει τήν πρὸς τὸ φῶς 00 
"χούμενος, 329. καὶ 0 Ὥλιος φανὲὶς ἑᾶται τὴν st: 
καὶ o Ἡφαιστος 4ημνόθεν ἐπισκοπεῖ τὸ ἔργον. 30. 
σεὺς τὸ μετὰ τοῦτο δῆθεν μεμηνῶς, ors συστρατε 
᾿τρείδαις μὴ. θέλων' πάρεισι δὲ oí πρέσβεις ἤδη: 
τες. καὶ τὰ μὲν τῆς ὑποκρίσεως πιθανὰ πάντα», ἡ 
τὸ τῶν ὑπεζευγμένων ἀσύμφωνον, ἄγνοια τῶν 
vav: ἑλέγχεται δὲ ὅμως τῷ βρέφει' Παλαμήδη 
τοῦ Ναυπλίου συνεὶς τὸ yuyvousvov, ἁρπάσας 1 
λέμαχον ἀπειλεῖ φονεύειν πρόκωπον ἔχων τὸ Eig 
πρὸς τὴν τῆς µανίας ὑπόκρισιν ὀργὴν καὶ οὗτος d: 
κρίνεται. ὁ δὲ Ὀδυσσεὺς πρὸς τὸν φόβον τοῦτ 
φρονεῖ καὶ πατὴρ γίγνεται καὶ Λύει τὴν ὑπό 
207 31. ὑστάτη δὲ ἡ Μήδεια γέγραπται τῷ ζήλῳ διακι 
παῖδε ὑποβλέπουσα καί τι δεινὸν ἐννοοῦσα" ἔχι 
ἤδη τὸ ξίφος, và δ᾽ ἀθλίω καθῆσθον γελῶντε wj 
μελλόντων εἰδότε, καὶ ταῦτα ὁρῶντε τὸ ξίφος . 
χεροῖν. 82. ταῦτα πάντα, ὦ ἄνδρες δικασταί, oV: 
ὅπως ἀπάγει μὲν τὸν ἀκροατὴν καὶ πρὸς τὴν θέα 
στρέφει, µόνον δὲ καταλείπει τὸν Λέγοντα; καὶ 
διεξῆλθον αὐτά, οὐχ ἵνα τὸν ἀντίδικον τολμηρὸ 
Λλαβόντες καὶ 9ρασύν, sí τοῖς οὕτω δυσκόλοις 
éxàv φέρων ἐπέβαλε, καταγνῶτε καὶ µισήσητε 
τῶν λόγων ἐγκαταλίπητε, ἀλλ᾽ ἵνα μᾶλλον αὐτῷ σι 
νίσησθε καὶ ὡς οἷόν vs καταμύοντες ἀκούητε τῶι 
µένων Λογιξόμενοι τοῦ πράγματος τὴν δυσχέρεια 
λις γὰρ ἂν οὕτω δυνηθείη ov δικασταῖς, ἀλλὰ σι 
νισταῖς ὑμῖν χρησάµενος μὴ παντάπασιν ἆναξιος ' 
oixov πολυτελείας νοµμισθῆναι. εἰ δὲ ὑπὲρ ἀν' 
ταῦτα δέοµαι, μὴ θαυμάσητε' ὑπὸ γὰρ τοῦ τὸν 
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| φιλεῖν καὶ τὸν ἐν αὐτῷ Λέγοντα, ὅστις ἂν ᾖ., βουλοίμην 
ἐν εὐδοκιμεῖν. 


MAKPOBIOI 


Ι. Ὄναρ τι τοῦτο. λαµπρότατε Κνύντιλλε, κελευ- 
οδες προσφέρω σοι δῶρον τοὺς μακροβίους , πάλαι μὲν 
99 ὄναρ ἰδῶν καὶ [στορήσαρ τοῖς φίλοις, ὅτε ἐτίθεσο τῷ 
ὀεντέρῳ σου παιδὶ τοὔνομα: συμβαλεῖν δὲ οὐκ ἔχων τίναρ 
ὁθεὸς κελεύει µοι πρὀσφέρειν, σοι τοὺς ᾿µακροβίους, τότε 
μὲν ηὐξάμην τοῖς θεοῖς ἐπὶ µήκιστον ὑμᾶς βιῶναι σέτε 
αὐτὸν καὶ παῖδας τοὺς dos, τοῦτο συµμφέρειν νοµίζων 
καὶ σύμπαντι μὲν τῷ τῶν ἀνθρώπων γένει, πρὸ δὲ τῶν 
ἑκάντων αὐτῶ τε ἐμοὶ καὶ πᾶσι τοῖς ἐμοῖς' καὶ γὰρ κά-- 
μοέ τι ἀγαθὸν ἐδόκει προσηµαίνειν ὁ θεός. 2. σκεπτόµε-- 
νος δὲ κατ ἐμαυτὸν sig σύννοιαν ᾖλθον, εἰκὸς εἶναι 
τοὺς θεούς ἀνδρὶ περὶ παιδείαν ἔχοντι ταῦτα προστάσ- 
6υντας κελεύειν τι προσφέρειν σοι τῶν ἀπὸ τὴς τέχνης. 
ταύτην οὖν αἰσιωτάτην vouítov τήν ys τῶν σῶν γε- 
viov ἡμέραν δίδωµέ σοι τοὺς ἱστορημένους εἰς ua- 
κ«ρὸν γῆρας ἀφικέσθαι ἐν ὑγιαινούσῃ τῇ ψυχῇ καὶ ὅλο- 
αἱήρω τῷ σώματι. καὶ γὰρ ἄν καὶ ὄφελος γένοιτό ví σου 
ix τοῦ συγγράµµατος διπλοῦν' τὸ μὲν εὐθυμία τις καὶ 
lxi; ἀγαθὴ καὶ αὐτὸν ἐπὶ µήκιστον δύνασθαι βιῶναε, 
10 δὲ διδασκαλία τις ἐκ παραδειγµάτων. εἰ ἐπιγνοίης ὅτι 
οἱ μάλιστα ἑαυτῶν ἐπιμέλειαν ποιησάµενοι κατάτε σῶμα 
xal κατὰ φυχήν., οὗτοι δὲ εἰς µακρότατον γήρας ἦλθον 
σὺν ὑγιείᾳ παντελεῖ. 8. Νέστορα μὲν οὖν τὸν σοφώτα- 
τον τῶν ᾽Αχαιῶν ἐπὶ τρεῖς παρατεῖναι γενεᾶρ Ὅμηρος λέ- 
Ί8, 0v συνίστησιν ἡμῖν γεγυμνασμένον à ἄριστα καὶ ψυχῃ 
καὶ σώματι. καὶ Τειρεσίαν δὲ τὸν µάντιν ἡ τραγῷδία 
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μέχρις ἓξ γενεῶν παρατεῖναι λέγει. πιθανὸν δ᾽ ἂν εἴη 
ἄνδρα θεοῖς ἀνακείμενον καὶ καθαρωτέρα διαίτῃ χρά- 
µενον τὸν Τειρεσίαν ἐπὶ µήκιστον βιῶναι. 4. καὶ γένη 
δὲ ὅλα µακρόβια ἱστόρηται διὰ τὴν δίαιταν, ὥσπερ «Αἱ------- 
γυπτίων οἱ καλούμενοι ἱερογραμματεῖς, “4δδυρίων δδτπαςς 
καὶ Αράβων οἱ ἐξηγηταὶ τῶν μύθων. Ἰνδῶν δὲ οἱ xaAov——— 
µενοι Βραχμᾶνες. ἄνδρες ἀκριβῶς φιλοσοφία σχολάξον------ 
veg, καὶ οἳ καλούμενοι δὲ μάγοι, γένος τοῦτο μαντικὸν----- 
καὶ Θεοῖς ἀνακείμενον παρά τε Πέρσαις καὶ Παάρθοιρ xcllizm 
Βάκτροιρ καὶ Χορασμίοις καὶ ρείοις καὶ Σάκαις καὶ Μάή------ 
δοις καὶ παρὰ πολλοῖς ἄλλοις βαρβάροις ἐρρωμένοι ces 
εἶσι καὶ πολυχρόνιοι διὰ τὸ μαγεύειν διαιτώµενοι καλα 
11 αὐτοὶ ἀκριβέστερον. 5. ἤδη δὲ καὶ ἔθνη ὅλα µακροβιώ---- 
τατα, ὥσπερ Σῆρας μὲν ἱστοροῦσι µέχρι τριακρσίων ζῇκ--” 
éróv , οἱ μὲν τῷ ἀέρι., οἱ δὲ τῇ γῇ τὴν αἰτίαν τοῦ paxQot. 59 
γήρως προστιθέντες, of δὲ καὶ τῇ διαίτῃ' ὑδροποτεω” - 
γαρ φασι τὸ ἔθνος τοῦτο σύμπαν. καὶ 4θώτας δὲ µέχ & 
τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ἐτῶν βιοῦν ἱστόρηται, καὶ τοὺς» . 
Χαλδαίους ὑπὲρ τὰ ἑκατὸν ἔτη βιοῦν λόγος, τούτους μὲν 
καὶ κριθύνῳ ἄρτω χρωμµένους., ὡς ὀξυδορκίας τοῦτο φάρ-- 
µακον΄ οἷς γέφασι διὰ τὴν τοιαύτην δίαιταν καὶ τὰς ἅλ-- 
Aag αἰσθήσεις ὑπὲρ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους ἐρρωμένας 
εἶναι. 6. ἀλλὰ ταῦτα μὲν περί τε τῶν µακροβίων γενῶν 
καὶ τῶν ἐθνῶν, ἄτινά φασιν ὡς ἐπὶ πλεῖστον διαγίγνε- 
ὅθαι χρύνον. οἱ μὲν διὰ τὴν γῆν καὶ τὸν ἀέρα, οἱ δὲ διὰ 
τὴν δίαιταν, οἱ δὲ καὶ δι᾽ ἄμφω. ἐγὼ δ᾽ ἄν σοι δικαίως 
τὴν ἐλπίδα ῥαδίως παράσχοιµι ἱστορήσας ὅτι καὶ κατα 
l2 πᾶσαν τὴν γῆν καὶ κατὰ πάντα ἀέρα µακρόβιοι γεγόνα 
σιν ἄνδρες of γυµνασίοις τοῖς προσήκουσι καὶ διαίτη vij 
ἐπιτηδειοτάτῃ πρὸς ὑγίειαν χρώμενοι. 7. διαίρεσιν δὲ 
τοῦ Λόγου ποιήσοµαι τὴν πρώτην κατά γε τὰ ἐπιτηδευ - 
κατ τῶν ἀνδρῶν, καὶ πρώτους γέ σοι τοὺς βασιλικοὺθ 
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αἱ στρατηγικοὺς ἄνδρας ἱστορήσω, ὧν ἕνα καὶ εὖσε- 
ϱΘεστάτη μεγάλου θΘειοτάτου αὐτοκράτορος τύχη εἰς τὴν 
πελεωτάτην ἀγαγοῦσα τάξιν εὐεργέτηκε τὰ μέγιστα τὴν 
«Οἰκουμένην τὴν ἑαυτοῦ' οὕτω γὰρ ἂν ἀπιδὼν καὶ σὺ 
πι.ῶν µακροβίων ἀνδρῶν πρὸς τὸ ὅμοιον τῆς ἕξεως καὶ 
Ec τύχης ἑτοιμότερον ἐλπίσειας γῆρας ὑγιεινὸν καὶ µα- 
2ερὸν καὶ ἅμα ζηλώσας ἐργάσαιο σαυτῷ τῇ διαίτῃ µέγι- 
«στόν τε Guo καὶ ὑγιεινότατον βίον. 8. Πομπίλιος Nov- 
εεᾶς ὁ εὐδαιμονέστατος τῶν Ῥωμαίων βασιλέων καὶ ud- 
Άιστα περὶ τὴν θεραπείαν τῶν θεῶν ἀσχοληθεὶς ὑπὲρ τὰ 
«γδοήκοντα ἔτη βεβιωκέναι ἱστόρηται. «Σέρβιος δὲ Τούλ- 
Άιος Ῥωμαίων καὶ οὗτος βασιλεὺς ὑπὲρ τὰ ὀγδοήκοντα 
ἕτη καὶ αὐτὸς βιῶσαι ἱστόρηται. Ταρκυίνιος δὲ 0 τελευ- 
ταῖος Ῥωμαίων βασιλεὺς φυγαδευθεὶς καὶ ἐπὶ Κύμης δια- 
τρίβων ὑπὲρ τὰ ἐνενήκοντα ἔτη Λέγεται στερρότατα βιῶ- 


τοὺς λοιποὺς βασιλέας τοὺς sig μακρὸν γῆρας ἀφικομέ- 
«νους καὶ μετ αὐτοὺς κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα ἑκάστους. 
ἐπὶ τέλει δέ σοι καὶ τοὺς Λοιποὺς Ῥωμαίων τοὺς sis µή- 
χισιν γῆρας ἀφικομένους προσαναγράψω προσθεὶς ἅμα 
Mi τοὺς κατὰ τὴν λοιπὴν Ἰταλίαν ἐπὶ πλεῖστον βιώσαν- 
fag" ἀξιόλογος γὰρ ἔλεγχος ἡ ἱστορία τῶν διαβάλλειν 
Xupouévov τὸν ἐνταῦθα ἀέρα, ὥστε καὶ ἡμᾶς χθηστο- 
τέρας ἔχειν τὰς ἐλπίδας, τελείους ἡμῖν τὰς εὐχὰρ ἔσε- 


κεὶ θαλάττης δεσπύτην γῆρας ἀφικέσθαι τῇ ἑαυτοῦ οὐ- 
πυμένῃ βασιλεύοντα ἤδη καὶ γέροντα. 10. ᾽ἀργανθώνιος 
οὖν Ταρτησσίων βασιλεὺς πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν 
iq βιῶναι λέγεται, ὡς Ἡρόδοτος ὁ Λογοποιὸς καὶ ὁ µε- 
λοποιὸς “ἀνακρέων' ἀλλὰ τοῦτο μὲν μῦθός τισι δοκεῖ- 
Αγιθοκλῆς δὲ ὁ Σικελίας τύραννος ἐτῶν ἐνενηκοντα- 
Ἀέντε εελενυτᾷ, καθάπερ «4ημοχάρης καὶ TS Ἰάτο- 





σαι. 9. οὗτοι μὲν οὖν Ῥωμαίων βασιλεῖς. οἷς συνάφω καὶ 
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ροῦσιν. Ἱέρων τε ὃ Συρακουσίων τύραννος δύο 
νήκοντα ἐτῶν γενόμενος ἐτελεύτα νόσῳ., βασιλεὶ 
δοµήκοντα ἔτη, ὥσπερ «4ημήτριός τε ὁ Καλλατιι 
215 ἄλλοι λέγουσιν. ᾽άτέας δὲ Σκυθῶν βασιλεὺς uo 
πρὸς Φίλιππον περὶ τὸν Ἵστρον ποταμὸν ἔπεσεν 
ἐνενήκοντα ἔτη γεγονώς. Βάρδυλις δὲ ὁ Ίλλυρια 
λεὺς dg ἵππου λέγεται µάχεσθαι ἐν τῷ πρὸς d 
πολέμω εἰς ἐνενήποντα τελῶν ἔτη. Τήρης δὲ ο 
βασιλεύς, xoc que. Θεόπομπος, δύο καὶ ive 
ἐτῶν ἐτελεύτησεν. ll. Αντίγονος δὲ ὁ Φιλίππο 
νόφθαλμος βασιλεύων Μακεδόνων περὶ Ὀρυγία 
µενος Σελεύκω καὶ 4υδιμάχω τραύμασι πολλο 
πεσὼν ἐτελεύτησεν ἐτῶν ἑνὸς καὶ ὀγδοήκοντα, | 
216 συστρατευόµενος αὐτῷ Ἱερώνυμος ἱστορεῖ. καὶ . 
qos δὲ Μακεδόνων βασιλεὺς ἐν τῇ πρὸς Σέλευκι 
Άετο µάχῃ ἔτος ὀγδοηκοστὸν τελῶν., ὥς 0 αὐτό 
Ἱερώνυμος. ᾽άντίγονος δὲ υἱὸς μὲν ἦν «4{ημητρίο 
νὸς δὲ ᾽άντιγόνου τοῦ μονοφθάλµου. οὗτος τέσε 
τεσόαράκοντα Μακεδόνων ἑβασίλευσεν ἔτη, df 
ὀγδοήκοντα, ὡς Μήδιός τα ἱστορεῖ καὶ ἄλλοι Gvy: 
ὁμοίως δὲ καὶ ᾽Αντίπατρος ὁ Ἰολάου µέγιστον à 
καὶ ἐπιτροπεύσας πολλοὺς Μακεδόνων βασιλέας 
ὀγδοήκοντα οὗτος ἔτη ξήσας ἐτελεύτα τὸν βίον. | 
Λεμαῖος δὲ ὁ 4άγου ὃ τῶν καθ’ αὑτὸν εὐδαιμοι 
βασιλέων Αὐγύπτου μὲν ἐβασίλευσε τέόσαρα καὶ 
κοντα βιώσας ἔτη., ζῶν δὲ παρέδωκε τὴν ἀρχὴν 
ἐτοῖν τῆς τελευτῆς Πτολεμαίω τῷ υἱῶ, Φιλαδὶ 
ἐπέκλησιν, ὅστις διεδέξατο τὴν πατρώαν βασιλείι 
217 φῶν. Φιλέταιρος δὲ πρῶτος μὲν ἐκτήσατο τὴν πι 
γαµον ἀρχὴν καὶ κατέσχεν εὐνοῦχος Qv, κατέσι 
τὸν βίον ὀγδοήκοντα ἐτῶν γενόμενος. "άτταλος ( 
44θεὶς Φὢ,]άδελφος, τῶν Περγαμηνῶν καὶ ovt 
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A εύων, πρὸς ὃν καὶ Σκιπίων ὁ τῶν Ῥωμαίων στρατηγὸς 
«Ἐφίκετο, δύο καὶ ὀγδοήκοντα ἐτῶν ἐξέλιπε τὸν βίον. 
AA 3. Μιθριδάτης δὲ ὁ Πόντου βασιλεὺς 0 προσαγορευθ.εὶς 
2€ τίστης Αντίγονον τὸν μονόφθαλμον φεύγων ἐπὶ Πόν-- 
T €v ἐτελεύτησε βιώσας ἔτη τέσσαρα καὶ ὀγδοήκοντα, ὥσ- 
σπερ Ἱερώνυμος ἰστορεῖ καὶ ἄλλοι συγγραφεῖς. ριαρά- 
Dye δὲ 6 Καππαδοκῶν βασιλεὺς δύο μὲν καὶ ὀγδοήκοντα 
&tnosv ἔτη, ὥς Ἱερώνυμος [στορεῖ: ἐδυνήθη δὲ ἴσως καὶ 
ἐπὶ πλέον διαγενέσθαι, ἆλλ᾽ ἐν τῇ πρὸς Περδίκκαν µάχῃ 
ξωγρηθεὶς ἀνεδκολοπίσθη. 14. Κῦρος δὲ ὁ Περσῶν βα- 
σιλεὺς ὁ παλαιός, ὥς δηλοῦσιν οἱ Περσῶν καὶ Ασσυρίων 
ὥροι, οἷς καὶ Ὀνησίκριτος ὁ τὰ περὶ 4λεξάνδρου συγγρά- 2 
Veg συμφωνεῖν δοκεῖ, ἕκατοντουτης γενόμενος ἐξήτει 
μὲν ἕνα ἔκαστον τῶν φίλων, μαθὼν δὲ τοὺς πλείστους 
διεφθαρµένους ὑπὸ Καμβύσου τοῦ υἱέος, καὶ puoxov- 
τος Καμβύσου κατὰ, πρόσταγμα τὸ ἐκείνου ταῦτα πεποιη-- 
αέναι, τὸ µέν.τι πρὸς τὴν ὠμότητα τοῦ υἱοῦ διαβληθείᾳ, 
τὸ δέτι ὡς παρανομοῦντα αὐτὸν αἰτιασάμενος ἀθυμήσας 
ἐτελεύτα τὸν βίον. 15. Αρταξέρξης ó ΙΜνήµων ἐπικλη- 
95, ἐφ᾽ ὃν Κῦρος ὁ ἀδελφὸς ἑστρατεύσατο, βασιλεύων 
b Πέρόαις ἐτελεύτησε νόσω ἓξ καὶ ὀγδοήκοντα ἐτῶν ye- 
νόµενορ, ὧς δὲ «{είνων [στορεῖ, τεόσάρων καὶ ἐνενή- 
ovre. ᾿4ρταξέρξης ἕτερος Περσῶν βασιλεύς, 0v φησιν ΄ 
ix) τῶν πατέρων τῶν ἑαυτοῦ Ἰσίδωρος 0 Χαρακήνὸς 
δυγγραφεὺς βασιλεύειν., ἔτη τρία καὶ ἐνενήποντα βιοὺς 
ἀιβουλῇ τἀδελφοῦ Γωσίθρου ἐδολοφονήθη. Σινατρού- 2 
ας δὲ ὁ Παρθυαίων βασιλεὺς ἔτος ὀγδοηκοστὸν ἤδη γε- 
γονὼς ἀπὸ Σακαυράκων Σκυθών παταχὺ εἰς βασιλεύειν 
Selevo καὶ ἑβασίλευσεν ἔτη ἑπτά. Τιγράνης δὲ ὁ φμε- 
"av βασιλεύς, πρὸς ὃν εύκουλλος ἐπολέμησε, πέντε 
καὶ ὀγδοήκοντὰ ἐτῶν ἐτελεύτα νόσω. 16. Ὑσπασίνης δὲ 
ὁ Ἱάρακορ καὶ τῶν xcv ᾿ἐρυθρὰν τόπων βασιλεὺς πέντε 
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καὶ ὀγδοήκοντα ἐτῶν νοσήσας ἐτελεύτησε. Τέραιος δὲ o 
μεθ Ὑσπασίνην τρίτος βασιλεύσας δύο καὶ ἐνενήκοντα 
βιοὺς ἐτελεύτα νόσῳ. ρτάβαξος δὲ ὁ μετὰ Τίραιον ἕβ- 
δομος βασιλεύσας EE καὶ ὀγδοήκοντα ἐτῶν καταχθεὶς ἆπο 
Πάρθων ἐβασίλευσε. καὶ Μνασκίρης δὲ βασιλεὺς Παρ- 
θναίων ἓξ καὶ ἐνενήκοντα ἔξησεν ἔτη. 17. Μασσινισσᾶς 
δὲ Μαυρουσίων βασιλεὺς ἐνενήκοντα ἐβίωσεν ἔτη. "Acav- 
0gog δὲ ὁ ὑπὸ τοῦ 9εοῦ σεβαστοῦ ἀντὶ ἐθνάρχου Bau. 
Λεὺς ἀναγορευθεὶς Βοσπόρου περὶ ἔτη àv ἐνενήκοντ 
ἱππομάχων καὶ πεζοµάχων οὐδενὸς ἥττων ἐφάνη: ὥς δὲ 
ἑώρα τοὺς ὑπὸ τῇ uoq7 Σκριβωνίῳ προστιθεµένουρ ἀπο- 
σχόµενος σιτίων ἐτελεύτησε βιοὺς ἔτη τρία καὶ ἑνενή- 
κοντα" Γόαισος δέ, ὥς φησιν Ἰσίδωρορ à ο Χαρακηνός, 
ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ ἡλικίας Ὁμανῶν τῆς ἀρωματοφόρου βα- 
σιλεύσας πεντεκαίδεκα καὶ ἑκατὸν γεγονὼς ἐτῶν ἐτελεύ- 
τησε voco. 

Βασιλέας μὲν οὖν τοσούτους ἱστορήκασι µακροβίους 
οἱ πρὸ ἡμῶν. 18. ἐπεὶ δὲ καὶ φιλόσοφοι καὶ πάντες οἱ 
πδρὶ παιδείαν ἔχοντες, ἐπιμέλειάν πως καὶ οὗτοι ποιού- 
µενοι ἑαυτῶν, εἰς μακρὸν γῆρας ᾖλθον, ἀναγράψωμεν 
καὶ τούτων τοὺς ἱστορημένους, καὶ πρώτους ys φιλοσό- 
φους. «{ημόκριτος μὲν ὁ ᾽4βδηρίτης ἐτῶν γεγονῶὼς τεσ- 
σάρων καὶ ἑκατὸν ἀποσχόμενος τροφῆς ἐτελεύτα. /Ξενό- 
φιλος δὲ ὁ μουσικός, ὥς φησιν ᾿ριστόξενος, προσσχὼν 
τῇ Πυθαγόρου φιλοσοφία ὑπὲρ τὰ πέντε καὶ ἑκατὸν ἔτη 
4θήνησιν ἐβίωσε. Σόλων δὲ καὶ Θαλῆς καὶ Πιττακός, 
οἵτινες τῶν κληθέντων ἑπτὰ σοφῶν ἐγένοντο, ἕκατὸν 
ἕκαστος ἔζήσεν ἔτη. 19. Ζήνων δὲ 0 τῆς Στωϊκῆς φιλο- 
σοφίας ἀρχηγὸς ὀκτω καὶ ἐνενήκοντα, 0v φασιν εἰσδρχό- 


992 µενον εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ προσπταίσαντα ἀναφθέψβα- 


σθαι, Τέ us βοᾷς; καὶ ὑποστρέφαντα οἴκαδε καὶ dmo- 
σγόµενον τροφῆς τελευτῆσαι τὸν βίον. Κλεάνθης δὲ ὁ 





MAKPOBIOI. 199 


vog µαθητὴς καὶ διάδοχος ἐννέα καὶ ἐνενήκοντα οὗ- 
εγονῶς ἔτη φῦμα ἔσχεν ἐπὶ τοῦ χείλους καὶ ἆ ἀποκαρ- 
ν ἐπελθόντων αὐτῷ παρ᾽ ἑταίρων τινῶν 7θαμμά- 
τροσενογκάµενος τροφἠν καὶ πράξας περὶ ὧν ἠξίουν 
Aot, ἀποσχόμενος αὖθις τροφῆς ἐξέλιπε τὸν βίον. 
Ἱενοφάνης δὲ ὁ «4{εξίνου μὲν υἱός, 4ρχελάου δὲ τοῦ 
κοῦ µαθητὴς ἐβίωσεν ἔτη Ev καὶ ἐνενήκοντα:. Hsvo- 
qc δὲ Πλάτωνος µαθητὴς γενόμενος τέσσαρα καὶ 
ποντα Καρνεάδης δὲ ὁ τῆς νεωτέρας ᾽4καδημίας 
yog ἔτη πέντε καὶ ὀγδοήκοντα. Χρύσιππος ἓν καὶ 
κοντα" 4ιογένης δὲ ὁ Σελευκεὺς ἀπὸ Τίγριος Στωὶ- 
Ριλόσοφος ὀκτὼ καὶ ὀγδοήκοντα" Ποσειδώνιος ὁ 993 
ιεὺς τῆς Συρίας, νόµω δὲ Ῥόδιος. φιλόσοφός τε 
καὶ ἱστορίας συγγραφεὺς τέσσαρα καὶ ὀγδοήκοντα: 
Ίλαος ὁ Περιπατητικὸς ὑπὲρ δύο καὶ ὑγδοήκοντα: 
Ιλάτων δὲ 0 {ερώτατος ἓν καὶ ὀγδοήκοντα. ᾿4θηνό-- 
 Σάνδωνος Ταρσεὺς Στωϊκός, ὃς καὶ διδάσκαλος 
ro Καίσαρος σεβαστοῦ 9εοῦ, 0p. οὗ 1) Ταρσέων πό-- 
d φόρων ἐκουφίσθη., δύο καὶ ὀγδοήκοντα ἔτη βιοὺς 
ύτησεν ἐν τῇ πατρίδι καὶ τιμὰς 0 Ταρσέων δῆμος 
κατ ἔτος ἔκαστον ἀπονέμει ὥς ἤρωϊ. Νέστωρ δὲ 
«0g ἀπὸ Ταρσοῦ διδάσκαλος Καίσαρος Τιβερίου ἔτη 
ιαὶ ἐνενήκοντα" Βενοφῶν δὲ ὁ Γρύλλου ὑπὲρ τὰ 
κοντα ἐβίωσεν ἔτη. 99. οὗτοι μὲν φιλοσόφων οἱ &v- 
συγγραφέων δὲ Κτησίβιος μὲν ἑκατὸν εὔκοσιτεσ- 924 
y ἐτῶν ἔν περιπάτῳ ἐτελεύτησεν, ὡς “«πολλόδωρος 
ϱ χρονικοϊῖς ἱστορεῖ. Ἱερώνυμος δὲ ἐν πολέμοις ys- 
ος καὶ πολλούς καµαάτους ὑπομείνας καὶ τραύματα 
v ἔτη τέσσαρα καὶ ἕκατόν, ὥς ᾽4γαθαρχίδης ἐν τῇ 
'τῶν περὶ τῆς σίας ἱστοριῶν λέγει, καὶ Θαυμαζει 
/ ἄνδρα Qc µέχρι τῆς τελευταίας ἡμέρας ἄρτιον ὄντα 
Ie συνουσίαις καὶ πᾶσι τοῖς αἰσθητηρίοις. we 


900 * [40 TKIANOT] 


vog yevouevov τῶν πρὸς -ὑγίειαν ἑλλιπῆ. Ἑλλάνικος ὁ 
4έσβιος ὀγδοήκοντα καὶ πέντε, καὶ Φερεκύδης ὁ Σύριος 
ὁμοίως ὀγδοήκοντα καὶ πέντε. Τέμαιος ὁ Ταυρομενίτης 
ἓξ καὶ ἐνενήκοντα. “4ριστόβουλος δὲ ὁ Κασανδῥεὺς ὑπὲρ 
τὰ ἐνενήκοντα ἔτη λέγεται βεβιωκέναι, τὴν [στορίαν ἃξ 
τέταρτον καὶ ὀγδοηκοστὸν ἔτος γεγονῶς ἤρξατο συγγρά- 
395 Φειν. Og αὐτὸς ἐν ἀρχῇ τῆς πραγµατείαρ λέγει. Πολύ- 
Bios δὲ ὁ ἀυκόρτα Μεγαλοπολίτης ἀγρόθεν ἀνελθὼν ag 
ἵππου κατέπεσε καὶ ἐκ τούτου νοσήσαρ ἀπέθανεν ἐτῶν 
δύο καὶ ὀγδοήκοντα. Ὑψικράτης δὲ ὁ ᾽άμισηνὸς συγγρα- 
φεὺς διὰ πολλών µαθηµάτων γενόμενος ἔτη δύο καὶ ἑνε- 
νήκοντα. 93. ῥητόρων δὲ Γοργίας, ὃν τινες σοφιστὴν 
καλοῦσιν. ἔτη ἕκατὸν ὀκτώ ' τροφῆς δὲ ἀποσχόμενος évs- 
λεύτησεν' Ov φασιν ἐρωτηθέντα τὴν αἰτίαν τοῦ μακροῦ 
γήρως καὶ ὑγιεινοῦ ἐν πᾶσαις ταῖς αἰσθήσεσιν εὐπεῖν, 
διὰ τὸ µηδέποτε συμπεριενεχθῆναι ταῖς ἄλλων δὐωχίαιρ. 
Ἰσοκράτης ἓξ καὶ ἐνενήκοντα ἔτη γεγονῶς τὸν πανηγυρι- 
κὸν ἔγραφε Aóyov, περὶ ἔτη δὲ ἑνὸς ἀποδέοντα ἑκατὸν 
γεγονῶς ὡς ῄσθετο ᾿4θηναίους ὑπὸ Φιλίππου ἐν τῇ περὶ 
226 Χαιρώνειαν µάχῃ νενικηµένους., ποτνιάµενος τὸν Εύὐρι- 
πίδειον στίχον προηνέγκατο εἰς ἑαυτὸν ἀναφέρων, 
Σιδώνιόν ποτ ἄστυ Kaóuog ἐκλιπών' 
καὶ ἐπειπῶν ὡς δουλεύσει ἡ Ελλάς, ἐξέλιπε τὸν βίον. 
Απολλόδωρος δὲ ὁ Περγαμηνὸς ῥήτωρ 9εοῦ Καέσαρος 
σεβαστοῦ διδάσκαλος γενόμενος καὶ σὺν ᾽4θηνοδώρῳ τῷ 
Ταρσεῖ φιλοσόφῳ παιδεύσας αὐτὸν ἔξζησε ταὐτὰ τῷ '4θη- — 
νοδώρῳ., ἔτη ὀγδοήκοντα δύο. Ποτάµων δὲ οὐκ ἄδοξος 
ῥήτωρ ἔτη ἐνενήκοντα. 394. Σοφοκλῆς ὃ τραγῳωδοποιὸς 
ῥᾶγα σταφυλῆς καταπιὼν ἀπεπνίγη πέντε καὶ ἐνενήκοντα 
ζήσας ἔτη. οὗτος ὑπὸ Ἰοφῶντος τοῦ υἱέος ἐπὶ τέλει τοῦ 
βίου παρανοίας κρινόµενος ἀνέγνω τοῖς δικασοκῖς Οἱδί- 
σου» τὸν ἐπὶ Κολωνῶ, ἐπιδεικνύμενος διὰ τοῦ δράματος 
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ὅπως τὸν νοῦν ὑγιαίνει., ὣς τοὺς δικαστὰς τὸν μὲν ῥπερ- 221 
ΦΘαυμάσαι, καταφηφίσασθαι δὲ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ µανίαν. 
95. Κρατῖνος δὲ ὁ τῆς κωμωδίας ποιητὴς ἑπτὰ πρὸς τοῖς 
ἐνενήκοντα ἔτεσιν ἐβίωσε., καὶ πρὸς τῷ τέλει τοῦ βίου 
διδαάξας τήν Πνυτίνην καὶ νικήσας ust. οὐ πολὺ ἐτελεύτα. 
καὶ Φιλήμων δὲ 0 κωμικὸς ὁμοίως τῷ Κρατίνω ἑπτὰ καὶ 
ἐνενήκοντα ἔτη βιοὺς κατέκειτο μὲν ἐπὶ κλίνης ἠρεμῶν, 
Θεασάµενος δὲ ὄνον τὰ παρεσκευασµένα αὐτῷ σύκα 
φατεσθίοντα ὤὥρμησε μὲν sig γέλωτα, καλέσας δὲ τὸν οὐκέ- 
την καὶ σὺν πολλῷ καὶ ἀθρόω γέλωτι εἰπὼν προσδοῦναι 
τῷ 0vo ἀκράτου ῥοφεῖν ἀποπνιψεὶς ὑπὸ τοῦ γέλωτος ἀπέ- 
Save. καὶ Ἐπίχαρμος δὲ ὁ τῆς κωμωδίας ποιητῆς καὶ αὐ- 
τὸς ἐνενήκοντα καὶ ἑπτὰ ἔτη Λέγεται βιῶναι. 26. «4να- 
xoéov δὲ ὁ τῶν μελῶν ποιητὴς ἔζησεν ἔτη πέντε καὶ 228 
ὀγδοήκοντα, καὶ Στησίχορος δὲ ὁ μεΛλοποιὸς ταὐτά. Σι- 
µωνίδης δὲ ὁ Κεῖος ὑπὲρ τὰ ἐνενήκοντα. 27. γθαμματι- 
κῶν δὲ Ερατοσθένης μὲν ὁ ᾽4γλαοῦ Κυρηναῖος, ὃν οὐ 
µόνον γραμµατικόν, ἀλλὰ καὶ ποιητὴν ἄν τις ὀνομάσειε 
καὶ φιλόσοφον καὶ γεωμέτρην., δύο καὶ ὀγδοήνοντα οὗ-- 
τος ἔζησεν ἔτη. 98. καὶ 4υκοῦργος δὲ ὃ νομοθέτης τῶν 
4ακεδαιμονίων πέντε καὶ ὀγδοήκοντα ἔτη ζῆσαι ἴἔστο- 
᾿ρεῖται. | i 

29. Τοσούτους ἐδυνήθημεν βασιλέας καὶ πεπαιδευ- - 
µένους ἀθροῖσαι ' ἐπεὶ δὲ ὑπεσχόμην καὶ Ῥωμαίων τινὰς 
καὶ τῶν τὴν Ἰταλίαν οἰκησάντων µακροβίων ἀναγράψαι, 
τούτους σοι, θεῶν BovAouévov , ἱερώτατε ΚυίντιλΛε., ἐν 
ἅλλῳ δηλώσομεν λόγῳ. 
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1. Ὅτι μὲν οὐδὲν γλύκιον tj πατρίδος φθάνει προ- 
τεθρυλημένον. ἀρ᾽ οὖν ἤδιον μὲν οὐδέν, σεμνότερον δέ 
τι καὶ Θειότερον ἄλλο; καὶ μὴν ὅσα σεμνᾶ καὶ θεἴα νο- 
µίζουσιν ἄνθρωποι, τούτων πατρὶς αἰτία καὶ διδασκα- 
Λος, γεννησαμένη καὶ ἀναθρεψαμένη καὶ παιδευσαμένη. 
πόλεων μὲν οὖν μεγέθη καὶ λαμπρότητας καὶ πολυτελείας 
κατασκευῶν θαυμάξουσι πολλού, πατρίδας δὲ στέργουσι 
πάντες' καὶ τοσοῦτον οὐδεὶς ἐξηπατήθη τῶν καὶ πάνυ 
κεκρατηµένων ὑπὸ τῆς κατὰ τὴν θέαν ἡδονῆς, Og ὑπὸ 
τῆς ὑπερβολῆς τῶν παρ᾽ ἄλλοις θαυμάτων λήθην πονή- 
σασθαι τῆς πατρίδος. 2. ὅστις μὲν οὖν σεμνύνεται πολί- 
της Ov εὐδαίμονος πόλεως, ἀγνοεῖν uou δοκεῖ τίνα χρὴ 
τιμὴν ἀπονέμειν τῇ πατρίδι, καὶ ὁ τοιοῦτος δῆλός ἐστιν 
ἀχθόμενος ἄν, εἰ μετριωτέρας ἔλαχε τῆς πατρίδος. ἐμοὶ 
δὲ ἤδιον αὐτὸ τιμᾶν τὸ τῆς πατρίδος ὄνομα. πόλεις μὲν 
γὰρ παραβαλεῖν πειρωμένω προσήκει μέγεθος ἐξετάξειν 
καὶ κάλλος καὶ τὴν τῶν ὠνίων ἀφθονίαν ' ὅπου δ᾽ αἴρε- 
σές ἐδτι πόλεων, οὐδεὶς ἂν ἕλοιτο τὴν λαμπροτέραν ἑα- 
σας τὴν πατρίδα, ἀλλ᾽ εὔξαιτο μὲν ἂν εἶναι καὶ τὴν πα-- 
τρίδα ταῖς εὐδαίμοσι παραπλήησίαν, ἕλοιτο ὃδ᾽ ἂν τὴν 
ὑποιανοῦν. 9. τὸ δ᾽ αὐτὸ τοῦτο καὶ οἱ δίκαιοι τῶν παί- 
δων πράττουσι καὶ οἱ χρηστοὶ τῶν πατέρων οὔτε γαρ 
νέος καλὸς κἀγαθὸς ἄλλον ἂν προτιµήσαι τοῦ πατρὸς 
οὔτε πατὴρ καταµελήσας τοῦ παιδὸς ἕτερον ἂν στέρξαι 
φέον, ἀλλὰ τοσοῦτόν γε οἱ πατέρες νικώμενοι προσνέ- 
µουσι τοῖς παισίν, ὥστε καὶ κάλλιστοι καὶ µέγιστοι καὶ 
τοῖς πᾶσιν ἄριστα φαίνονται κεκοσμηµένοι οἱ παῖδες αὐ- 
τοῖς. ὅστις δὲ ur] τοιοῦτός ἐστι δικαστὴς πρὸς vOv υἱόν, 
οὐ δοκεῖ µοι πατρὸς ὀφθαλμούς ἔχειν. 4.. πατρίδος τοί- 
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τὸ ὄνομα πρῶτον καὶ οὐκειότατον πάντων οὐδὲν 
0 τι τοῦ πατρὸς οὐκειότερον. ei δέτις ἀπονέμει τῷ 
ol τὴν δικαίαν τιμήν, ὥσπερ καὶ ὁ νόμος καὶ ἡ φύσις 
νύει, προσηκόντως ἂν τὴν πατρίδα προτιµήσαι: καὶ 
ὁ πατὴρ αὐτὸς τῆς πατρίδος µτῆμα καὶ ὁ τοῦ πατρὸς 
jo καὶ οἱ ἐκ τούτων οὐκεῖοι πάντες ἀνωτέρω., καὶ 
), θεών πατρώῶν πρὀεισιν ἀναβιβαζόμενον τὸ ὄνομα." 
αίρουσι καὶ Θεοὶ πατρίσι καὶ πάντα μέν, ὥς εἰκός, 
ρῶσι τὰ τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν ἠἡγούμενοι κτήµατα 
αν γῆν καὶ θάλατταν. ép! ἧς δὲ ἕκαστος αὐτῶν ἐγέ- 
|, προτιμᾶ τῶν ἄλλων ἀπασῶν πόλεων. καὶ πὀλεις 
νότεραι 9εῶν πατρίδες καὶ νῆσοι θειότεραι, παρ᾽ aig 281 
εἴται γένεσις θεῶν. [ερᾶ γοῦν κεχαρισµένα ταῦτα νο- 
ται τοῖς δεοῖς. ἐπειδὰν εἰς τοὺς οὐκείους ἕκαστος (qu 
ενος [ερουργῇ τόπους. si δὲ Φεοῖς τίµιον τὸ τῆς πα- 
og ὄνομα, πῶς οὐκ ἀνθρώποις γε πολλῷ μᾶλλον; 
xi γαρ εἶδε τὸν ἥλιον πρῶτον ἕκαστος ἀπὸ τῆς πατρί- 
ὥς καὶ τοῦτον τὸν Θεόν, εἰ καὶ κοινός ἐστιν, ἆλλ᾽ 
ἑκάστῳ νοµίζεσθαι πατρῶον διὰ τὴν πρώτην ἀπὸ 
τόπου θέαν' καὶ φωνῆς ἐνταῦθα ἤρξατο ἐπιχώρια 
τα λαλεῖν μανθάνων καὶ θεοὺς ἐγνώρισεν. εἰ δέ τις 
ύτης ἔλαχε πατρίδος, ὡς ἑτέρας δεηθῆναι πρὸς τὴν 
µειξόνων παιδείαν͵ ἀλλ᾽ οὖν ἐχέτω καὶ τούτων τῶν 
ἱευμάτων τῇ πατρίδι τὴν χάριν: οὐ γὰρ ἂν ἐγνώθισεν 
πόλεως Όνομα μὴ διὰ τὴν πατρίδα πόλιν εἶναι µα- 
. T. πάντα δέ, οἶμαι, παιδεύµατα καὶ µαθήµατα συλ- 
υσιν ἄνθρωποι χρήησιμωτέρους αὑτοὺς ἀπὸ τούτων 
πατρίσι παρασκευάζοντες' «voveo, δὲ καὶ χρήματα 
τιµίας ἕνεκεν τῆς εἷς τὰ κοινὰ τῆς πατρίδος δαπα- 
ιτα. καὶ εἰκότως, οἶμαι: δεῖ γαρ οὐκ ἀχαρίστους si- 
οὓς τῶν µεγίστῶων τυχόντας εὐεργεσιών. ἀλλ᾽ εἰ τοῖς 
ἕνα τις ἀπονέμει χάριν, ὥσπερ ἐστὶ δίκαιον. ἔπεν- 
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δὰν εὖ πάθῃ πρός τινος, πολὺ μᾶλλον προσήκει τὴν 
τρίδα τοῖς καθήκουσιν ἀμείβεσθαι' κακώσεως μὲν 
γονέων εἰσὶ νόμοι παρὰ ταῖς πόλεσι, κοινἠν δὲ προσ 
πάντων μητέρα τὴν πατρίδα νοµίζειν καὶ χαριστήρια’ 
φῶν ἀποδιδόναι καὶ τῆς τῶν νόμων αὐτῶν γνῶσ 
8. ὤφθη δὲ οὐδεὶς οὕτως ἀμνήμων τῆς πατρίδος, & 
ἄλλῃ πόλει γενόμενος ἀμελεῖν, ἆλλ᾽ οἵ τε κακοπραγι 
τες ἐν ταῖς ἀποδημίαις συνεχῶς ἀνακαλοῦσιν ὣς µέγι 
τῶν ἀγαθῶν ἡ πατρίς, ot τε δὐδαιμονοῦντες, ἂν κο 
ἄλλα εὖ πράττωσι, τοῦτο γοῦν αὐτοῖς µέγιστον dv 
νοµίζουσι τὸ μὴ τὴν πατρίδα oixsiv, ἀλλὰ ἕἔενιτει 
ὄγειδος γὰρ τὸ τῆς ξενιτείας. καὶ τοὺς κατὰ τὸν τῆς: 
δηµίας χρόνον λαμπροὺς γενοµένους ἡ διὰ χθηµο 
κτῆσιν 1) διὰ τιμῆς δόξαν 1j διὰ παιδείας µαρτυρίαν : 
ἀνδρείας ἔπαινον ἔστιν ἐδεῖν εἰς τὴν πατρίδα πα 
ἐπειγομένους, ὡς οὐκ ἂν ἐν ἄλλοις βελτίοσιν ἐπιδι 
µένους τὰ αὑτῶν καλά: καὶ τοσούτῳῷ γε μᾶλλον ἕκα 
σπεύδει λαβέσθαι τῆς πατρίδος, ὄσωπερ ἂν φαίνηται 
ξόνων παρ᾽ ἄλλοις ἠξιωμένος. 9. ποθεινὴ μὲν οὖι 
νέοις πατρίς τοῖς δὲ ἤδη γεγηθακόσιν ὅσω πλεῦον 
φρονεῖν 1j τοῖς νέοις µέτεστι, τοδρύτω καὶ πλείων é 
νεται πόθος ὁ τῆς πατρίδος: ἕκαστος γοῦν τῶν γεγ. 
κότων καὶ. σπεύδει καὶ εὔχεται καταλῦσαι τὸν βίον 
τῆς πατρίδος, ἴν᾽, ὅθεν ἤρξατο βιοῦν., ἐνταῦθα π 
καὶ τὸ σῶμα παρακατάθηται τῇ yi τῇ θρεψαμέν{ 
τῶν πατρώων κοινωνήσῃ τάφων ' δεινὸν γὰρ ἑκάστα 
κεῖ ξενίας ἁλίσκεσθαι καὶ μετὰ θάνατον, iv ἀλλο 
κξιμένω γῇ. 10. ὅσον δὲ τῆς εὐνοίας τῆς πρὸς τὰς 
τρίδας µέτεστι τοῖς ὡς ἆληθῶς γνησίοις πολίταις µ. 
τις ἂν ἐκ τῶν αὐτοχθόνων' οἱ μὲν γὰρ ἐἔπήλυδες κ: 
περ νόθοι ῥᾳδίας ποιοῦνται τὰς" µεταναστάσεις τὸ 
72s πατρίδος ὄνομα µήτε εἰδότες µήτε στέργοντες, qj 
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µενοι δ᾽ ἁπανταχοῦ τῶν ἐπιτηδείων εὐπορήσειν. µέτρον 
εὐδαιμονίας τὰς τῆς γαστρὸς ἡδονὰς τιθέµενοι. oig δὲ 
xol µήτηρ ἡ πατρίς, ἀγαπῶσι τὴν γῆν ἐφ᾽ ἧς ἐγένοντο 
καὶ ἐτράφησαν, x&v ὀλίγην ἔχωσι, κἂν τραχεῖαν καὶ 
λεπτόγεων  κἂν ἀπορῶσι τῆς γῆς ἐπαινέσαι τὴν ἀρετήν, 
τῶν γε ὑπὲρ τῆς πατρίδος οὐκ ἀπορήσουσιν ἐγκωμίων. 
ἀλλὰ xdv ἴδωσιν ἑτέρους σεμνυνοµένους πεδίοις ἀνειμέ- 
νοις καὶ λειμῶσι φυτοῖς παντοδαποῖς διειληµµένοις., καὶ 
αὐτοὶ τῶν τῆς πατρί ίδος ἐγκωμίων. οὐκ ἐπιλανθάνονταιῳ 
τὴν δὲ ὑπποτρόφον ὑπερορῶντες τὴν πουροτρόφον έπαι- 
γοῦσι. 11. καὶ σπεύδει τις εἰς τὴν πατρίδα, x&v νησιώ-- 
της ᾖ' x&v παρ’ ἄλλοις εὐδαιμονεῖν δύνηται, καὶ διδο-- 
µένην ἆἀθανασίαν οὐ προσήσεται, προτιμῶν τὸν ἐπὶ τῆς 
πατρίδος τάφον ' καὶ Oo τῆς πατρίδος αὐτῷ καπνὸς λαμ- 
πρὀτερος ὀφθίήσεται τοῦ παρ) ἄλλοις πυρός. 19. οὕτω 
δὲ ἄρα τίµιον εἶναι δοκεῖ παρὰ πᾶσιν ἡ πατρίς, ὥστε καὶ 
τοὺς πανταχοῦ νομοθέτας ἴδοι τις ἂν ἐπὶ τοῖς μεγίστοις 234 
ἀθικχήμασιν ὡς χαλεπωτάτην ἐπιβεβληκότας τὴν φυγἠν 
τιµωρίαν. καὶ οὐχ οἱ νοµοθέται μὲν οὕτως ἔχουσιν, οἱ 

πιστευόµενοι τὰς στρατηγίας ἑτέρως., ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ua- 
Ίαις τὸ μέγιστόν ἐστι τῶν παραγγελμάτων τοῖς παρατατ- 
τομένοις, ὡς ὑπὲρ πατρίδος αὐτοῖς ὃ πόλεμος" καὶ ov- 
δὲὶς ὅστις ἂν ἀκούσας τούτου κακὸς εἶναι QéAg: ποιεῖ 
γὰρ καὶ τὸν δειλὸν ἀνδρεῖον τὸ τῆς πατρίδος ὄνομα. 
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l. Τῆς 4ιβύης τὰ νότια ψάμμος ἐστὶ βαθεία καὶ yr; 
ὀιαχεκαυµένη, ἔρημος ἐπὶ πολύ, ἀκριβῶς ἄκαρπος. πὲ- 
ἵνὴ ἅπασα, οὐ Ἰλόην οὐ πόαν οὐ φυτὸν ovy Vo 
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ἔχουσα, 1] εἴ που ἄρα ἐν κοίλοις συνεστηκὸς ὑετοῦ ὁλι 
yov λείψανον. παχὺ καὶ τοῦτο καὶ δυσῶδες, οὐδὲ πάν 
διψῶντι ἀνθρώπῳ πότιμον. ἀοίκητος γοῦν ἐστι διὰ ταξ 
τα. ἡ πῶς γὰρ ἂν οὐκοῖτο ἀνήμερος οὕτω καὶ ξηρα x4 
ἄφορος οὖδα sei πολλῷ τῷ αὐχμῷ πιεζοµένη; καὶ τ 
θάλπορ δὲ αὐτὸ καὶ ὁ ἀὴρ κοµιδῇ πυρώδης καὶ φλογερέ 
ὤν καὶ ἡ ψάμμος ὑπερζέουσα παντελῶς ἅβατον τήν χα 
ραν τέθησι. 2. Γαράμαντες μόνοι πρόσοικοι ὄντερ, ευ εὖ 
390, σταλὲς καὶ ποῦφον ἔθνος. ἄνθρωποι σκηνῖται, ἀπὸ 9j 
geo τὰ πολλὰ ἑώντες, ἐνίοτε οὗτοι ἐσβάλλουσι Φηράσον 
τες ἀμφὶ τροπὰς τὰς χειμερινὰς μάλιστα», ὕοντα τὸν 9601 
τηρήσαντες, ὁπότε τὸ πολὺ τοῦ καύματος σβεσθείη καὶ 
7 ψάμµος νοτισθείη καὶ ἀμηγέπη βατὴ γένοιτο. ἡ θήρα 
δέ ἐστιν ὄνων τε τῶν ἀγρίων καὶ στρουθῶν τῶν usyt- 
Λλῶν χαμαιπετῶν καὶ πιθήκων μάλιστα καὶ ἐλεφάντων 
ἐνίοτε' ταῦτα γὰρ µόνα διαρκεῖ πρὸς τὸ δίψος καὶ ἀνέ- 
χεται ἐπὶ πολὺ ταλαιπωρούμενα ὑπὸ ποΛλλῷ καὶ ὀξεῖ τθ 
ἡλίῳ. καὶ ὅμως οἱ Γαράμαντες ἐπειδὰν τὰ σιτία κατανα- 
λώσωσιν ἅπερ ἔχοντες ἀφίκοντο, ἀπελαύνουσιν ὀπίόθ 
εὐθὺς δεδιότες μὴ σφίσιν ἡ ψάμμος ἀναφλεγεῖσα δύσβα- 
τος καὶ ἄπορος γένηται, sivo ὥσπερ ἑντὸς ἀρκύων M- 
φθέντες καὶ αὐτοὶ ἀπόλωνται μετὰ τῆς ἄγρας: ἄφυκια 
γάρ ἐστιν, ἣν ὁ ἥλιος ἀνασπάσας τὴν ἰπμάδα καὶ ré qua 
ξηράνας την χώραν ὑπερζέσῃ, ἀκμαιοτέραν τὴν ἀκτῖνα 
προσβαλὼν ἅ ἅτε πρὸς τὴν νοτίδα παρατεθηγμένην' τροφή 
γὰρ αὕτη τῷ πυρί. 9. καίτοι ταῦτα πάντα ὑπόσα εἶπο 
τὸ 8αάλπος» τὸ δύψος, ἡ ἐρημία, τὸ μηδὲν ἔχειν ἐκ τῆς 
γῆς λαβεῖν, ἥττον ὑμῖν δυσχερῆ εἶναι δόξει τοῦ λεχθη- 
Gou£vov, καὶ ài 0 φευκτέα πάντως ἢ χώρα éxsivq: &- 
πετὰ γὰρ ποικίλα μεγέθει τε μέγιστα καὶ πλήθει πάμ- 
πολλα μαὶ τὰς μορφὰς ἀλλόκοτα καὶ τὸν ἐὸν ἅμαχα ἐπι- 
236 »έμετοι τὴν γῆν, τὰ μὲν ὑποβρύχια, φωλεύοντα ἐν uvj$ 
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ti ψάμµου, τὰ δὲ ἄνω ἐπιπολάξοντα, φύσαλοι καὶ ἀσπί- | 


δες καὶ ἔχιδναι καὶ κεράσται καὶ βουπρήστεις καὶ ἆκον- 
τίαι καὶ ἀμφίσβαιναι καὶ δράκοντες καὶ σκορπίων γένος 
ὁμτόν, τὸ μὲν ἕτερον ἐπίγειόν τε καὶ πεξόν, ὑπέρμεγα 
καὶ πολυσφόνδυλον., Θάτερον δὲ ἐναέριον καὶ πτηνόν, 
ὑμενόπτερον δὲ οἷα ταῖς ἀκρίσι καὶ τέττιξι καὶ νυκτερίσι 
εχπτερά. τοιαῦτα ὄρνεα πολλὰ ἐπιπετόμενα οὐκ εὐπρόσι- 
τον ἀπεργάζεται τὴν 4ιβύην ἐκείνην. 4. τὸ δὲ δή πάν- 
| tv ἑρπετῶν δεινότατον ὧν ἡ ψάµμµος τρέφει, v) διψάς 
. ἐστιν, ὄφις οὐ πάνυ u£yag, ἐχίδνῃ ὅμοιος, τὸ δῆγμα 
βίας, τὸν (0v vay Uc, ὀδύνας μὲν ἀλήκτους ἐπάγων sv- 
δὺρ' ἐκκαίει τε γὰρ καὶ σήπει καὶ πίµπρασθαι ποιεῖ, καὶ 
βοώσιν ὥσπερ οἱ ἐν πυρᾷ κείµενοι. τὸ δὲ μάλιστα κατα- 
πονοῦν καὶ κατατρῦχον αὐτοὺς ἐκεῖνό ἐστιν. ὁμώνυμον 
τάθος τῷ ἑρπετῷ' διψῶσι γὰρ εἰς ὑπερβολήν, καὶ τὸ 
πριδοξότατον, ὅ ὄσωπερ ἂν πίνωσι, τοσούτω μᾶλλον ὀρέ- 
Άνται τοῦ ποτοῦ., καὶ 7] ἐπιθυμία πολὺ πλέον ἐπιτείνὲ- 
ται αὐτοῖς ' οὐδ᾽ ἂν σβέσειάς ποτε τὸ δίψος., οὐδ) qv τὸν 
Νελον αὐτὸν ἢ τὸν Ἴστρον ὅλον ἐκπιεῖν παράσχης», ἆλλα 
αροσεκκαύσεις ἐπάρδων τὴν νόσον, ὥσπερ ἂν el vig ἑλαίῳ 
zip κατασβεννύοι. 5. Λέγουσιν ἑατρῶν παῖδες ἐκείνην 
τὴν αἰτίαν εἶναι, παχὺν τὸν (0v ὄντα ἔπειτα δευόµενον 
τῷ ποτῷ ὀξυκίνητον γίγνεσθαι. ὑγρότερον, ὣς τὸ εἰκός, 
ααθιστάμενον καὶ ἐπὶ πλεῖστον διαχεόµενον. 

6. Ἐγὼ μὲν οὖν οὐδένα τοῦτο πεπονθότα εἶδον, 
ME, ὦ θεού, ἴδοιμι οὕτω κολαξόμενον ἄνθρωπον, (AA 
| 090 ἐπέβην τῆς Αιβύηρ τὸ παρώπαν εὖ ποιῶν' ἐπί- 
Ίθαμμα δέτι ἤκουσα, 0 µοι τῶν ἑταίρων τις ἔλεγεν αὐτος 
ixl στήλης ἀνογνωκέναι ἀνδρὺς οὕτως ἀποθανόντορ' ἐκ 
' Áifvgg ἔφη ἀπιὼν ἐς 4ἴγυπτον παρὰ τὴν μεγάλην Zivg- 
τν ποιεῖσθαι τὴν πορείαν ' οὐ -γὰρ εἶναι ἄλλως' ἔνθα 
9) ταφῳ ἐντυχεῖν παρὰ τὴν ἠϊόνα ἐπ᾽ αὐτῷ τῷ κλύδψατν 
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καὶ στήλην ἐφεστάναι δηλοῦσαν τοῦ ὀλέθρου τὸν τρό 
zov: κεκολάφθαι γὰρ ἐπ᾽ αὐτῇ ἄνθρωπον μέν τινα lo 
τὸν Τάνταλον γράφουσιν ἐν A(uvg ἑστῶτα καὶ ἀρυόμι 
vov τοῦ ὕδατος, Og πίοι δή, τὸ Θηρίον δὲ τὴν Oupad 
ἐμπεφυκὸς αὐτῷ περιεσπειρᾶσθαι τῷ ποδέ, καίτινας yt 
ναῖκας ὑδροφορούσας ἅμα πολλὰς καταχεῖν τὸ ὕδωρ ct 
vob: πλησίον δὲ oa κεῖσθαι ola τῶν στρουθῶν ἐκείνωι 
οὓς ἔφην 9ηρᾶν τοὺς Γαράµαντας' γεγράφθαι δὲ πρὲ 
τοὐπίγραμμα. οὐ χεῖρον δὲ καὶ αὐτὸ εἰπεῖν, 
Toto παθὀόντ᾽., οἶμαι, καὶ Τάνταλον αἴθοπος (o 
μηδαμὰ κοιμῆσαι διψαλέην ὀδύνην. 
καὶ «/αναοῖο κόρας τοῖον πίθον οὐκ ἀναπλῆσαι 
αν ἐπαντλούσας ὑδροφόρῳ καμάτῳ. 

ἔτι καὶ ἄλλα ἔπη τέτταρά ἐστι περὶ τῶν Qv, καὶ & 
ἀναιρούμενος αὐτὰ ἐδήχθη: ἀλλ᾽ οὐκέτι µέμνημαι ἐκοι 
vov. T. συλλέγουσι δὲ ἄρα τὰ Qa καὶ ἐσπουδώκασι x50 
αὐτὰ ol περίοικοι, ovy ὥς φαγεῖν µόνον, ἀλλὰ καὶ σκεύεό 
χρῶνται κενώσαντες καὶ ἐκπώματα ποιοῦνται ἀπ᾿ αὐτῶν' 
οὐ γὰρ ἔχουσι κεραμεύειν διὰ τὸ ψάμμον εἶναι τὴν γῆν. 
εὖ δὲ καὶ μεγάλα εὑρεθείη, καὶ πῖλοι γέγνονται δύο i 
τοῦ ὠοῦ ἑκάστου ' τὸ γὰρ ἡμίτομον ἑκάτερον ἀποχρῶν v 
πεφαλῇ πῖὶλός ἐστιν. 8. ἐκεῖ τοίνυν Λοχῶσιν a£ διφάδε 
παρὰ τὰ (X, καὶ ἐπειδὰν προσέλθῃ ὁ ἄνθρωπος. ἐκ εἲς 
φάµµου ἐξερπύσασαι δάκνουσι τὸν κακοδαίµονα!’ ὁ ἃ 
πάσχει ἐκεῖνα τὰ μικρὸν ἔμπροσθεν εἰρημένα πίνων ἀὲ 
καὶ μᾶλλον διψῶν καὶ πιμπλάμενος οὐδέποτε. 9. ταντ 
οὐ μὰ «4ία πρὸς Νίκανδρον τὸν ποιητὴν φιλοτιμούμενο 
διεξήλθον, οὐδ) ὅπως ὑμεῖς µάθοιτε ὥς οὐκ ἀμελὸς φι 
γένηταί uo, φύσεις τῶν 4ιβυκῶν ἑρπετῶν εἰδέναι' (a 
τρῶν γὰρ ἂν μᾶλλον ὁ ἔπαινος si, olg ἀνάγκη εἰδένε 
ταῦτα, ὡς καὶ ἀμύνασθαι αὐτὰ μετὰ τῆς τέχνης ἔχοιεὶ 


οἰάλά µοι δοκῶ — καὶ πρὸς φιλίου μὴ δυσχεράνητε ti 
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she va θηριώδη οὖσαν — ὅμοιόν τι καὶ αὐτὸς zaOsty 

κρὸς ὑμᾶρ; οἷον ἐκεῖνοι πάσχουσι πρὸς τὸ ποτὸν οἱ 
ῥηχθέντερ ἑ ὑπὸ τῆς διψάδος’ ὅσω γὰρ ἂν ἐπὶ πλέον παρίω 
& i vig , τοσούτφ μᾶλλον ὀρέγομαι τοῦ πράγματος καὶ 
τὸ δίψος ἄσχετον ὑπεκκαίεταί uou καὶ ἔοικα οὐδ᾽ ἐμπλη- 
σθήσεσθαί ποτε τοῦ τοιούτου πυτοῦ. μάλα εἰκότως. ποῦ 
γὰρ ἂν οὕτω διειδεῖ τε καὶ καθαρῷ ὔδατι ἐντύχοιμε; 940 
ὥστε σύγγνωτε, εὖ δηχθ εἰς καὶ αὐτος τὴν ψυχὴν ἠδίστῳ 
τούτῳ καὶ ὑγιεινοτάτῳ τῷ δήγµατι ἐμφοροῦμαι Λανδὸν 
ὑποῦεὶς τῷ κρουνῷ τὴν μδφαλήν' εἴη µόνον μὴ ἐπιλι- 
πεῖν τὰ παρ ὑμῶν ἐπιρθέοντα μηδὲ χυθεῖσαν τὴν σπου-- 
div τῆς ἀκροάδσεως πεχηνότα ἔτι καὶ διψώντα καταλιπεῖν 
ὡς δίψους ys Sexo τούμοῦ πρὸς ὑμᾶς οὐδὲν ἂν ἐκώλυε 
αίνειν ἀεί' κατὰ γὰρ τὸν σοφὸν Πλάτωνα κύρος οὐδεὶς 
τῶν καλών. 


AIAAERSIZ ΠΡΟΣ HZIOAON. 


1. 4TKINOZ. ἀλλὰ ποιητὴν μὲν ἄριστον εἶναί σε, 
ἡ Ἡσώδε, καὶ τοῦτο παρὰ Μουσῶν λαβεῖν μετὰ τῆς 
ῥέφνης αὐτός τε δεικνύεις ἐν olg ποιεῖς — ἔνθεα γὰρ καὶ 
Ova πάντα — καὶ ἡμεῖς πιστεύοµεν οὕτως ἔχειν ' ἐκεῖνο 
dà ἀπορῆσαι ἄξιον, τί δήποτε προειπὼν ὑπὲρ σαυτοῦ, 
ὡὦρ διὰ τοῦτο λάβοις τὴν θεσπέσιον ἐκείνην ᾠδὴν παρὰ 
τῶν θεῶν, ὅπως κλείοις καὶ ὑμνοίης τὰ παρεληλυὺδότα 
καὶ θεσπίζοις τὰ ἐσόμενα, 8άτερον μὲν καὶ πάνυ ἔντε-- 
λῶς ἐξενήνοχας θεῶν τε γενέσεις διηγούμενος ἄχρι καὶ 241 
! τῶν πρώτων ἐχείνων, χάους καὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ καὶ ἔρω- 
fog, τι δὲ γυναικῶν ἀρετὰρ : καὶ παραινέσεις γεωργικά, 
«αἱ ὅσα περὶ Πλειαδων καὶ ὅσα περὶ παιρῶν ἁρότου καὶ 


ἀμήτου καὶ πλοῦ καὶ ὅλως τῶν ἄλλων ἀπάντων' Αάτε- 
LUCIAN. Ij]. 
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gov δὲ xol ὃ χρησιμώτερον ἦν τῷ βίω παρὰ πολὺ καὶ 
θεῶν δωρεαῖς μᾶλλον ἐοικός., λέγω δὲ τὴν τῶν µελλόν- 
των προαγόρευσιν., οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἐξαπέφηναςς, ἀλλὰ τὸ 
µέρος τοῦτο πᾶν ΛήΘῃ παραδέδωκας οὐδαμοῦ τῆς ποιή- 
σεως 7] τὸν Κάλχαντα 1| τὸν Τήλεμον ἢ τὸν Πολύειδον ἡ 
καὶ Φινέα µιμησάµενος, ο μηδὲ παρὰ ἸΜουσῶν τούτου 
τυχόντερ ὅμως προεθέσπιζον καὶ οὐκ ὤκνουν χρᾶν τοῖς 
δεοµένοις. 2. ὥστε ἀνάγκη σοι τῶν τριῶν τούτων αἰτιῶν 
μιᾷ γε πάντως ἐνέχεσθαι' v] γὰρ ἐφεύσω.. ei καὶ πικρὸν 
εἰπεῖν, ὡς ὑποδχομένων σοι τῶν Μουσῶν καὶ τὰ μέλλοντα 
προλέγειν δύνασθαι' 1] αἱ μὲν ἔδοσαν ὥσπερ ὑπέσχοντο, 
σὺ δὲ ὑπὸ φΏθόνου ἀποκρύπτειςρ καὶ ὑπὸ κόλπου φυλάτ- 
τεις τὴν δωρεὰν ov μεταδιδοὺς αὐτῆς τοῖς δεοµένοις' 1j 
γέγραπται μέν σοι καὶ τοιαῦτα πολλά, οὐδέπω δὲ αὐτὰ 
τῷ fo παραδέδωκας ovx οἶδα εἰς ὃν καιρόν τινα ἄλλον 
ταμιευόµενος τὴν χρῆσιν αὐτῶν. ἐκεῖνο μὲν γὰρ οὐδὲ 
τολμήσαιμ’ ἂν εἰπεῖν, ὡς αἱ Μοῦσαι δύο σοι παρέξειν 
ὑποσχόμεναι τὸ μὲν ἔδοσαν, ἐξ ἡμισείας δὲ ἀνεκαλέσαντο 
τὴν ὑπόσχεσιν, λέγω δὲ τὴν τῶν µελλόντων γνῶσιν, καὶ 
ταῦτα προτέραν αὐτὴν ἐν τῷ ἔπει ὑπεσχημέναι. 8. ταῦτα 
οὖν παρὰ τίνος ἄλλου, Ἡσίοδε. 1j παρ αὐτοῦ σοῦ µάθοι 


τις ἄν; πρέποι γὰρ ἄν, ὥσπερ οἱ θεοὶ »δωτῆρες ἑάων- 
εἰσίν, οὕτω δὲ καὶ ὑμῖν τοῖς φίλοις καὶ μαθηταῖς αὐτῶν — 
μετὰ πάσης ἀληθείας ἑξηγεῖόθαι περὶ ὧν ἴστε καὶ λύειν 


ἡμῖν τὰς ἀπορίας. 
4. ΗΣΙΟ4ΟΣ. Ἑνῆν μέν µοι, à βέλτιστε, ῥαδίαν 


| 


ἀπόκρισιν ἀποκρίνασθαί σοι περὶ ἁπάντων, ὅτε μηδέν | 


ἐστι τῶν ἐρραφωδημένων ὑπ᾿ ἐμοῦ ἴδιον ἐμόν, ἀλλὰ τῶν 
Μουσών. καὶ ἐχρῆν σε παρ’ ἐκείνων τοὺς λογισμοὺς τῶν 
τε εἰρημένων καὶ τῶν παραλελειμμένων ἀπαιτεῖν' ἐγὼ 
δὲ ὑπὲρ μὲν ὧν ἰδίᾳ ἠπιστάμην, λέγω δὲ τοῦ νέµειν xal 


| 


ποιµαίνειν καὶ ἐξελαύνειν καὶ βδάλλειι καὶ τῶν ἄλλων 


9 
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ὅδα ποιμένων ἔργα καὶ µαθήµατα, δίκαιος ἂν εἴην ἆπο- 
λογεΐσθαι, αἱ θεαὶ δὲ τὰς αὐτῶν δωρεὰς oig τε ἂν ἐθέ- 
λωσι καὶ ἐφ᾽ ὅσον ἂν οἴώνται καλῶς ἔχειν, µεταδιδόασιν. 
5. ὅμως δὲ οὐκ ἀπορήσω πρὸς σὲ καὶ ποιητικῆς ἀπολυ-- 
γίας' οὐ γάρ. οἶμαι, xor] παρὰ τῶν ποιητῶν ἐς τὸ Λεπτό-- 
τατον ἀκριβολογουμένους ἀπαιτεῖν κατὰ συλλαβὴν éxa- 
στην ἐντελῆ πάντως τὰ εἰρημένα, xdv sl τι ἐν τῷ τῆς 
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ποιήσεως δρόµω παραρρυὲν λάθῃ., πικρῶς τοῦτο ἐξετά-ί-- 


ξειν., ἆλλ᾽ εἰδέναι ὃτι πολλὰ ἡμεῖς καὶ τῶν µέτρων ἕνεκα 
καὶ τῆς εὐφωνίας ἐπεμβάλλομεν ' τὰ δὲ καὶ τὸ ἔπος αὐτὸ 
πολλάκις λεῖα ὄντα οὐκ οἶδ᾽ ὅπως παρεδέξατο. σὺ δὲ τὸ 
µέγιστον ὧν ἔχομεν ἀγαθῶν ἀφαιρῇ ἡμᾶς, λέγω δὲ τὴν 
ἐλευθερίαν καὶ τὴν ἐν τῷ ποιεῖν ἐξουσίαν, καὶ τὰ μὲν 
ἄλλα οὐχ ὁρᾶς ὅσα τῆς ποιήσεως καλά, σκινδαλάµους δὲ 
καὶ ἀκάνθας τινὰς ἐκλέγεις καὶ λαβὰς τῇ συκοφαντία ζη- 
τεῖς. ἆλλ᾽ οὐ μόνος ταῦτα σὺ οὐδὲ κατ ἐμοῦ μόνου, ἀλλα 
πολλοὶ καὶ ἄλλοι τὰ τοῦ ὁμοτέχνου τοῦ ἐμοῦ Ὁμήρου κα- 
τακνίζουσι λεπτὰ οὕτω κομιδῇ καὶ µάλιότα μικρὰ ἅττα 
διεξιόντες. 6. εὖ δὲ καὶ χρὴ ὑμόσε χωρήσαντα τῇ αὐτία 
τὴν ὀρθοτάτην ἀπολογίαν ἀπολογήσασθαι, ἀνάγνωθι, 
ὦ οὗτος, τὰ Ἔργα µου καὶ τὰς Ἡμέρας ' εἴσῃ yao ὅσα ἐν 
τῷ ποιήµατι τούτω μαντικῶς ἅμα καὶ προφητικώς προ- 
τεθέσπισταί uo, τὰς ἀποβάσεις προδηλοῦντα τῶν τε ὀρ- 
9c καὶ κατὰ καιρὸν πραττοµένων καὶ τῶν παραλελειμ- 


μένων τὰς ζημίας. καὶ τὸ 


οἴσεις ὃ᾽ ἐν φορμῷ., παῦροι δέ σε θηήσονται, 
καὶ πάλιν Όσα ἀγαθὰ περιέσται τοῖς ὀρθῶς γεωργοῦσι, 
χρησιµωτάτη ἂν τῷ Bío μαντικὴ νοµίξοιτο. 

7. 4ΥΚ. Τοῦτο μὲν οὖν, à θαυμαστὲ Ἡσίοδε, καὶ 
χάνυ ποιμενικὸν εἴρηταί σοι καὶ ἐπαληθεύειν ἔοικας τὴν 
τῶν Μουσῶν ἐπίπνοιαν αὐτὸς οὐδ᾽ ἀπολογεῖσθδαι ὑπὲρ 


| τῶν ἐπῶν δυνάµενος, ἡμεῖς δὲ οὐ ταύτην τὴν yovv» 
13 
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παρὰ σοῦ καὶ τῶν MovoOv περιεµένομεν ἐπὶ τὰ yt 
τοιαῦτα πολὺ μαντικῶτεροι ὑμῶν οἱ γεωργοέ, καὶ ἄριστα 
μαντεύσαιντ᾽ ἂν ἡμῖν περὶ αὐτῶν, ὅτι ὕσαντος μὲν τοῦ 
Θεοῦ εὐθαλῆ ἔσται τὰ δράγµατα., ἦν δὲ αὐχμὸς ἐπιλαβῃ 
καὶ διψήσωσιν αἱ ἄρουραι., οὐδεμία μηχανὴ μὴ οὐχὶ λι- 
μὸν ἐπακολουθῆσαι τῷ δίψει αὐτῶν, καὶ ὃτι οὐ μεσοῦν- 
τος θέρους χρὴ ἀροῦν, 7] οὐκ ἄν τι ὄφελος γένοιτο eixt 
ἐκχυθέντων τῶν σπερµάτων, οὐδὲ ἆμᾶν ἔτι χλωρὸν τὸν 


στάχυν͵, 1] κενὸν εὑρεθήσεσθαι τὸν καρπόν. οὐ μὴν οὐδ᾽ 


ἐκεῖνο µαντείας δεῖται., ὡς ἦν μὴ καλύψαις τὰ σπέρματα 
καὶ θεράπων μακέλλην ἔχων ἐπιφοροίη τῆς γῆς «vols, 
καταπτήσεται τὰ ὄρνεα καὶ προκατεδεῖται τὴν ἅπασαν 
τοῦ θέρους ἐλπίδα. 8. τὰ γὰρ τοιαῦτα παραινέσεις μὲν 
καὶ ὑποθήκας λέγων οὐκ ἄν τις ἁμαρτάνοι, μαντικῆς ἃ 
πάµπολυ ἀποδεῖν uot δοκεῖ, ἧς τὸ ἔργον τὰ ἄδηλα 
οὐδαμῆ οὐδαμῶς φανερὰ προγιγνῶσκειν, ὥσπερ τὸ τῷ 
Μίναϊ προειπεῖν ὅτι ἐν τῷ τοῦ μέλιτος πίθω ὁ παῖς ἔσιαι 
αὐτῷ ἀποπεπνιγμένος., καὶ τὸ τοῖς ᾿4χαιοῖς προμηνῦσαι 
τῆς "Απόλλωνος ὀργῆς τὴν αἰτίαν καὶ τῷ δεκάτω ἔτει Gia- 
σεσθαι τὸ Ἴλιον" ταῦτα γὰρ ἡ µαντική. ἐπεὶ καὶ τὰ τοιαῦ- 
τα εἴ τις αὐτῇ ἀνατιθείη, οὖν ἂν φθάνοι κἀμὲ pavo 
λέγων προερῶ γὰρ καὶ προθεσπιῶ καὶ ἄνευ Κασταλίας 
xal δώφνης καὶ τρίποδος «4{ελφικοῦ., ὅτι ἂν γυμνὸς τοῦ 
κρύους περινοστῇ τις ὕοντος προσέτι 7] χαλαζώῶντος τοῦ 
θεοῦ, ἠπίαλος οὐ μικρὺς ἐπιπεσεῖται τῷ τοιούτω», καὶ τὸ 
ἔτι γε τούτου μαντικώτερον, ὅτι καὶ θέρμη μετὰ ταῦτα, 
ὡς τὸ εἰκός. ἐπιγενήσεται, καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα, ὧν 
γελοῖον ἂν εἴη µεμνῆσθαι. 9. ὥστε τὰς μὲν τοιαύτας &xo- 
λογίας καὶ µαντείας ἄφες' ἐκεῖνο δὲ ὃ εἴρηκας ἐν ἀρτῇ, 
ἴδως παραδέξασθαι ἄξιον, ὥς οὐδὲν ᾖδεισθα τῶν Λεγο- 
uévov, ἀλλά τις ἔμπνοια δαιµόνιος ἐνεποίδι σοι τὰ µέ- 
σρα, οὐ πάνυ οὐδὲ ἐκείνη βέβαιος οὖσα: οὐ γὰρ ἂν τὰ 
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μὲν ἐπετέλει τῶν ὑπεσχημένων, τὰ Ó' ἀτελῆ ἀπελίμ- 
πανεν. 


ΠαοΙον H ETXAI. 


1. 4ΥΚΙΝΟΣ. Ovx ἐγὼ ᾿λέγον ὅτι 9ᾶττον τοὺς γῦ- 
πας ἕωλορ νεκρὸς ἐν φανερῷ κείµενος tj θέαμά τι τῶν 
παραδόξων Τιμόλαον διαλάθοι., x&v εἰς Κόρινθον δέοι 
ἀπνευσιὶ θέοντα ἀπιέναι διὰ τοῦτο; οὕτω φιλοθεάµων 
σύ γε καὶ ἄοκνος τὰ τοιαῦτα. 

TIMOAAOZ. Tí γὰρ ἔδει καὶ ποιεῖν, à 4υκῖνε, 
σχολἠν ἄγοντα πυθόµενον οὕτως ὑπερμεγέθη ναῦν καὶ 
πέρα τοῦ µέτρον ἐς τὸν Πειραιᾶ καταπεπλευκέναι µίαν 
τῶν ἀπ᾿ Αἰγύπτου εἰς Ἰταλίαν σιταγωγῶν; οἶμαι δὲ καὶ 
σφώ. σέ τε καὶ Σάµιππον τουτονύ, μὴ κατ ἄλλο τι ἐξ 
ἄστεος ἤκειν 1j ὀψομένους τὸ πλοῖον. 

ATK. N39 «4ία, καὶ Αδείμαντος 0 Μυρρινούσιος si- 
πετο μεθ) ἡμῶν, ἀλλ᾽ οὐκ ol. ὅπου νῦν éxstvog ἐστιν 
ἀποπλανηθεὶς ἐν τῷ πλήθει τῶν θεατῶν' ἄχρι μὲν γὰρ 
τῆς vog ἅμα ἤλθομεν καὶ ἀνιόντες ἐς αὐτὴν σὺ μέν. ο 
"μαι, Σάµδιπε, προῄεις, μετὰ σὲ δὲ ὁ ᾿4δείμαντος ἦν, 
sv ἐγὼ μετ ἐκεῖνον ἐχόμενος αὐτοῦ ἀμφοτέραις, καί 
ps διὰ τῆς ἀποβάθρας ὅλης παρέπεμψε χειραγωγῶν ὑπο- 
δεδεµένον ἀνυπόδητος αὐτὸς Qv, τὸ ἀπὸ τούτου δὲ οὐκέτι 
αὐτὸν εἶδον οὔτε ἔνδον οὔτε ἐπεὶ κατεληλύθαμεν. 

2. Σ4ΜΙΠΠΟΣ. Οἶσθα, à 4υκῖνε, ὅπου ἡμᾶς 
ἀπέλιπεν; ὁπότε, οἶμαι, τὸ ὡραῖον ἐκεῖνο µειράκιον ἐκ 
τῆς θαλάμης προήλθε τὸ τὴν καθαρὰν ὀθόνην ἐνδεδυ-- 
xog, ἀναδεδεμένον εἰς τοὐπίσω τὴν κόµην ἐπ᾽ ἀμφότερα 
τοῦ μετώπου ἀπηγμένην. si τοίνυν ἐγὼ ᾿άδείμαντον οἶδα, 
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οἶμαι, γΛλαφυρὸν οὕτω θέαμα ἐκεῖνος ἰδὼν μακφοὸ 1gV- 
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ρειν φράσας τῷ ἰγυπτίῳ ναυπηγῶ περιηγουµένω το 
πλοῖον παρέστηκε δακρύων, ὥσπερ εἴωθε' ταχύδακρυς 
γὰρ ὁ ἀνὴρ ἐς τὰ ἐρωτικα. 

ATK. Καὶ μὴν οὐ πάνυ καλός, à Σάµιππε, ὃ µει- 
ρακίσκος ἔδοξέ uot, ὡς ἂν καὶ δείμαντον ἐκπλῆξαι, e 
τοσοῦτοι 4θήνησι καλοὶ ἔπονται, πάντες ἐλεύθεροι, στω- 
µύλοι τὸ φθέγµα, παλαίστρας ἀποπνέοντες, olg καὶ παρα- 
δακρῦσαι οὐκ ἀγεννές' οὗτος δὲ πρὸς τῷ µελάγχρους εἷ- 
ναι καὶ πρὀχειλός ἐστι καὶ Λεπτὸς ἄγαν τοῖν σκελοῖν, καὶ 
ἐφθέγγετο ἐπισεσυρμένον τι καὶ συνεχὲς καὶ ἐπίτροχον, 


Ἑλληνιστὶ μέν, ἐς τὸ πάτριον δὲ τῷ ψόφω καὶ tà τῆς 


φωνῆς vóvo , 1) κόμη δὲ καὶ ἐς τοὐπίσω 0 πλόκαμος συνε- 
σπειραμένος ovx ἐλεύθερον αὐτόν quoi εἶναι. 

3. TIM. Τοῦτο μὲν εὐγενείας, ὦ 4υκῖνε, σημεῖόν 
ἐστιν 4ἰγυπτίας ἡ κόμη’ ἄπαντες γὰρ αὐτὴν οἱ ἐλεύθε- 
Qo, παῖδες ἀναπλέκονται ἔστε πρὸς τὸ ἐφηβικόν, ἔμπα- 
Aw ἡ οἱ πρόγονοι ἡμῶν, olg ἐδόκει καλὸν εἶναι κομᾶν 
τοὺς γέροντας ἀναδουμένους κρωβύλον ὑπὸ τέττιγι χρυ- 
σῷ ἀνειλημμένον. 

ZAM. Ev γε, ὦ Τιμόλαε, ὅτι ἡμᾶς ἀναμιμνήσκεις 
τῶν Θουκυδίδου συγγραμμάτων, à ἐν τῷ προοιµέῳ περὶ 
τῆς ἀρχαίας ἡμῶν τρυφῆς εἶπεν ἐν τοῖς Ίωσι). ὁπότε οἱ 
τότε συναπωκίσθησαν. 

4. TIM. ᾽Ατάρ, à Σάµιππε, νῦν ἀνεμνήσθην, óxó- 
Sev ἡμῶν ἀπελείφθη δείμαντος, ὅτε παρὰ τὸν [στὸν 
ἐπὶ πολὺ ἔστημεν ἀναβλέποντες, ἀριθμοῦντες τῶν βυρ- 
σῶν τὰς ἐπιβολὰς καὶ θαυμάξοντες ἀνιόντα τὸν ναύτην 
διὰ τῶν κάλων, εἶτα ἐπὶ τῆς κεραίας ἄνω ἀσφαλῶς δια- 
θέοντα τῶν κεροιάκων ἐπειλημμένον. 

Σ4Μ. EO λέγειν. τί δ οὖν χρὴ ποιεῖν ἡμᾶς dv- 
ταῦθα; καραδοκεῖν αὐτόν, v] ἐθέλεις ἐγὼ αὖθις ἐπάνειμι 


é& τὸ z4otov; 
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ΤΙΜ. Μηδαμῶς, ἀλλὰ προΐῖωμεν εἰκὸς γὰρ ἤδη 
παρεληλυθέναι ἐκεῖνον ἀποσοβοῦντα ἐς τὸ ἄστυ, ἐπεὶ 
μηκέθ᾽ ἡμᾶς εὑρεῖν ἐδύνατο' εἰ δὲ ux, ἆλλ᾽ οἶδε τὴν 
600v ᾿άδείμαντος. καὶ δέος οὐδὲν μὴ ἀπολειφθεὶς ἡμῶν 
ἀποβουκοληθῇ. 

ATK. Ὁρᾶτε, μὴ σκαιὸν fj φίλον ἀπολιπόντας αὐ- 
τοὺς ἀπιέναι. βαδίξωµεν δ᾽ ὅμως, εἰ καὶ Σαμίππῳ τοῦτο 
δοκεζ. 

ZAM. Καὶ µάλα δοκεῖ, tjv πως ἀνεωγυῖαν ἔτι τὴν 
παλαίστραν καταλάβωμεν. 5. ἀλλὰ μεταξὺ λόγων, ἠλίκη 
ναῦς, εἴκοσι καὶ ἑκατὸν πήχεων ἔλεγε τὸ µῆκος ὁ ναυ- 
πηγός, εὖρος δὲ ὑπὲρ τὸ τέταρτον μάλιστα τούτου. καὶ 
ἀπὸ τοῦ καταστρώματος ἐς τὸν πυθμένα, ᾗ βαθ-ύτατον 
κατὰ τὸν ἄντλον, ἐννέα πρὸς τοῖς εἴκοσι. τὰ à. ἄλλα ἡλί- 
κος μὲν 0 ἐστός, ὅσην δὲ ἀνέχει τὴν κεραίαν, oto καὶ 
προτόνῳ κέχρηται καὶ συνέχεται, ὥς δὲ 9 πρύμµνα μὲν 
ἐπανέστηκεν ἠρέμα καμπύλη χρυσοῦν χηνίσκον ἐπικει- 
µένη, καταντικρὺ δὲ ἀνάλογον ἡ πρῶρα ὑπερβέβηκεν ἐς 
τὸ πρόσω ἀπομηκυνομένη, τὴν ἐπώνυμον τῆς νεὼς 9εὸν 
ἔχουσα τὴν Ἴσιν ἑκατέρωθεν' ὃ μὲν γὰρ ἄλλος κόσμος, 
αἵ γραφαὶ καὶ τοῦ ἱστίου τὸ παράσειον πυραυγές, πρὸ 
τούτων αἱ ἄγκυραι καὶ στροφεῖα καὶ περιαγωγεῖς καὶ αἱ 
κατὰ τὴν πρύμναν οὐκήσεις Δαυμάσια πάντα µοι ἔδοξε. 
6. καὶ τὸ τῶν ναυτῶν πλῆθος στρατοπέδῳ ἄν τις εὐκά-- 
σειεν. ἐλέγετο δὲ καὶ τοσοῦτον ἄγειν σῖτον, ὣς (xavov 
εἶναι πᾶσι τοῖς ἐν τῇ ᾽Αττικῇ ἐνιαύσιον πρὸς τροφήν. 
κἀκεῖνα πάντα μικρός τις ἀνθρωπίσκος γέρων ἤδη ἔσω- 
fev ὑπὸ Λεπτῇ κάµακι τὰ τηλικαῦτα πηδάλια περιστρέ- 
gov: ἐδείχθη γάρ uo, ἀναφαλαντίαςτις, οὖλος, Hoo, 
οἶμαι. τοὔνομα. 

ΤΙΜ. Θαυμάσιος τὴν τέχνην, ὣς ἔφασκον οἱ ἐμ- 
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πλέοντες, καὶ τὰ Βαλάττια σοφὸς ὑπὲρ τὸν Πρωτέα. | 
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953 7. ἠκούσατε δὲ ὅπως δεῦρο κατήγαγε τὸ xiAotov, ola ἔπα- 
Sov πλέοντες 1) ὥς ὁ ἀστὴρ αὐτοὺς ἔσωσεν; 


ATK. Οὔκ, à Tuas, ἀλλὰ νῦν ἡδέως ἂν ἀκού- 
σαιμεν. 


ΤΙΜ. Ὁ ναύκληρος αὐτὸς διηγεῖτό µοι, χρηστὸς 
ἀνὴρ καὶ προσοµιλῆσαι δεξιός. ἔφη δὲ ἀπὸ τῆς Φάρου 
ἁπάραντας οὐ πάνυ βιαίῳ πνεύματι ἑβδομαίους ἰδεῖν τὸν 
κάμαντα, εἶτα ζεφύρου ἀντιπνεύσαντος ἀπενεχθῆναι 
πλαγίους ἄχρι Σιδῶνος, ἐκεῖθεν δὲ χειμῶνι μεγάλω περι- 
πεσόντας δεκάτῃη ἐπὶ Χελιδονέας διὰ τοῦ 4ὐλῶνος ἐλ- 
θεῖν, ἔνθα δὴ παρὰ μικρὸν ὑποβρυχίους δῦναι ἅπαντας. 
8. οἶδα δέ ποτε καὶ αὐτὸς παραπλεύσας Χελιδονέαρ ἡΛί- 
xov ἐν τῷ τόπω ἀνίσταται τὸ κῦμα, καὶ μάλιστα περὶ 
τὸν λίβα, ὑπόταν ἐπιλάβῃ καὶ τοῦ νότου. κατ ἐκεῖνο 

254 γὰρ δὴ συμβαίνει µερίξεσθαι τὸ Παμφύλιον ἀπὸ τῆς 4υ- 
κιακῆς θαλάττης., καὶ ὁ κλύδων ἅτε ἀπὸ πολλῶν ῥευμά- 
των περὶ τῷ ἀκρωτηρίῳ σχιξόµενος — ἀπόξυροι δέ εἶσι 
πέτραι καὶ ὀξεῖαι παραθηγόµεναι τῷ κλύσματι — καὶ 
φοβερωτάτην ποιεῖ τὴν κυματωγὴν καὶ τὸν gov µέγαν, 
καὶ τὸ κῦμα πολλάκις αὐτῷ ἰσομέγεθες τῷ σκοπέλφ. 
9. ταιαῦτα καὶ σφᾶς καταλαβεῖν ἔφασκεν ὃ ναύκληρος 
ἔτι καὶ νυκτὸς οὔσης καὶ ξόφου ἀκριβοῦς ' ἀλλὰ πρὸς τὴν 
οὐμωγὴν αὐτῶν ἐπικλασθέντας τοὺς θεοὺς πῦρ v5 ἆνα- 
δεῖξαι ἀπὸ τῆς 4υκίας, ὥς γνωρίσαι τὸν τόπον ἐκεῖνον, 
καί τινα λαμπρὸν ἁστέρα «4ιοσκούρων τὸν ἕτερον ἔπικα- 
θίσαι τῷ καρχησίω καὶ κατευθῦναι τὴν ναῦν ἐπὶ τὰ λαιὰ 
ἐς τὸ πέλαγος ἤδη τῷ κρημνῷ προσφεροµένην τούν- 
τεῦθεν δὲ ἅπαξ τῆς ὀρθῆς ἐκπεσόντας διὰ τοῦ 4ἰγαίου 
πλεύσαντας ἑβδομηκοστῇ ἀπ᾿ 4ἰγύπτου ἡμέρα πρὸς ἆν-- 
τίους τοὺς ἐτησίας πλαγιάξοντας ἐς Πειραιᾶ χθὲς καθορ- 
µσασθαι τοσοῦτον ἀποσυρέντας ἐς τὸ κάτω, οὓς ἔδει τὴ 
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Κρήτην δεξιὰν λαβόντας ὑπὲρ τὴν ἸΜαλέαν πλεύσαντας 
ἤδη εἶναι ἐν Ἰταλία. 

ATK. Νὴ Za, δαυμάσιόν τινα gris κυβερνήτην 
τὸν Μρωνα ij η τοῦ Νηρξως ἡλικιώτην, ὃς τοσοῦτον ἆπε- 955 
σφάλη τῆς 000v. 10. ἀλλὰ ví τοῦτο; ovx ᾿δείμαντος 
ἐκεῖνός ἐστι; 

TIM. Πάνυ μὲν οὖν, ᾿4δείμαντος αὐτός. ἐμβοήσω- 
pev οὖν. ᾽άδείμαντε, σε quus τὸν Μυρρινούσιον τὸν 
Στροµβίχου. δυεῖν ὃαάτερον., 1j δυσχεραίνει καθ ἡμῶν 
ᾖ ἐκκεκώφωται' ᾽Αδείμαντος γάρ, οὐκ ἄλλος τίς ἐστι. 

ATK. Πάνυ ἤδη σαφῶς ὁρῶ., καὶ θοίμάτιον αὐτοῦ 
καὶ vó βάδισμα ἐκείνου., καὶ ἐν χρῷ 1) κουρά. ἐπιτείνω-- 
µεν δὺ ὅμως τὸν περίπατον, ὥς καταλάβωμεν αὐτόν. 
11. ἦν μὴ τοῦ (pevíov σε λαβόμενοι ἐπιστρέψωμεν, o 
Αδείμαντε, οὐχ ὑπακούσει ἡμῖν βοῶσιν, ἀλλὰ καὶ Φρον- 
τίδοντι ἔοικας ἐπὶ συννοίας τινὸς οὐ μικρὸν οὐδὲ εὖκα- 
ταφρόνητον πρᾶγμα, ὡς δοκεῖρ, ἀνακυκλῶν. 

AAEIMANTOS. Οὐδέν, ὦ 4υκῖνε, χαλεπόν, ἀλλά 
µε κενή τις ἔννοια μεταξὺ βαδίζοντα ὑπελθοῦσα παρα- 
κοῦσαι ὑμῶν ἐποίησεν ἀτενὲς πρὸς αὐτὴν ἅπαντι τῷ λο- 
γισμῷ ἀποβλέποντα. 

ATK. Τίς αὕτη; wj γὰρ ὀκνήσῃς εἰπεῖν, εἰ µή τίς 
ἐστι τῶν πάνυ ἀπορρήτων. καίτοι ἐτελέσθημεν, ὡς οἶσθα, 
καὶ στέγειν μεμαθήκαμεν. 

AAEIM. λλ᾽ αἰσχύνομαι ἔγωγε εἰπεῖν πρὺὸς ὑμᾶς : 
οὕτω γὰρ μειρακιῶδες ὑμῖν δόξει τὸ φρόντισμα. 9256 

ATK. Μῶν ἐρωτικόν ἐδτιν; οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τοῦτο 
ἀμυήτοις ἡμῖν ἑξαγορεύσεις, ἀλλὰ ὑπὸ λαμπρᾶ τῇ δαδὶ 
καὶ αὐτοῖς τετελεσµένοις. 

12. 44ΕΙΜ. Οὐδέν, à θαυμάσιε, τοιοῦτον, ἄλλα 
τινα πλοῦτον ἐμαυτῷ ἀνεπλαττόμην., ἣν κενἣν μοκορίον 
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οἱ παλαιοὶ καλοῦσι, καί uo, ἐν ἀκμῇ τῆς περιουσ 
τρυφῆς ἐπέστητε. 

ATK. Οὐκοῦν τὸ προχειρότατον τοῦτο. κοιν 
μᾶς φασι. καὶ ἐς μέσον κατατίθει φέρων τὸν πλ 
ἄξιον γὰρ ἀπολαῦσαι τὸ µέρος φίλους ὄντας τῆς 40 
του τρυφῆς. 

AAEIM. Απελείφθην μὲν ὑμῶν εὐθὺς ἐν τῇ 
dg τὴν ναῦν ἐπιβάσει, ἐπεὶ σέ, à 4υκῖνε, κατέσι 
τὸ ἀσφαλές  περιμετροῦντός γάρ µου τῆς ἀγκύ 
πάχος οὐκ οἶδα ὅπου ὑμεῖς ἀπέστητε. 19. ἰδὼν ὃ. 
τὰ πάντα ἠρόμην τινὰ τῶν ναυτών, ὁπόσην ἆπος 
ναῦς τῷ δεσπότῃ dg ἐπὶ τὸ πολὺ κατ ἔτος ἔκασι 
µισθοφορίαν. ὁ δέ uoi, «4 ὤδεκα, ἔφη, Αττικὰ τά 
εἰ πρὸς τοὐλάχιστόν τις λογίξοιτο. τοὐντεῦθεν οὖν 
ov ἑλογιζόμην, εἴ τις 9εῶν τὴν ναῦν ἄφνω ἐμὴι 
σειεν εἶναι, olov ἄν, eg εὐδαύμονα βίον ἐπεβίο 
ποιῶν τοὺς φίλους καὶ ἐπιπλέων ἐνίοτε μὲν αὐτός, 

357 δὲ οὐχέτας ἐκπέμπων ' εἶτα ἐκ τῶν δώδεκα ἐκείνι 
Λάντων οὐμίαν τε ἤδη ᾠκυοδομησάμην ἐν ἐπικαίρω | 
ὑπὲρ τὴν Ποικίλην., viv παρὰ τὸν Ἰλισσὸν ἐκείν 
πατρώαν ἀφείς, καὶ οὐκέτας ὠνούμην καὶ ἐσδῆτ 
ζεύγη καὶ ἵππους' νυνὶ δὲ καὶ ἔπλεον 0p! ἀπάντι 
δαιμονιζόμενος τῶν ἐπιβατῶν φοβερὸς τοῖς ναύτι 
μονονουχὶ βασιλεὺς νομιξόµενος. ἔτι δέ µοι τὰ κα 
ναῦν εὐθετίζοντι καὶ ἐς Λιμένα πόρρωθεν ἆποβλ 

᾿ἐπιστάς, ὦ 4υκῖνε, κατέδυσας τὸν πλοῦτον καὶ à 
ψας εὖ φερόµενον τὸ σκάφος οὐρίω τῆς εὐχῆς πνε 

14. ATK. Οὐκοῦν, à γενναῖε, λαβόμενός µου 
πρὸς τὸν στρατηγὸν ὥς τινα πειρατὴν vj καταπον! 
ὃς τηλικοῦτον ναυάγιον εἴργασμαι. καὶ ταῦτα ἐν y 
τὴν ἐκ Πειραιῶς ἐς τὸ ἄστυ. ἀλλὰ ὅρα ὅπως παρα 
σοµαί σου τὸ πταῖσμα' πέντε γάρ, εἰ βούλει, καλλ 
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µείζω τοῦ 4ὐγυπτίου πλοίου ἤδη ἔχε, καὶ τὸ µέγιστον 
οὐδὲ καταδῦναι δυνάµενα, καὶ τάχα σοι πεντάκις ἐξ 4ἱ- 
γύπτου κατ ἔτος ἕκαστον σιταγωγείτωσαν σιταγωγίαν, 
εὖ καί, ὢ ναυκλήρων ἄριστε, δῆλος εἶ ἀφόρητος ἡμῖν τότε 
γενησόµενος" ὃς γὰρ ἔτι ἑνὸς πλοίου τουτουὶ δεσπότης 
Qv παρήκουες βοώντων, εἰ πέντε κτήσαιο πρὸς τούτω 
εριάρµενα. πάντα xol ἀνώλεθρα, οὐδὲ ὄψει δηλαδη τοὺς 
φίλους. σὺ μὲν οὖν εὐπλόει, ὦ βέλτιστε, ἡμεῖς δὲ ἐν 
Πειραιεῖ καθεδούµεθα τοὺς ἐξ 4ὐγύπτου 5j Ἰταλίας κατα- 
πλέοντας ἀνακρίνοντες, εἴ που τὸ µέγα ᾿Αδειμάντου 
πλοῖον τὴν Ἴσίν τις εἶδεν. 

15. 44ΕΙΜ. Ὀρᾶς: διὰ τοῦτο ὤκνουν εἰπεῖν à évs- 
vóovv, εἰδὼς ὅτι ἐν γέλωτι καὶ σκώμματι ποιήσεσθέ μου 
τὴν εὐχήν. ὥστε ἐπιστὰς μικρόν, ἔστ ἂν ὑμεῖς προχω- 
ρήσητε; ἀποπλευσοῦμαι πάλιν ἐπὶ τῆς vegig πολὺ γὰρ 
ἄμεινον τοῖς ναύταις προσλαλεῖν 9] ὑφ᾽ ὑμῶν καταγε- 
λᾶσθαι. 

ATK. Μηδαμῶς, ἐπεὶ συνεμβησόµεθά σοι καὶ αὐτοὶ 
ὑχοστάντες. 

AAEIM. ᾽4λλὰ ὑφαιρήσω τὴν ἀποβαθραν προ- 

εισελθῶν. 

ATK. Οὐκοῦν ἡμεῖς γε προσνηξόµεθα ὑμῖν' ug 
γὰρ olov σοὶ μὲν εἶναι ῥάδιον τηλικαῦτα πλυῖα κτᾶσθαι 
μήτε πριαμένῳ μήτε ναυπηγησαμένῳ, ἡμεῖς δὲ οὐκ αἰτή-- 
€ouey παρὰ τῶν 9εῶν ἐπὶ πολλοὺς σταδίους ἀκμῆτες δυ-- 
ναόθαι νεῖν; καίτοι πρώην καὶ ἐς 4ἴγιναν ἐπὶ τὴν τῆς 
Ἑνοδίας τελετὴν οἶσθα ἐν ἡἠλίκω σκαφιδίῳ πάντες ἅμα 
οἱ φίλοι τεττάρων ἕκαστορ ὀβολῶν διεπλεύσαµεν, καὶ ov- 

lv ἐδυσχέραινες ἡμᾶς συµπλέοντας, vvv δὲ ἀγαναατεῖρ, 
& "συνεμβησόμεθά σοι, καὶ τὴν ἀποβάθραν προεισε]θὼν 


ἀφαιρεῖς; ὑπερμαξᾷς γάρ. à “δείμαντε, καὶ ἐς τὸν κὀλ-- 259 


0v οὐ πτύεις, οὐδὲ οἶσθα ὅστις ὢν ναυκληρεῖς. Sot 
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ἐπῆρέ σε καὶ ἡ οὗκία ἐν καλῷ τῆς πόλεως οἰκοδομηθ εἴσα 
καὶ τῶν ἀκολούθων τὸ πλῆθος. ἀλλ᾽ ὦγαθέ, πρὸς τῆς 
Ἴσιδος κἂν τὰ Νειλῶα ταῦτα ταρίχη τὰ λεπτὰ µέμνησο 
ἡμῖν ἄγειν ἀπ᾿ ἰγύπτου ἡ µύρον ἀπὸ τοῦ Κανώπου q 
Ἴβιν ἐκ Ἰέμφιδος, εἰ δὲ ἡ ναῦς ἐδύνατο, καὶ τῶν πυρα- 
μίδῶν μίαν. 

16. ΤΙΜ. "άλις παιδιᾶς, d Avxive. ὁρᾷς, ὣς ἑἐρυ- 
δριᾶν ᾽Αδείμαντον ἐποίησας πολλῷ τῷ γέλωτι ἐπικλύσας 
τὸ πλοῖον, ὡς ὑπέραντλον εἶναι καὶ µηκέτι ἀντέχειν πρὸς 
τὸ ἐπιρρέον; καὶ ἐπείπερ ἔτι πολὺ ἡμῖν τὸ Λοιπόν ἐστι 
πρὸς τὸ ἄστυ, διελόμενοι τετραχῆ τὴν ὁδὸν κατὰ τοὺς 
ἐπιβάλλοντας ἕκαστος σταδίους αἰτῶμεν ἅπερ ἂν δοκῇ 
παρὰ τῶν 9εῶν: οὕτω γὰρ ἂν ἡμᾶς ὃ τε κάµατος λάθοι 
καὶ Guo εὐφρανούμεθα ὥσπερ ἠδίστω ὀνείρατι ἑκουσίφ 
περιπεσόντες, ἐφ᾽ ὅσον βουλόμεθα, εὖ ποιήσοντι ἡμᾶν' 
παρ) αὐτῷ γὰρ ἑκάστω τὸ µέτρον τῆς εὐχῆς, καὶ οἱ 950 
πάντα ὑποκείσθωσαν παρέξοντες, & καὶ τῇ φύσει dxi- 
θανα ἔσται. τὸ δὲ µέγιστον., ἐπίδειξις ἔσται τὸ πρᾶγμα 
ὅστις ἄν ἄριστα χρήσαιτο τῷ πλούτω καὶ vj svyi ὅη- 
Λώσει γὰρ οἷος ἄν καὶ πλουτήσας ἐγένετο. 

17. ZAM. Καλῶς. à Τιµόλαε, καὶ πείθοµαί σοι καὶ 
ὅταν ὁ καιρὸς καλῇ, εὔξομαι ἅπερ ἂν δοκῇ. εἰ μὲν y0O 
᾽Αφείμαντος βούλεται, οὐδὲ ἐρωτᾶν οἶμαι, ὃς γε δὴ ἐν 
τῇ vut τὸν ἕτερον πόδα ἔχει. χρὴ δὲ καὶ 4υκίνῳ δοκεῖν. 

ATK. ᾽αλλὰ πλουτῶμεν, εἰ τοῦτο ἄμεινον, μὴ sel 
βασκαίνειν ἐν ταῖς κοιναῖς εὐτυχίαις δοκῶ. 

44ΕΙΜ. Τίς δ᾽ οὖν πρῶτος ἄρξεται; 

ATK. Xv, à Αδείμαντε, εἶτα μετὰ σὲ οὐτοσὶ Σᾶ- 
µιππος. eive Τιμόλαος, ἐγὼ δὲ ὀλίγον ὅσον ἡμιστάδιν 
τὸ πρὸ τοῦ Διπύλου ἐπιλήψομαι τῇ εὐχῇ, καὶ τοῦτο 
οἷόν τε παραδραμών. 

18. 4A4EIM. Οὐκοῦν ἐγὼ μὲν οὐδὲ νῦν ἀποστῆόο 
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µαι τῆς νεώς., ἆλλ᾽ ἐπείπερ ἔξεστιν, ἐπιμετρήσω τῇ εὐχῇ' 
ὁ δὲ Ἑρμῆς ὁ πδρδῷος ἐπινευσάτω ἅπασιν. ἔστω γὰρ τὸ 
zAotov καὶ τὰ àv αὐτῷ πάντα ἐμὰ καὶ ὁ φόρτος οἱ ἔμπο- 
got el yvvotxss of ναῦται καὶ ἄλλο εἴ τι ἥδιστον xtuu«- 
των ἁπάντων. 

ZAM. έληθας σεαυτὸν ἔχων ἐν τῇ vt. 

AAEIM. Τὸν παῖδα gro, à Σάµιππε, τὸν κοµή- 
την. κἀκεῖνος οὖν ἔστω éuóg. ὁπόσος δὲ ὁ πυρὸς ἔνδον 
ἐστίν, οὗτος ὁ ἀριθμὸς ἅπαρ χρυσίον ἐπίσημον γενέσθω, 
τοσοῦτοι δαρεικού. 

19. 4TK. Τί τοῦτο, à ᾽Αδείμαντε; καταδύσεταί 
σοι τὸ πλοῖον, οὐ γὰρ [oov βάρος πυροῦ καὶ ἐδαρίθμου 9261 
χρυσοῦ. 

AAEIM. Mi φθόνει, ὦ 4υκῖνε, ἆλλ᾽ ἐπειδὰν εἰς 
δὲ παρέλθη ἡ εὐχή, τὴν Πάρνηθα ἐκείνην, εὖ θέλεις, 
δλην Ἰουσήν πονῄσας ἔχε, κἀγὼ σιωπήσομαί σοι. 

ATK. ᾽αλλ᾽ ὑπὲρ ἀσφαλείας τοῦτο ὄγωγε τῆς σῆς 
ἀπιησάµην», ὥς μὴ ἀπολέσθαι ἅπαντας μετὰ τοῦ χρυ- 
Gov: καὶ τὰ μὲν ἡμέτερα µέτρια, τὸ µειράκιον δὲ τὸ 
ὁραῖον ἀποπνιγήσεται ἄθλιον νεῖν οὐκ ἐπιστάμενον. 

TIM. Θαάρρει, ὦ 4ὐκῖνε᾿ οὐ δελφῖνες γὰρ αὐτὸ 
ὑποδύντες ἐξοίσουσιν ἐπὶ τὴν γῆν. ἢ νοµίξεις κιθαρῳδὸν 
μέν τινα σωθῆναι παρ᾽ αὐτῶν καὶ ἀπολαβεῖν τὸν μισθὸν 
ἀντὶ τῆς ᾠδῆς καὶ νεκρὀν τι ἄλλο παιδίον ἐς τὸν Ἰσθμὸν 

δελφἴνος ὁμοίως προκομισθῆναι, τὸν δὲ ᾿4δειμάντου 
έτην τὸν νεώνητον ἀπορήσειν δελφίνος ἐρωτικοῦ; 

AAEIM. Καὶ σὺ γάρ, Τιµόλαε, μιμῇ 4υκῖνον καὶ 

μετρεῖς τῶν σκωμµάτων, καὶ ταῦτα εἰσηγητὴς αὐτὸς 
Ttvousvoc ; 

20. TIM. "Apewov ἦν πιθανώτερον | αὐτὸ ποιεῖν καί 
τινα δησαυρὸν ὑπὸ τῇ κλίνῃ &vevostv , ὡς μὴ: πράγματα 
Hoi ἐκ τοῦ πλοίου μετατιθεὶς χρυσίον ἐς τὸ (avv. 
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AAEIM. ED λέγεις, καὶ ἀνορωρύχθω 9ησαυρξ 
ὑπὸ τὸν Ἑρμῆν τὸν Λίθινον, ὃς ἐστιν ἡμῖν ἐν τῇ αὐλαὶ 
µέδιμνοι χίλιοι χρυσίου ἐπισήμου. εὐθὺς οὖν κατὰ τὸν 
Ἡσίοδον οἶκος τὸ πρῶτον. ὥς ἂν ἐπισημότατα οὐκοίη 

962 καὶ τὰ περὶ τὸ ovv πάντα ὠνησάμην ἤδη πλὴν ocv. 
Ἰσθμοῖ καὶ Πυθοξ, καὶ ἐν Ἐλευσῖνι 0600 ἐπὶ θαλάττῃη κα 
περὶ τὸν Ἰσθμὸν ὀλίγα τῶν ἀγώνων ἕνεκα, εἴ ποτε δὲ 
τὰ Ἴσθμια ἐπιδημήσαιμι, καὶ τὸ Σικυώνιον πεδίον, καὶ 
ὅλως ei πού τι συνηρεφὲς vj ἔνυδρον 1 εὔκαρπον ἐν τῇ 
Ἑλλάδι, πάντα ἐν ὀλίγῳ ᾽άδειμάντου ἔστω. Ó χρυσὸς δὲ 
κοῖλος ἡμῖν ἐμφαγεῖν, τὰ δὲ ἐκπώματα οὐ κοῦφα ὡς τά 
Ἐχεκράτους., ἀλλὰ διτάλαντον ἕκαστον τὴν ῥλκήν. 

21. ATK. Εἶτα πῶς ó οὐνοχόος ὀρέξει πλῆρες οὕτω 
βαρὺ ἔκπωμα” 9 σὺ δέξῃ xag αὐτοῦ ἀμογητὶ οὐ oxv- 
φον, ἀλλὰ Σισύφειόν τι βάρος ἀναδιδόντος; 

44ΕΙΜ.᾿άνθρωπε, µή μ᾿ ἀνάλυε τὴν εὐχήν. dyà 
δὲ καὶ τραπέζας ὅλας χρυσᾶς ποιήσοµαι καὶ τὰς κλίναῦ 
χρυσᾶς, εἰ δὲ ur] σιωπήσῃ. καὶ τοὺς διακόνους αὐτους. 

ATK. Ὅρα µόνον ur ὥσπερ τῷ Μίδα καὶ ὁ Gros 
σοι καὶ τὸ ποτὸν χρυσὸς γένηται καὶ πλουτῶν ἄθλιος 
ἀπόλῃ Aud διαφθαρεὶς πολυτελεῖ. 

44ΕΙΜ. Τὰ σὰ ῥυθμιεῖς πιθανώτερον, à ἄυκῖνε, 
uev. ὀλίγον, ἐπειδὰν αὐτὸς αἰτῇς. 29. ἐσθὴς ἐπὶ τούτοις 
ἁλουργὶς καὶ ὁ βίος οἷος ἁβρότατος, ὕπνος ἐφ᾽ ὅσον ἤδι- 

263 στοςο, φίλων πρὀσοδοι καὶ δεήσεις καὶ τὸ ἅπαντας ὑπο- 
πτήσσειν καὶ προσκυνεῖν, καὶ οἱ μὲν ἕωθεν πρὸς ταῖδ 
θύραις ἄνω καὶ κάτω περιπατήσουσιν, ἐν αὐτοῖς δὲ καὶ 
Κλεαίνετος καὶ 4ημόκριτος οἱ πάνυ, καὶ προσεΛλθοὔῦσίγ4 
αὐτοῖς καὶ πρὸ τῶν ἄλλων εἰσδεχθῆναι ἀξιοῦσι θυρωροὲ 
ἑπτὰ ἐφεστώτες, εὐμεγέθεις βάρβαροι, προσαραξάτωσαν 
ἐς τὸ µέτωπον εὐθὺ τὴν θύραν, ola νῦν αὐτοὶ ποιοῦσιν- 
Apo δέ, ὁπύταν δόξῃ, προκύψας ὥσπερ ὁ ἥλιος ἐκείνων 
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Jà ἐπιβλέψομαι ἐνίους, εἰ δέ τις πένής, olog ἦν 
) τοῦ θησαυροῦ, φιλοφρονήσομαι τοῦτον καὶ Aov- 
y ἤκειν κελεύσω τήν ὥραν ἐπὶ vo δεῖπνον. οἱ δὲ 
γήσονται οἱ πλούσιοι ὁρῶντες ὀχήματα, ἵππους 
δας ὡραίους ὅσον δισχιλίους, ἐξ ἁπάσης ἠλικίας 
) τὸ ἀνθηρότατον. 23. sivo δεῖπνα ἐπὶ χρυσοῦ --- 


: γὰρ o ἄργυρος καὶ οὐ xav ἐμέ--- τάριχος μὲν ἐξ. 


:, οἶνος δὲ ἐξ Ἰταλίας, ἔλαιον δὲ ἐξ Ἰβηρίας καὶ 
μέλι δὲ ἡμέτερον τὸ ἄπυρον, καὶ ὄψα πανταχόθεν 
ς καὶ λαγώς, καὶ ὅσα πτηνά, Όρνις ἐκ Φάσιδος 


Je ἐξ Ἰνδίας καὶ ἀλεκτρυὼν ὁ Νομαδικός' οἱ δὲ 364 


Ίντες ἕκαστα σοφισταί τινες περὶ πέµμµατα καὶ χυ- 
(οντες. εἰ δέ τινι προπίοιµι σκύφον 1j φιάλην ai- 
ὁ ἐκπιὼν ἀποφερέτω καὶ τὸ ἔκπωμα. 24. οἱ δὲ νῦν 
οι πρὸς ἐμὲ Ἴροι δηλαδὴ ἄπαντεςρ, καὶ οὐκέτι τὸ 
Vv πινάκιον 1] τὸν σκύφον ἐπιδείξεται «4ιόνικος 
ομπῇ., καὶ μάλιστα ἐπειδὰν ὁρᾷ τοὺς οἰκέτας τοὺς 
ἰργύρω τοσούτω yoouévovg: τῇ πόλει δὲ ταῦτα 
α παρ ἐμοῦ ὑπῆρξεν ἄν, αἱ μὲν διανομαὶ κατὰ 
|αστον δραχμαὶ τῷ μὲν ἀστῷ ἑκατόν, τῷ δὲ µετοίκῳ 
'ούτων, Θαυμασια δὲ ἐς κάλλος θέατρα καὶ βαλα- 
xl τὴν θάλατταν ἄχρι πρὸς τὸ «4ίπυλον ἤκειν xav- 
που Λιμένα εἶναι ἐπαχθέντος ὀρύγματι μεγάλω τοῦ 
, ὧς τὸ πλοῖόν µου πλήσίον ὁρμεῖν καταφανὲς ὂν 
Κεραμεικοῦ. 95. τοῖς φίλοις δὲ ὑμῖν, Σαμίππῳ 
06ι µεδίµμνους ἐπισήμου χρυσίου παραμετρῆσαι 
ονόµον ἐκέλευσα ἄν, Τιμολάω δὲ πέντε χοένικας, 
) δὲ χοίνικα, ἀπομεμαγμένην καὶ ταύτην, ov, λα- 
ὶ καὶ ἐπισκώπτει µου τὴν εὐχήν. τοῦτον ἐβουλό- 
ὤναι τὸν βίον πλουτῶν ἐς ὑπερβολὴν καὶ τρυφῶν 
seio ἠδοναῖς ἀφθόνως χρώμενος. εἴρηκα νι καί uot 
je τελεσιουργήσειεν αὐτα. 
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96. ATK. Οἶσθα οὖν, à ᾽άδείμαντε, ὡς πάνυ συι 
ἀπὸ Λλεπτῆς κρόκης ὁ πᾶς οὗτοσὶ πλοῦτος ἀπήρτηται, καὶ 
ἦν ἐκείνη ἀπορραγῇ. πάντα οἴχεται καὶ ἄνθρακές σοι ὁ 
Φησαυρὸς ἔσται; 

44ΕΙΜ. Πῶς λέγεις, à Avxivs; 

ATK. "Ovi, à ἄριστε, ἄδηλον ὁπόσον χρύνον βιζ- 
σεις πλουτῶν. τίς γὰρ οἶδεν si ἔτι σοι παρακειµένης τῆς 
χρυσῆς τραπέζης. πρὶν ἐπιβαλεῖν τὴν χεῖρα καὶ ἀπογεύ- 
σασθαι τοῦ ταὼ ἢ τοῦ Νομάδος ἀλεκτρυόνος, ἀποφυσή- 
σας τὸ ψυχίδιον ἄπει γυψὶ καὶ κόραξι πάντα ἐκεῖνα κατα- 
Λιπών; 9 ἐθέλεις καταριθµήσοµαί σοι τοὺς μὲν αὐτίχα 
τοῦ πλούτου πρὶν ἀπολαῦσαι ἀποθανόντας, ἑνίους δὲ καὶ 
ζῶντας ἀποστερηθέντας ὧν εἶχον ὑπό τινος βασκάνου 
πρὸς τὰ τοιαῦτα δαίµονος: ἀκούεις γάρ που τὸν Κροῖ- 
σον καὶ τὸν Πολυκράτην πολύ σου πλουσιωτέρους γενο- 
µένους ἐκπεσόντας iv βραχεῖ τῶν ἀγαθῶν ἁπάντων. 
27. ἵνα δέσοι καὶ τούτους ἀφῶν τό γε ὑγιαίνειν ἐχέγγνον 
οἴει σοι γενήσεσθαι καὶ βέβαιον; ἢ οὐχ ὁρᾷς πολλοὺς τῶν 

966 πλουσίων κακοδαιµόνως διάγοντας ὑπὸ τῶν ἀλγηδόνων, 
τοὺς μὲν οὐδὲ βαδίξειν δυναµένους, ἑνίους δὲ τυφλοὺς 
ἢ τῶν ἐἑντοσθιδίων τι ἀλγοῦντας; ὅτι μὲν γὰρ οὖκ ἂν 
ἕλοιο πλουτῶν δὶς τοσοῦτον πλοῦτον ὅμοια πάσχειν ὣα- 
νοµάχω τῷ πλουσίῳ καὶ θηλύνεσθαι ὡς ἐκεῖνος εὖ οἶδα, 
xdv μὴ εἴπῃς. ἑῷ λέγειν ὅσας ἐπιβουλὰς μετὰ τοῦ πλού- 
του καὶ Λῃστὰς καὶ φθόνον καὶ μῖσος παρὰ τῶν πολλῶν. 
ὁρᾶς otov σοι πραγμάτων αἴτιος ὁ θησαυρὸς φένεται; 

AAEIM. ᾽4εὶ σύ uoi, à 4υκῖνε, ὑπεναντίος' ὥστε 
οὐδὲ τὴν χοίνικα ἔτι λήψη ἐς τέλος µου τῆς εὐχῆς ἑπη- 
ρεαάζων. 

ATK. Τοῦτο μὲν ἤδη κατὰ τοὺς πολλοὺς τῶν πλου-- 
σίων ἀναδύῃ καὶ ἀνακαλεῖς τὴν ὑπόσχεσιν. ἀλλὰ σὺ ᾖδν 
Ó Σάωµππος εὔχου. 
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98. £4 M. Ἐγὼ δὲ — ἠπειρώτης γάρ siut, Aoxac 
ἐκ Μαντινείας, og love — ναῦν μὲν ovx αἰτήσομαί uo 
γενέσθαι, zv γε τοῖς πολίταις ἐπιδείξασθαι ἀδύνατον, 
οὐδὲ µικρολογήσοµαι πρὸς τοὺς θεοὺς θησαυρὸν αἰτῶν 
καὶ µεμετρήμένον χρυσίον: ἀλλὰ δύνανται γὰρ πάντα οἱ 
θεοί. καὶ τὰ μέγιστα εἶναι δοκοῦντα., καὶ o νόμος τῆς εὐ- 
χῆς ὃν Τιµόλαος ἔθήκε φήσας μηδὲν ὀκνεῖν αἰτεῖν, ὡς 
ἐκείνων πρὸς οὐδὲν ἀνανευόντων ' αἰτῶ δ βασιλεὺς ys- 
νέσθαι οὐχ οἷος ᾿ἄλέξανδρος ὁ Φιλίππου 1) Πτολεμαῖος ἢ 
Μιθριδάτης 7) sl τι ἄλλος ἐκδεξάμενος τὴν βασιλείαν 
παρὰ πατρὸς ἠρξεν, ἀλλά pou τὸ πρῶτον ἀπὸ λῃστείας 
ἄρξαμενω ἑταῖροι καὶ συνωµόται ὅσυν τριάκοντα, πιστοὶ 
µάλα καὶ πρόθυμοι, γενέσθωσαν, eive xot. ὀλέγον τρια- 
κόσιοι προσιόντες ἡμῖν ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλω, εἶτα χίλιοι καὶ 967 
Bet. οὐ πολὺ µύριοι, καὶ τὸ πᾶν εἰς πέντε μυριάδας τὸ 
ὀπλιτικόν, ἐππεῖς δὲ ἀμφὶ τοὺς πεντακισχιλίους. 29. ἐγὼ - 
δὲ χειροτονητὸς vq. ἁπάντων προκριθεὶς ἄρχων, ἄριστος 
εἶναι δόξας ἀνθρώπων ἡγεῖσθαι καὶ πράγµασι χρῆσθαι᾽ 
ὥς τοῦτό γε αὐτὸ ἤδη μείζονα εἶναι τῶν ἄλλων βασιλέων 
ἅτε ἀρετῇ προχειρισθέντα ὑπὸ τῆς στρατιᾶς ἄρχειν. οὐ 
κληρονόμον γενόµενον ἄλλου πονήσαντος ἐς τὴν βασι- 
Λείαν' ἐπεὶ τῷ ᾽᾿Αδειμάντου 9ησαυρῷ παραπλήσιον τὸ 
τοιοῦτο. καὶ τὸ πρᾶγμα οὐχ ὅμοιον ἡδύ, ὥσπερ ὅταν ἴδῃ 

' *tg αὐτὸς δι᾽ αὑτοῦ κτησάµενος τὴν δυναστείαν. 

ATK. Παπαῖ, ὦ Σάµιππε, οὐδὲν μικρόν. ἀλλὰ τὸ 
κεφάλαιον αὐτὸ τῶν ἀγαθῶν ἁπάντων σύ γε ἤτησας, ἄρ- 
χειν ἀσπίδος τοσαύτης ἄριστος δὴ προκριθεὶς ὑπὸ τῶν 
πεντακισµυρίων. τοιοῦτον ἡμῖν ἡ Μαντίνεια θαυμαστὸν 
βασιλέα καὶ στρατηγὸν ἐλελήθει ἀνατρέφουσα. πλὴν ἀλλὰ 

βασίλευε καὶ ἡγοῦ τῶν στρατιωτῶν καὶ διακόσµει τό τε 
ἱκπικὸν καὶ τοὺς ἀνέρας τοὺς ἀσπιδιώτας: ἐθέλω γὰρ εἷ- 
τσοιαν. IIT. 1S 
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δέναι οἱ ἱ βαδιεῖσθε τοσοῦτοι ὄντες ἐξ 4ρκαδίας v ἐπὶ vivas 
ἀθλίους πρώτους ἀφίξεσθε. 

30. Σ4Μ. ᾿4κουε, à 4υκῖνε, μᾶλλον δέ, ei σοι φί- 
λον, ἀκολούθει μεθ’ ἡμῶν: ἴππαρχον γάρ σε τῶν πεντα- 
χισχιλίών ἀποφανῶ. 

ATK. ᾽4λλα τῆς μὲν τιμῆς, C βασιλεῦ, χάριν οἶδά 
co. καὶ ὑποκύψας εἰς τὸ Περσικὸν προσκυνῶ σε περιαγι- 
yàv εἰς τοὐπίσω và χεῖρε τιμῶν τὴν τιάραν ὀρθὴν οὖσαν 
καὶ τὸ διάδημα; σὺ δὲ τῶν ἐρρωμένων τούτων τινὰ ποἰ- 
σον ἴππαρχον' ἐγὼ γάρ σοι δεινῶς ἄφιππός eiu καὶ οὐδὲ 
ὅλως ἐπέβην ἵππου ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνω. δέδια τοίνυν 
μὴ τοῦ σαλπιγκτοῦ ἐποτρύνοντος καταπεσὼν ἔγωγε συµ- 
πατηθῶ ἐν τῇ τύρβῃ ὑπὸ τοσαύταις ὁπλαῖς, ἢ καὶ θυ- 
μοειδὴς dv ὁ ἵππος ἑξενέγκῃ µε τὸν χαλινὸν ἐνδακῶν ἐς 
µέσους τοὺς πολεµίους, ἢ δεήσει καταδεθἠναί µε πρὸθ 
τὸ ἐφίππιον, s μέλλω μενεῖν ve ἄνω καὶ ἔξεσθαι τοῦ 
χαλινοῦ. 

91. 44ΕΙΜ. Ἔγά σοι, ὦ Σάμιππε, ἠγήσομαι τῶν 
ἱππέων, Αυκῖνορ δὲ τὸ δεξιόν Κέρας ἐχέτω. δίκαιος à ἂν 
εἶην τυχεῖν παρὰ σοῦ τῶν µεγίστων τοσούτοις σε μὲ- 
δίµνοις δωρησάµενος ἐπισήμου χρυσίου. 

ZAM. Καὶ αὐτοὺς ἐρώμεθα, o “δείμαντε, τοὺς 
ἱππξαρ, εὖ δέξονταί σε ἄρχοντα σφῶν γενέσθαι. ὅτρ δοκεῖν 
ὦ ἰππεῖς, δείμαντον ἱππαρχεῖν, ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. 

AAEIM. Πάντες, ὡς ὁρᾷς, ὦ Σαµμιππε, ἐχειρο- 
τόνησαν. 

Σ4Μ. ᾽4λλὰ σὺ μὲν ἄρχε τῆς ἵππου, 4υκῖνος δὲ 
ἐχέτω τὸ δεξιόν' οὗτοσὶ δὲ Τιμόλαος ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου 
τετάξεται' ἐγὼ δὲ κατὰ µέσον, ὥς νόμος βασιλεῦσι τῶν 
Περσῶν, ἐπειδὰν αὐτοὶ συμπαρῶσι. 32. προΐωμεν δὲ ἤδη 
τὴν ἐπὶ Κορίνθου διὰ τῆς ὀρεινῆς ἐπευξάμενοι τῷ βα- 
σιλείω «4ιί: κἀπειδὰν τάν τῇ Ελλάδι πάντα ἤδη χειρω- 
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ὤμεθα — οὐδεὶς γὰρ ὁ ἐναντιωθησόμενος ἡμῖν τὰ ὅπλα 
Ιδούτοις οὖσιν, ἆλλ᾽ ἀκονιτὶ κρατοῦμεν — ἐπιβάντες 
τὶ τὰς τριήρεις καὶ τοὺς ἵππους ἐς τὰς ἱππαγωγοὺς ἑμ- 
ιβάσαντες --- παρεσκεύασται 0. ἐν Κεγχρεαῖς καὶ σῖτος 
(ανὸς καὶ τὰ πλοῖα διαρκῆ καὶ τὰ ἄλλα πάντα --- διαβάλ- 
ὦμεν τὸν ἰγαῖον eic τὴν Ἰωνίαν, εἶτα ἐκεῖ τῇ Αρτέμιδι 
Ὅδαντες καὶ τὰς πόλεις ἀτειχίστους λαβόντες ῥαδίως ἄρ--. 
ονταρ ἀπολιπόντες προχωρῶμεν ἐπὶ Συρίας διὰ Καρίας, 
[ta Αυκίας καὶ Παμφυλίας καὶ Πισιδῶν καὶ τῆς παρα- 
lov καὶ ὀρεινῆς Κιλικίας, ἄχρι ἂν ἐπὶ τὸν Βὐφθάτην 
φικώμεθα. 

33. ATK. Ἐμέ, à βασιλεῦ, εὖ δοκεῖ. σατράπην τῆς 
Ἰλλάδος ματάλιπε᾽ δειλὸς γάρ siu, καὶ τῶν οἴκοι πολὺ 
ἰπελθεῖν οὐκ ἂν ἡδέως ὑπομείναιμι: σὺ δὲ ἔοικας ἐπὶ 
ἁθμενίους καὶ Παρθυαίους ἐλάσειν μάχιμα φῦλα καὶ τὴν | 
οξικῆν εὔστοχα. ὥστε ἄλλω παραδοὺς τὸ δεξιὸν ἐμὲ 4»- 
ἱπατρόν τινα ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος ἔασον, µή µε καὶ διαπείρῇῃ 
45 οἰστῷ ἄθλιον βαλὼν ἐς τὰ γυμνὰ περὶ Σοῦσα ἡ Βάκτρα 
Ἰγούμενόν σοι τῆς φάλαγγος. 

ZAM. “ποδιδράσκεις , ὦ ἀυκῖνε, τὸν καταλογον 
ῥελὸς ὤν. ὁ δὲ νόμος ἀποτετμῆσθαι τὴν ποφαλήν, εἶτις 970 
μπὼν φαίνοιτο τὴν τάξιν. ἀλλ᾽ ἐπεὶ κατὰ τὸν Εὐφράτην 
ἴδη ἐδμὲν καὶ ὁ ποταμὸς ἔξευπται καὶ κατόπιν ὑπόσα διε- 
ηλύθαμεν ἀσφαλῶς ἔχει καὶ πάντα ὕπαρχοι κατέχουσιν 
π᾿ ἐμοῦ ἑκάστῳ ἔθνει ἐπεισαχθέντερ, οἱ δὲ «ol ἀπίασι 
pv Φοινίκην ἡμῖν ἐν τοσούτῳ καὶ τὴν Παλαιστίνην εἶτα 
αἱ τὴν 4ἴγυπτον προσαξόµενοι, σὺ πρῶτος, ὦ 4υκῖνε, 
ἆβαινε τὸ δεξιὸν ἄγων, εἶτα ἐγὼ καὶ μετ᾽ dub ὁ Τιμό-- 
(06 ἐπὶ πᾶσι δὲ τὸ ἱππικὸν ἄγε σύ. ὦ ᾿Αδείμαντε. 84. καὶ 
t μὲν τῆς Μεσοποταμίας οὐδεὶς ἀπήντηκεν ἡμῖν πολέ- 
09, ἀλλὰ ἑκόντες αὑτούς τε καὶ τὰς ἀκροπόλεις ἄνθρω- 
ι ἐνεχείρισαν , καὶ ἐπὶ Βαβυλῶνα ἐλθόντες ἁπονσδόνα- 
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τοι παρήλθομεν εἰς τὸ εἴσω τῶν τειχῶν καὶ ἔχομεν τὴν 
πόλιν’ 0 βασιλεὺς δὲ περὶ Κτησιφώντα διατρίβων ἤκουσε 
τὴν ἔφοδον, εἶτα εἰς Σελεύκειαν παρελθὼν παρασκευά- 
ζεται ἱππέας τε Οτι πλείστους μεταπεμπόμενος καὶ τοξό-- 
τας καὶ σφενδονήτας. ἀπαγγέλλουσι δ᾽ οὖν οἱ σκοποὶ 
ἀμφὶ τὰς ἑκατὸν ἤδη µυριάδας τοῦ µαχίµου συνειλέχθαι 
καὶ τούτων εἴκοσιν ἱπποτοξότας, καίτοι οὕπω ὁ ᾿4ρμέ- 
viog πάρεστιν οὔτε οἱ κατὰ τὴν Κασπίαν θάλατταν οἱ- 
κοῦντες οὔτε οἱ ἀπὸ Βάκτρων., ἀλλ᾽ ἐκ τῶν πλησίον καὶ 
προαστείων τῆς ἀρχῆς' οὕτω ῥαδίως τοσαύτας µυριάδας 
κατέλεξε. καιρὸς οὖν ἤδη σκοπεῖν ἡμᾶς ὃ τι χρὴ ποιεῖν. 

85. 44ΕΙΜ. ᾽ 4λλ᾽ ἐγὼ μέν φηµι δεῖν ὑμᾶς τὸ πεξὸν 
ἀπιέναι τὴν ἐπὶ Κτησιφῶντος, ἡμᾶς δὲ τὸ ἱππικὸν αὐτοῦ 
µένειν τὴν Βαβυλῶνα διαφυλάξοντας. 

ZAM. nodes καὶ σύ, à ᾿δείμαντε, πλησίον 
τοῦ κινδύνου γενόμενος; Gol δὲ τί δοκεῖ, ὦ Τιμόλαει 

TIM. πάσῃ τῇ στρατιᾷ βαδίξειν ἐπὶ τοὺς πολε- 
µίους, μηδὲ περιµένειν ἔστ᾽ ἂν ἄμεινον παρασκευάσωντ- 
ται πανταχόθεν τῶν συμμάχῶν προσγενομένων, ἀλλ᾽ ἕως 
ἔτι καθ’ ὁδόν εἶσιν οἱ πολέμιοι, ἐπιχειρῶμεν αὐτοῖς. 

ZAM. Εὖ λέγει. σὺ δὲ ví, ὦ 4υκῖνε, δοκιµάξεις: 

4ΥΚ. Ἐγώ σοι φράσω' ἐπειδὴ κεκµήκαμεν συντό- 
νως ὁδεύοντες, ὁπότε κατῄειµεν ἕωθεν ἐς τὸν Πειραιᾶ, 
καὶ νῦν ἤδη τριάκοντά που σταδίους προκεχωρήκαµεν 
καὶ o ἥλιος πολύς, κατὰ µεσημβρίαν γὰρ ἤδη μάλιστα, 
ἐνταῦθά που ἐπὶ τὰς ἑλαίας ἐπὶ τῆς ἀνατετραμμένης στή- 
Aus καθίσαντας ἀναπαύσασθαι, εἶτα οὕτως ἀναστάντας 
ἀνύειν τὸ Λοιπὸν ἐς τὸ ἄστυ. 

Σ4Μ. "Evi γὰρ θήνησιν, ὦ µακάριε, εἶναι δοκεῖς, 
ὃς ἀμφὶ Βαβυλῶνα ἐν τῷ πεδίῳ πρὸ τῶν τειχών dv το- 
σούτοις στρατιώταις κάθήσαι περὶ τοῦ πολέμου διασκο- 
πούμενος; 
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ATK. E) ys ὑπέμνησας. ἐγὼ δὲ νήφειν ὤμην καὶ 
09 παραποφανεῖσθαι τὴν yvoumqv. 

36. EAM. Πρόσιμεν δή, εἴ σοι δοκεῖ. καὶ ὅπως ἄν-- 113 
δρες ἀγωθοὶ ἐν τοῖς κυνδύνοις ἐσεόθε μηδὲ προδῶσετε 
τὸ πάτριον φρόνημα᾽ ἤδη γάρ που καὶ οὗ πολέµιοι όπι- 
λαμβάνουσιν. ὥστε τὸ μὲν σύνθημα ἔστω Ἐνυάλιος: 
ὑμεῖς δὲ ἐπειδὰν σηµάνῃ 0 σαλπιγµκτής, ἀλαλάξαντες καὶ 
τὰ δόρατα κρούσαντες πρὸς τὰς ἀσπίδας ἐπείγεσθε Gvu- 
μῖξαι τοῖς ἐναντίοις καὶ ἐντὸς γενέσθαι τῶν τοξευµάτων, 
ὥς μηδὲ πληγὰς λαμβάνωμεν ἀκροβολίξεόθαι αὐτοῖς δι- 
δόντεςρ᾽ καὶ ἐπειδὴ ἐς χεῖρας ἤδη συνεληλύθαμεν, τὸ μὲν 
εὐῶνυμον καὶ o Τιμόλαος ἐτρέψαντο τοὺς καθ’ αὐτοὺς 
Μήδους ὄντας. τὸ δὲ κατ᾽ ἐμὲ ἰδόπαλον ἔτι, Πέρσαι γάρ --- 
εἶσι καὶ ὁ βασιλεὺς ἐν αὐτοῖς' ἡ δὲ ἵππος ἅπασα τῶν 
βαρβάρων ἐπὶ τὸ δεξιὸν ἡμῶν ἐλαύνουσιν, ὥστε. à 4νυ- 
κῖνε, αὐτός τε ἀνὴρ ἀγαθὸς γίγνου καὶ τοῖς μετὰ σαυτοῦ 
παρακελεύου δέχεσδαι τὴν ἐπέλασιν. 

37. 4ΥΚ. Ὁ τῆς τύχης ἐπ᾽ ἐμὲ γὰρ οἱ ἰππεῖς ἅπαν- 
τες καὶ μόνος ἐπιτήδειος αὐτοῖς ἔδοξα ἐπελαυνεσθαι. καί 
μοι δοκῶ, ἦν βιάζωνται, αὐτομολήσειν προσδραμῶν ἐς 
τὴν παλαίστραν ἔτι πολεμοῦντας ὑμᾶς καταλιπῶν. 

Σ4Μ. Μηδαμῶς: κρατεῖς γὰρ αὐτῶν καὶ σὺ ἤδη τὸ 
µέρος. ἐγὼ δέ, ὡς ὁρᾷς, καὶ μονομαχήσω πρὸς τὸν βασι- 
λέα. προκαλεῖται γάρ µε καὶ ἀναδῦναι πάντως αἰσχρόν. 973 

ATK. Ny 4ία καὶ τετρώσῃ αὐτίκα μἄλα πρὸς αὐτοῦ; 
βασιλικὸν γὰρ καὶ τὸ τρώθῆναι περὶ τῆς ἀρχῆς µαχόμενον. . 

ZAM. E λέγεις. ἐπιπόλαιον μέν µοι τὸ τραῦμα καὶ 
οὐκ εἰς τὰ φανερὰ τοῦ σώματος, ὡς μηδὲ τὴν οὐλὴν ὕστε- 

gov ἄμορφον γενέσθαι. πλὴν. ἄλλα ὁρᾷς ὅπως ἐπελάσας 
μιά πληγῇ αὐτόν τε καὶ τὸν ἴππον διέπειρα τὴν λόγχην 
ἀφείς, εἶτα τὴν κεφαλὴν ἀποτεμὼν καὶ ἀφελῶν τὸ διᾶ- 
όημα βασιλεὺς ἤδη γέγονα προσκυνούµενος vt ἅπόὸν- 
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των; 938. of βάρβαροι προσκυνείτωδαν ' ὑμῶν κατὰ τὸν 
Ἑλλήνων νόµον ἄρξω sig στρατηγὸς ὀνομαζόμενος. ἐπὶ 
τούτοις ἄρα ἐννοεῖτε ὅσας μὲν πὀλεις ἐπωνύμους ἐπ᾽ 
ἐμαυτοῦ οὐκιῶ, 0Gxg δὲ καὶ καθαιρήσω ἑλωὼν κατὰ κρά- 
τος, αἳ ἂν ὑβρίσωσίτι ἐς τὴν ἀρχήν. ἁπάντων δὲ µάλι- 
στα Κυδίαν τὸν πλούσιον μετελεύσομαι, ὃς ὅμοφος ἔτι 
àv μοι ἐξέωσε τοῦ ἀγροῦ j ἐπιβαίνων κατ ὀλίγον ἐς τὸ εἴσω 
τῶν ορων. 

39. 4ΥΚ. Πέπαυσο ἤδη, à Σάµιππε' καιρὸς γὰρ σὲ 
ᾖδη μὲν νενικηκότα τήηλικαύτην µάχην ἐν Βαβυλῶνι εὖω- 
χεῖσθαι τὰ ἐπινίκια — ἐκστάδιος γὰρ οἶμαί σοι ἡ ἀρχή — 
Τιμόλαον δὲ ἐν và μέρει εὔχεσθαι ὅπερ ἂν ἐθέλῃ. 

ZAM. Τίδ᾽ οὖν, à 4υκῖνε; oi& σοι ἠτῆσθαι δοκῶ; 

ATK. Παρὰ πολύ, ὦ θαυμασιώτατε βασιλέων, ἐπι- 
πονῶτερα καὶ βιαιότερα τῶν 4δειμάντου, παρ 060v ἐκεῖ- 
vog μὲν ἐτρύφα διτάλαντα χρύσεα ἐκπώματα προτεινόµε- 
vog τοῖς συµπόταις, σὺ δὲ καὶ ἐτιτρώσκου μονομαχῶν καὶ 
ἐδεδίεις καὶ ἐφρόντιζες νύκτωρ καὶ μεθ’ ἡμέραν ' οὐ uo- 
vov γάρ σοι τὰ παρὰ τῶν πολεμίων φοβερὰ v , ἀλλὰ καὶ 
ἐπιβουλαὶ µυρίαι καὶ φθόνος παρὰ τῶν συνόντων καὶ μῖ- 
σος καὶ κολακεία, φίλος δὲ οὐδεὶς ἀληθής, ἀλλὰ πρὸς τὸ 
δέος ἅπαντες v) πρὸς την ἐλπίδα εὖνοι δοκοῦντες εἶναι. 
ἀπόλανσις μέν γε οὐδὲ ὄναρ τῶν ἠδέων, ἀλλὰ δόξα μόνη 
καὶ πορφυρὶς χρυσῷ ποικίλη καὶ ταινία λευκὴ περὶ τῷ 
µετώπω καὶ δορυφόροι προϊόντες, τὰ ὃ ἄλλα κάµατος 
ἀφόρητος καὶ ἀῆδία πυλλή, καὶ 9 χρηµατίξειν δεῖ τοῖς 
παρὰ τῶν πολεμίῶν ἤκουσιν 9 δικάζειν 1) κπαταπέµπειν 
τοῖς ὑπηκόοις ἐπιτάγματα, καὶ ἤτοι ἀφέστηκέτι ἔθνος ἢ 
ἐπελαύνουσί τινες τῶν ἔξω τῆς ἀρχῆς. δεδιέναι οὖν δεῖ 
πάντα καὶ ὑφορᾶσθαι, καὶ ὅλως ὑπὸ πάντων μᾶλλον yj 
ὑπὸ σεαυτοῦ εὐδαιμονίξεσθαι. 40. καὶ γὰρ οὖν καὶ τύδε 
πῶς οὐ ταπεινὀν, Ot, καὶ νοσεῖς τὰ ὅμοια τοῖς ἰδιώταις 
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καὶ ὁ πυρετὸς ov διαγινάσκει σε βασιλέα ὄντα οὐδ' ὁ Ga- 
νατος δέδιε τοὺς δορυφόρους, ἀλλ᾽ ἐπιστάς, ὁπόταν αὐτῷ 
δοκῇ. ἄγει οἰμώξοντα ovx αἰδούμενος τὸ διάδηµα; σὺ δὲ 
ὁ οὕτως ὑψηλὸς καταπεσῶν ἀνάσπαστος ix toU βασιλείου 
θρόνου τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἄπει τοῖς πολλοῖς, ἐδότιμος ἐλαυ-- 
νόµενος ἐν τῇ ἀγέλῃ τῶν νεκρῶν. χῶμα ὑψηλὸν ὑπὲρ γῆς 
καὶ στήλην μακρὰν ἢ πυραμίδα εὔγραμμον τὰς γωνίας 
ἀπολιπῶν., ἐκπρόθεσμα καὶ ἀνεπαίσθητα φιλοτιµήµατα: 
εἰκόνες δὲ ἐκεῖναι καὶ veg , οὓς ἀνιστᾶσιν αἱ πόλεις 9ε- 
θαπεύουσαι, καὶ τὸ μέγα ὄνομα πάντα κατ᾽ ὀλίγον ἄπορ- 
. oet καὶ ἄπεισιν ἀμελούμενα. ἣν δὲ καὶ ὃ ὅτι μάλιστα ἔπὶ 
π)λεῖστον παραμείνῃ, τίς ἔτι ἀπόλαυσις ἀναισθήτῳ αὐτῷ 
γενοµένῳ; ὁρᾶς ole μὲν ἔτι ζῶν ἕξεις πράγματα δεδιὼς 
xol φροντίζων καὶ κάµνων, ola δὲ καὶ μετὰ τὴν ἆπαλλα- 

γὴν ἔσται; 
Al. 4λΛ᾽ ἤδη σὸν αἰτεῖν, ὦ Τιμόλαε, καὶ ὅπως ὕπερ- 


βαλῃ τούτους, ὥσπερ εἰκὸς ἄνδρα συνετὸν καὶ πράγµασι 


χρῆσθαι εἰδότα. 

ΤΙΜ. Σκόπει γοῦν, ὦ 4υκῖνε, el τι ἐπιλήψιμον εἴ- 
ξομαι καὶ 0 τι ἂν εὐθῦναίτις δυνἠθείη. χρυσὸν μὲν οὖν 
καὶ ησαυροὺς καὶ µεδίμνους νομίσματος 7] βασιλείας καὶ 
πολέμους καὶ δείµατα υπὲρ τῆς ἀρχῆς, ἃ εἰκότως διέβα-- 
Λες. ovx αἰτήσομαι' ἀβέβαια γὰρ ταῦτα γε καὶ πολλὰς 
τὰς ἐπιβουλὰς ἔχοντα καὶ πλέον τοῦ ἠδέος τὸ ἀνιαρὸν ἐν 
αὐτοῖς ἦν. 49. ἐγὼ δὲ βούλομαι τὸν Ἑρμῆν ἐντυχόντα uoi 
δοῦναι δακτυλίους τινᾶς καὶ τοιούτους τὴν δύναμιν, ἕνα 
μὲν ὥστε ἀεὶ ἐρρῶσθαι καὶ ὑγιαίνειν τὸ σῶμα καὶ ἄτρω- 

τον εἶναι καὶ ἀπαθῆ , ἕτερον δὲ ὧς μὴ ὁρᾶσθαι. τὸν περι- 
δέµενον, οἷος 1j qv ὁ τοῦ Γύγου, τὸν δέ τινα ὥς ἰσχύειν 
ὑπὲρ ἄνδρας µυρίους καὶ ὃ τιᾶν ἄχθος ἅμα μυρίοι πινῆ-- 
9 μόλις δύναιντο., τοῦτο ἐμὲ ῥᾳδέως μόνον ἀνατίθε- 
όδαι, ἔτι δὲ καὶ πέτεσθαι πολὺ ἀπὸ τῆς γῆς ἀρθέντα. κο 
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πρὸς τοῦτο εἶναί µοι δακτύλιόν τινα" καὶ μὴν καὶ & 
ὕπνυν κατασπᾶν ὑπόσους ἂν ἐθέλω καὶ ἅπασαν θύραν 
προσιόντι μοι ἀνοίγεσθαι χαλωμένου τοῦ κλείθρου xu 
τοῦ μοχλοῦ ἀφαιρουμένου, ταῦτα ἀμφότερα sig δακτύλιος 
δυνάσθω. 49. τὸ δὲ µέγιστον ἄλλος τις ἔστω ἐπὶ πᾶσιν 
ὁ ἤδιστος, ὡς ἐράσμιον εἶναί µε περιθέµενον παισὶ τοῖς 
ὡραίοις καὶ γυναιξὶ καὶ δήµοις ὅλοις καὶ µηδένα εἶναι 
ἀνέραστον καὶ ot ur ποθεινότατος ἐγὼ καὶ «va στόμα, 
ὥστε πολλὰς γυναῖκας οὐ φερούσας τὸν ἔρωτα καὶ ἆναρ- 
τᾶν ἑαυτὰς καὶ τὰ µειράκια ἐπιμεμηνέναι µοι καὶ εὐὖδαί- 
pove εἶναι δοκεῖν, el τινα καὶ µόνον προσβλέψαιμι αὐ- 
τῶν. εἰ Ó. ὑπερορώην, κἀκεῖνα ὑπὸ λύπης ἀπολλύσθω, 
καὶ ὅλως ὑπὲρ τὸν Ὑάκινθον ἢ TAav ἡ Φάωνα τὸν Xlov 
εἶναί µε. 44. καὶ ταῦτα πάντα ἔχειν μὴ ὀλιγοχρόνιον ὄντα 
μηδὲ κατὰ µέτρον ζῶντα τῆς ἀνθρωπίνης βιοτῆς, «AA. ἔτη 
Χίλια véov ἐκ νέου γιγνόμενον διαβιώναι ἀμφὶ τὰ &xva- 
καίδεκα ἔτη dsl ἀποδυόμενον τὸ γῆρας ὥσπερ οἱ ὄφεις᾽ 
οὐδὲν γὰρ δεήῄσει µε ταῦτα ἔχοντα' πάντα γὰρ dua ἦν ἂν 
τὰ τῶν ἄλλων, ég 000v ἀνούγειν τε τὰς θύρας ἐδυνάμην 
καὶ κοιµίζειν τοὺς φύλακας καὶ ἀθέατος εἶναι εἰσιών. si δέ 
τι ἐν Ἰνδοῖς ἢ Ὑπερβοφέοις θέαμα παράδοξον 1] κτῆμα 
τίµιον 1) ὅσα ἐμφαγεῖν 1j πιεῖν ἡδέα, ov µεταστειλάμενος, 
ἆλλ᾽ αὐτὸς ἐπιπετόμενος ἀπέλαυνον ἀπάντων ἐς κόρον’ 
καὶ ἐπεὶ γρὺψ ὑπόπτερον θηρίον 1j φοῖνιξ ὄρνεον ἐν Iv- 
377 δοῖς ἀθέατον τοῖς ἄλλοις, ἐγὼ δὲ καὶ τοῦτο ἑώρων ἄν, 

καὶ τὰς πηγὰς δὲ τὰς Νείλου μόνος ἂν ἠπιστάμην καὶ ὅσον 

τῆς γῆς ἀοίκητον, καὶ sl τινες ἀντίποδες ἡμῖν οἰκοῦσι τὸ 

νότιον τῆς γῆς ἡμίτομον ἔχοντες. ἔτι δὲ καὶ ἀστέρων gv- 

σιν καὶ σελήνης καὶ αὐτοῦ ἡλίου ῥᾳδίως ἔγνων ἂν ἆπα- 

99c Qv và πυρί, καὶ τὸ πάντων ἤδιστον, αὐθημερὸν 

ἀγγεῖλαι ἐς Βαβυλῶνα, τίς ἐνίκησεν Ὀλύμπια, καὶ ἀρι-- 

στήσαντα», εἰ τύχοι, dv Συρία δειπνῆσαι ἐν Ἰταλίᾳ. sid 


?7 
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εες ἐχθρὸς εἴη, ἀμύνασθαι καὶ τοῦ-ον ἑκ τοῦ ἀφανοῦς 
πέτρον ἐμβαλόντα τῇ κεφαλῇ., ὡς ἐπιτετρῖφθαι τὸ κρα- 
νέον., τούς τε αὖ φίλους ED ποιεῖν ἐπιχέαντα κοιμωμένοις 
xvroig τὸ χρυσίον' καὶ μὴν εἴ τις ὑπερόπτης εἴη ἡ τύ-- 
βαννος πλούσιος ὑβριστής, ἀράμενος αὐτὸν ὅσον ἐπὶ 
σταδίους εἴκοσιν ἀφῆκα φέρεσθαι κατὰ τῶν κρημνῶν. 
roig παιδικοῖς δὲ ἀκωλύτως ὁμιλεῖν ἂν ἑξῆν εἰσιόντα 
m écrov ποιµίσαντα ἅπαντας ἄνευ ἐκείνων uóvov. oiov 
δὲ κἀκεῖνο ἦν 9 τοὺς πολὲμοῦντας ἐπισκοπεῖν ἔξω βέλους 
ὑσεεραιωρούμενον: καὶ εὖ δόξειέ uou, προσθέµενορ à αν τοῖς 
ἠττημένοις Νοιµίσας τοὺς κρατοῦντας νικᾶν παρεῖχον τοῖς 
(ρεύγουσιν ἀναστρέψασιν ἀπὸ τῆς τροπῆς. καὶ τὸ ὅλον, 
παιδιὰν ἐποιούμην ἂν τὸν τῶν ἀνθρώπων βίον καὶ πάντα 
ἐμοὸ ἦν καὶ δεὸς ἐδόκουν τοῖς ἄλλοις. τοῦτο ἡ ἄκρα εὐ- 
δαιµονία dori µήτε ἀπολέσθαι μήτε ἐπιβουλευθῆναι ὃδυ- 
Ψαμένη., καὶ μάλιστα μεθ᾽ ὑγιείας ἐν μακρῷ τῷ fo. 
45. τί ἂν αἰτιάσαιο, ὦ 4υκῖνε, τῆς εὐχῆς: 

ATK. Οὐδέν, à Τιμόλαε᾽ οὐδὲ γὰρ ἀσφαλὲς évav- 

τεοῦσθαι ἀνδρὶ acyvd xal ὑπὲρ µυρίους τὴν (OyUv, πλὴν 
ἀλλὰ ἐχεῖνο ἐρήσημαί σε, εἴ τινα ἄλλον εἶδες ἐν τοσού-- 
τοες ἔθνεσιν, ὅσα ὑπερέπτης, γέροντα ἤδη ἄνδρα οὕτω 
παρακεκινηκότα τὴν γνάμην, ἐπὶ δακτυλίου μικροῦ ὀχού- 
Βενον, ὄρη ὅλα κινεῖν ἄκρω τῷ δακτύλωῳ δυνάµενον, ἐπέ- 
Φαστον πᾶσι., καὶ ταῦτα φαλακρὸν ὄντα μαὶ τὴν ῥῖνα σι- 
ιόν; ἀτὰρ εὐπέ μοι καὶ τόδε; ví δή ποτε οὐχ εἷς δακτύλιος 
ἅπαντα ταῦτα δύναταί σοι, ἀλλὰ τοσούτους περιημμένορ 
βαδιῇ τὴν ἀριστερὰν πεφορτισμένος κατὰ δάητυλον ἕνα; 
μαλλον δὲ ὑπερπαίει ὃ ἀριθμός, καὶ δεῄσει καὶ τὴν δεξιὰν 
δυνιπιλαβεῖν. καίτοι ἓνὸς τοῦ ἀναγκαιοτάτου προσδεῖ, 
ὃς περιθέμενόν σε παύσει µωραίνοντα τὴν πολλὴν ταύ- 
την κόρυζαν ἀποξύσας. ἢ τοῦτο μὲν καὶ ὁ ἐλλέβορος (xa- 
νὸς ποιῆσαι ζωρότερος ποθείς; 
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46. TIM. ᾽4λλὰ πάντως, à 4υκῖνε, καὶ αὐτὸς 
τι ἤδη ποτέ, ὥς ἂν µάθωµεν ole αἰτήσεις ἀνεπίληπ: 
ἀνέγκλητα ὁ συκοφαντῶν τοὺς ἄλλους. 

ATK. ᾽4λλ᾽ οὐ δέοµαι εὐχῆς ἐγώ; ἤκομεν γι 
πρὸς τὸ 4ίπυλον, καὶ ὁ βέλτιστος οὐτοσὶ Σάµιππος 
Βαβυλῶνα μονομαχῶν, καὶ σύ, à Τιμόλαε, ἀριστᾶ 
ἐν Συρία, δειπνῶν δὲ ἐν Ἰταλία καὶ τοῖς ἐμοὶ ἐπιβάλ 
σταδίοις κατεχρήσασθε καλῶς ποιοῦντες' ἄλλως 1 
ἂν δεξαίµην πλουτήσας ἐπ᾽ ὀλίγον ὑπηνέμιόν τινα : 
τον ἀνιᾶσθαι μετ ὀλίγον ψιλὴν τὴν natav ἐσθίων 
ὑμεῖς πείσεσθε μετ᾽ ὀλίγον., ἐπειδὰν v] εὐδαιμονί 
ὑμῖν καὶ ὁ πολὺς πλοῦτος οἴχηται ἀποπτάμενος, 
0$ καταβάντες ἀπὸ τῶν θησαυρῶν τε καὶ διαδηµατω 
περ ἐξ ἠδίστου ὀνείρατος ἀνεγρόμενοι ἀνόμοια τὰ & 
οἰκίας εὑρίσκητε ὥσπερ οἱ τοὺς βασιλεῖς ὑποκρινό 
τραγωδοὶ ἐξελθόντες ἀπὸ τοῦ θεάτρου Λιμώττονι 
πολλού, καὶ ταῦτα πρὸ ὀλίγυ ᾽4γαμέμνονες ὄνι 
Κρέοντες. λυπήσεσθε οὖν, ὡς τὸ εἰκός, καὶ δυσάρ 
ἔσεσθε τὰ ἐπὶ τῆς οὗχίας, καὶ μάλιστα σύ, ὦ Τιμ 
ὁπόταν δέῃ σε τὸ αὐτὸ παθεῖν τῷ Ἰκάρῳ τῆς πτερα 
διαλυθείσης καταπεσόντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ χαμαὶ βαι 
ἀπολέσαντα τοὺς δακτυλίους ἐκείνους ἅπαντας à 
ρυέντας τῶν δακτύλων. ἐμοὶ δὲ καὶ τοῦτο (xavov 
πάντων 9 ησαυρῶν καὶ Βαβυλῶνος αὐτῆς τὸ γελάσαι 
ἠδέως ἐφ᾽ oig ὑμεῖς ἠτήσατε τοιούτοις οὖσι, καὶ 1 
φιλοσοφίαν ἐπαινοῦντες. 


4m, ϱ-ς ----- μα. 
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1. 
LCATKEPA KAI 6AIZ. 


I. DATK. Tov ᾿στρατιώτην ἐκεῖνον, Got, τὸν καρ- | 
Tv, ὃς παᾶλαι μὲν “4βρότονον εἶχει μετὰ ταῦτα δὲ 
000m ἐμοῦ, τὸν εὐπάρυφον λέγω, τὸν ἐν τῇ χλαμύδι, 
σθα αὐτόν, 1] ἐπιλέλησαι τὸν ἄνθρωπον; 

GAIZ. Ox, ἀλλὰ olde, ὦ Γλυκέριον, καὶ συνέπιε 
H' ἡμών πέρυσιν ἐν τοῖς ἁλώοις. ví δὲ vodiso; ἑώκεις 
γρ τι περὶ αὐτοῦ διηγεῖσθαι. 

TATK. Γοργόνα αὐτὸν 7 παμπόνηρος, φίλη ὃο- 
)ῦσα εἶναι, ἀπέσπασεν ἀπ᾿ ἐμοῦ ὑπελθοῦσα. 

Θ41Σ. Kol νῦν Gol μὲν ἐκεῖνος οὐ πρόσεστι, Γορ- 
ύναν δὲ ἑταίραν πεποίηται; ; 

DATK. Ναί, ὦ Θαἳ, καὶ τὸ πρᾶγμα οὐ μετρίως µου 
Varo. 

G.4LZ. Πονηρὸν μέν, à Γλυκέριον, ovx ἀδόκητον 
561A εἰωθὸς γίγνεσθαι og ἡμῶν τῶν ἑταιρῶν. ovxovv 
n οὔτε ἀνιᾶσθαι ἄγαν οὔτε μέμφεσθαι τῇ Γοργόνῃ᾽ 
bb γὰρ σὲ "4βρότονον ἐπ᾽ αὐτῷ πρότερον ἐμέμψατο, 
αίτοι φίλαι ἦτε. 9. ἀτὰρ ἐκεῖνο θαυμάζω. τί καὶ ἐπήνε- 
εν αὐτῆς ὁ στρατιώτης οὗτος, ἐκτὸς εἰ μὴ παντάπασι 
υφλός ἐστιν, ὃς οὐχ ἑωράκει τὰς μὲν τρίχας αὐτὴν ἀραιὰς 
ουσαν καὶ ἐπὶ πολὺ τοῦ μετώπου ἀπηγμένας τὰ χείλη 
Γπελιδνὰ καὶ νεκρικὰ καὶ τράχήηλος Λεπτὸς καὶ ἐπίση- 38ἱ 
)t ἐν αὐτῷ αἱ φλέβερ καὶ ῥὶς µακρα. ἓν µόνον, εὐμήκης 
τὶ καὶ ὀρθή καὶ μειδιᾷ πάνυ ἐπαγωγόν. 

Γ4ΥΚ. Oise γαρ. L Got, τῷ καάλλει ἠρῆσθαι τὸν 
καρνᾶνα; οὐκ οἶσθα ὡς φαρμακὶς T ἡ Χρυσάριον Ὦ κ - 
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τηρ αὐτῆς, Θετταλάς τινας ὠδαὰς ἐπισταμένη καὶ 1 

σελήνήην κατάγουσα; φασὶ δὲ αὐτὴν καὶ πέτεσθαι | 

νυκτός ἐκείνη ἐξέμηνε τὸν ἄνθρωπον πιεῖν τῶν qa 
᾽μάκων ἐγχέασα, καὶ νῦν τρυγῶσιν αὐτόν. 

G AI. Καὶ σύ, à Γλυκέριον, ἄλλον τρυγήσεις, to 

τον δὲ χαίρειν ἔα. 


- 


9. 
MTPTION KAI HAMOIAOZ KAI AQ PIZ 


.1. MTPT. Γαμεῖς, à Πάμφιλε, τὴν Φείδωνος 1 
ναυκλήρου θυγατέρα καὶ ἤδη σε γεγαµηκέναι φασίν᾿ 
τοσοῦτοι δὲ.ὄρκοι οὓς ὤμοσας καὶ τὰ δάκρυα ἐν axi 
πάντα οἴχεται, καὶ ἐπιλέλησαι Μυρτίου νῦν. καὶ vath 
à Πάμφιλε, ὁπότε κύω µῆνα ὄγδοον ἤδη. τοῦτο yo 
καὶ µόνον ἐπριάμην τοῦ coU ἔρωτοςα ὅτι µου τήλικα 
την πεποίηκας τὴν γαστέρα καὶ μετὰ μικρὸν παιδοτ 
φεῖν δεήσει, πρᾶγμα ἑταίρᾳ βαρύτατον' οὐ yag ἐκθή 

982 τὸ veyO £v, καὶ μάλιστα ei ἄρρεν γένοιτον ἀλλὰ Πάμε 
Aov ὀνομάσασα ἐγὼ μὲν ἔξω παραμύθιον τοῦ ἔρωτος,! 
δὲ ὀνειδιεῖ ποτε προσελθὼν ἐκεῖνος, ὥς ἄπιστος yeyh 
σαι περὶ τὴν ἀθλίαν αὐτοῦ μητέρα. γαμεῖς d^ οὐ καλ 
παρθένον᾿ εἶδον γὰρ αὐτὴν ἔναγχος év τοῖς Θεσμοφορί 
μετὰ τῆς µητρός, οὐδέπω εἰδυῖα ὅτι δι αὐτὴν ovx 
ὄψομαι Πάμφιλον. καὶ σὺ δ᾽ οὖν πρότερον ἰδοῦ αὖι 
καὶ τὸ πρόσωπον καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἰδέ, µή σε tvi 
εἰ πάνυ γλαυκοὺς ἔχει αὐτοὺς μηδὲ ὅτι διάστροφοί ἐ 
καὶ ἐς ἀλλήλους ὁρῶσι: μᾶλλον δὲ τὸν Φείδωνα ἑώρα: 
τὸν πατέρα τῆς νύμφης, τὸ πρόσωπον αὐτοῦ οἶσθα, ὦ 
οὐδὲν ἔτι δεήσει τὴν θυγατέρα ἰδεῖν. 

2. ILAMO. Ἔτι σου ληρούσης, à Mugtiov, ἀκού 
ἁαιπαρθένους καὶ γάμσυς ναυκληρικοὺς διεξιούσης» ι 
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ὶ ᾗ σιµήν τινα 9] καλὴν νύμφην οἶδα; ἢ ὅτι Φείδων ὁ 
[λωπεκῆθεν --- οἶμαι γὰρ ἐκεῖνον λέγειν 65 — θυγατέρα 
log εἶχεν ὡραίαν ἤδη γάμου; ἆλλ᾽ οὐδὲ φέλος ἐστὶν ov- 
» τῷ πατρί᾽ µέμνημαι γὰρ ὡς πρῶην ἐδικάσατο περὶ 
υµβολαίου ναυτικοῦ' τάλαντον, οἶμαι, ὀφείλων γὰρ τῷ 
ατρὶ οὐκ ἤθελεν ἐκτίνειν, o δὲ παρὰ τοὺς ναυτοδίκας 
πήγαγεν αὐτόν, καὶ μόλις ἐξέτισεν αὐτό, οὐδ᾽ ὅλον, ὥς 
πατὴρ ἔφασκεν. si δὲ καὶ γαμεῖν ἐδέδοκτό uot, τὴν 4η- 
έου θυγατέρα τὴν τοῦ πέρυσιν ἐστρατηγηκότος ἀφείς, 
» ταῦτα πρὸς μητρὸς ἀνεψιὰν οὖσαν, τὴν Φείδωνος 
tuovv ἄν, σὺ δὲ πόθεν ταῦτα ἤκουσας; ἢ τινὰς σεαυτῇ, 
Μύρτιον. κενὰς ζηλοτυπίας σκιαμαχοῦσα ἐξεῦρες; 

3. ΜΥΡΤ. Οὔὕκουν γαμεῖς, ὦ Πάμφιλε; 

ILAMQ. Μέμµηνας, à Μύρτιον, 1] κραιπαλᾶς; καί- 
V 103g οὐ πάνυ ἐμεὂύσθημεν. 

MTPT. Ἡ «4{ωρὶς αὕτη ἐλύπησέμε: πεμφθεῖΐσα γὰρ 288 
ᾳ ἔρια ὠνήσαιτό µοι ἐπὶ τὴν γαστέρα καὶ εὔξαιτο τῇ 
Ὀχεία ὡς ὑπὲρ ἐμοῦ, «4εσβίαν ἔφη ἐντυχοῦσαν αὐτῇ 
«μᾶλλον δὲ σὺ αὐτή, ὦ «4{ωρί. λέγε ἅπερ ἀκήκοας, si 
€ μὴ ἐπλάσω ταῦτα. 

44. P. ᾽4λλ᾽ ἐπιτριβείην, à δέσποινα. ci τι ἑψευσά- 
qV* ἐπεὶ γὰρ κατὰ τὸ πρυτανεῖον ἐγενόμην, ἐνέτυχέ uoi 
4εσβία μειδιῶσα καὶ φησίν, Ο ἐραστὴς ὑμῶν o Παάμ- 
Ἱλος γαμεῖ τὴν Φείδωνος θυγατέρα. εἰ δὲ ἀπιστοίην, 
Wov ue παρακύψασαν ἐς τὸν στενωπὸν ὑμῶν ἰδεῖν πάντα 
ατεστεφανῶμµένα καὶ αὐλητρίδας καὶ θόρυβον καὶ ὑμέ- 
πιον ἄδοντάς τινας. 

Πα ΜΦ. Τί οὖν; παρέκυψας, à Zool; 

46Ρ. Καὶ µάλα, καὶ εἶδον ἅπαντα ὡς ἔφη. 

4. Π4ΜΦ. Μανθάνω τὴν ἁπάτην' οὔτε πάντα 1 
εσβία, 4ωρί, πρὸς σὲ ἐψεύσατο καὶ σὺ τἀληθῆ ἀπήγγελ- 
αρ Mvotíg. πλὴν µάτην ye ἐταράχθητε"' οὔτε γὰρ τος 
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ἡμῖν οἱ γάμοι, ἀλλά νῦν ἀνεμνήσθην ἀκούσας τῆς µη- 
τρός., ὁπότε χθὲς ἀνέστρεψα παρ᾽ ὑμῶν: ἔφη ydo, 
Πάμφιλε, ὁ μὲν ἠλικιώτης σοι Χαρμίδης τοῦ γείτονος 
Αρισταινέτου vlog γαμεῖ ἤδη καὶ σωφρονεῖ. σὺ δὲ μέχρι 
τίνος ἑταίρα σύνει; τοιαῦτα παρακούων αὐτῆς ἐς ὕπνον 
κατηνέχθην’ εἶτα ἕωθεν προῆλθον ἀπὸ τῆς οὐκίας, ὥστε 
οὐδὲν εἶδον ὧν 1] «4{ωρὶς ὕστερον εἶδεν. εἰ δὲ ἀπιστεῖς, 
αὖθις ἀπελθοῦσα, ὦ «4ωρί, ἀκριβῶς ἰδὲ μὴ τὸν στενῶ- 
7ztóv , ἀλλὰ τὴν 9 ύραν. ποτέρα ἐστὶν ἡ κατεστεφανωμέῬή᾽ 
εὑρήσεις γὰρ τὴν τῶν γειτόνων. 

MTPT. ᾽άπέσωσας, à Πάμφιλε' ἀπηγξάμην γὰρ ἄν, 
εἴ τι τοιοῦτο ἐγένετο. 

Π4ΜΦ. 414! οὐκ ἂν ἐγένετο, μηδ᾽ οὕτω µανείηνι 
ὡς ἐκλαθέσθαι Μυρτίου, καὶ ταῦτα ἤδη uoi xvovojg 
παιδίον. 


9. 
284 MHTHP KAI G$IAINN A. 


1. MHT. Ἐμάνης, e Φιλιννα, ᾖ τί ἔπαθες ἐν τῷ 
ξυμποσίῳ χθές; ἧἦκε γὰρ παρ) ἐμὲ 4έφιλος ἕωθεν δα- 
κρύων καὶ διηγήσατό μοι ἃ ἔπαθεν ὑπὸ coU: μεμεθύ- 
σθαι γάρ σε καὶ ἐς τὸ μέσον ἀναστᾶσαν ὀρχήσασθαι av- 
τοῦ διακωλύοντος καὶ μετὰ ταῦτα φιλῆσαι 4αμπρίαν τὸ» — 
ἑταῖρον αὐτοῦ, καὶ ἐπεὶ ἐχαλέπηνέ σοι, καταλιποῦόαν 
αὐτὸν ἀπελθεῖν πρὸς τὸν 4αμπρίαν καὶ περιβαλεῖν ἐκεζ-. 
vov, ἑαυτὸν δὲ ἀποπνίγεσθαι τούτων γιγνομένων. ἀλ 
οὐδὲ τῆς νυκτός, οἶμαι, δυνεκάθευδες μετ αὐτοῦ, xatt — 
Λιποῦσα δὲ δακρύοντα µόνη ἐπὶ τοῦ πλησίον σκίµποδο“5 
κατέκεισο ἄδουσα ser λυποῦσα ἐκεῖνον. 

2. 1A. To yao αὐτοῦ σοι, ὦ μῆτερ., οὐ διηγήσατο 
οὗ γὰρ ἂν συνηγόρευες αὐτῷ ὑβριστῇ γε ὄντι, ὃς ἐμοσβ 
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ς ἐκοινολογεῖτο Θαἴδι τῇ 4αμπρίου ἑταίρα, µη-- 
νου παρόντος" ἐπεὶ δὲ λαλεπαίνουσαν εἶδέ µε 
"vou αὐτῷ οἷα ποιεῖ, τοῦ ὠτὸς ἄκρου ἐφαψάμε- 
κλάσας τὸν αὐχένα τῆς Θαΐδος ἐφίλησεν οὕτω 
ὃς, ὥστε μόλις ἀπέσπασε Τὰ χείλη. εἶτ ἐγὼ μὲν 
νο 0 δὲ ἐγέλα καὶ πρὸς τὴν Θαἴδα πολλὰ πρὸς τὸ 
εκατ ἐμοῦ δηλαδη. καὶ ἡ Θαἲς ἐμειδία βλέπουόα 
. ὡς δὲ προσιόντα ᾖσθοντο τὸν 4αμπρίαν καὶ 285 
Ἰσάν ποτε φιλοῦντες ἀλλήλους, ἐγὼ μὲν ὅμως 
ον κατεκλίθην, ὡς μὴ καὶ τοῦτο προφασίξοιτο 
, ἡ olg δὲ ἀναστᾶσα ὠρχήσατο πρώτη ἀἆπο- 
α ἐπὶ πολὺ τὰ σφυρὰ ὡς µόνή καλὰ ἔχουσα, καὶ 
ταύσατο, 0 4αμπρίας μὲν ἐσίγα καὶ εἶπεν οὐδέν, 
δὲ ὑπερεπῄνει τὸ εὕρυθμον καὶ τὸ κεχορηγηµέ- 
ὅτι εὖ πρὸς τὴν κιθάραν ὁ ποὺς καὶ τὸ σφυρὸν 
) καὶ ἄλλα µυρία, καθάπερ τὴν Καλάμιδος Σω-- 
ἐπαινῶν, ἆλλ᾽ οὐχὶ Θαἴδα, qv καὶ σὺ οἶσθα συλ- 
jv ἡμῖν ota ἐστί. Θαἲς δὲ οἷα καὶ ἔσκωφψεν εὐθὺς 
4 γάρ τις, ἔφη, μὴ αἰσχύνεται λεπτὰ ἔχουσα τὰ 
ρχήσεται καὶ αὐτὴ ἐξαναστᾶσα. τί ἂν λέγοιµι, ὦ 
νέστην γὰρ καὶ ὠρχησάμην. τί γὰρ ἔδει ποιεῖν; 
αι καὶ ἐπαληθεύειν τὸ σκῶμμα καὶ τὴν Θαἴδα 
ννεῖν τοῦ συμποσίου; 

4HT. Φιλοτιμότερον μέν, à θύγατερ' οὐδὲ 
ιν γὰρ ἐχρῆν: λέγε δ᾽ ὅμως τὰ μετα ταῦτα. 

f. Ot μὲν οὖν ἄλλοι ἐπήνουν, Ó 4ίφιλος δὲ µό-- 
v καταβαλὼν ἑαυτὸν ἐς τὴν ὀροφὴν ἀνέβλεπεν, 
αμοῦσα ἐπαυσάμην. 

T. To φιλῆσαι δὲ τὸν -Δαμπρίαν ἀληθὲς ἦν καὶ 
σαν περιπλέκεσθαι αὐτῶ; τί σιγᾷς: οὐκέτι γὰρ 
γνώμης ἄξια. 

. Αντιλυπεῖν ἐβουλόμην αὐτόν. 
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MHT. Εἶτα οὐδὲ συνεκάθευδες, ἀλλὰ καὶ ᾖδες ἐκεί- 
νου δακρύοντος; oUx αἰσθάνῃ, ὦ θύγατερ, ὅτι xroyel 
ἐσμεν, οὐδὲ µέμνησαι ὅσα παρ αὐτοῦ ἐλάβομεν ἢ olov 
07) τὸν πέρυσι χειμῶνα διηγάγοµεν ἄν, εἰ μὴ τοῦτον ἡμῖν 
ἡ φροδίτη ἔπεμφε; 

296 ΦΙά4. Τί οὖν; ἀνέχωαμαι διὰ τοῦτο ὑβριξομένη vx. 
αὐτοῦ; 

ΜΗΤ. Ὀρνίξου u£v, μὴ ἀνθύβριξε δέ. οὐκ οἶδθα ὅτι 
ὑβριξόμενοι παύονται οἱ ἐρῶντες καὶ ἐπιτιμῶσιν ἑαυτοῖρ! 
σὺ δὲ πάνυ χαλεπὴ ἀεὶ τῷ ἀνθρώπω γεγένησαι, καὶ ὃβα 
μὴ κατὰ τὴν παροιµίαν ἀπορρήξωμεν πώκωυ τείνουσαι τὸ 
καλώδιον. 


4. 
MEAITTA KAI BAKXIZ. 


1. MEA. Ei vwa οἶσθα, Βακχίέ, γραῦν, οἷαι πολλαὶ 
Θετταλαὶ λέγονται ἐπάδουσαι καὶ ἑρασμίους ποιοῦσαι, £i 
καὶ πάνυ µισουµένη γυνὴ τυγχάνοι, οὕτως ὄναιο, παρα” 
Λλαβοῦσα ἡκέ uow δαἰμάτια γὰρ καὶ τὰ χρυσία ταῦτα 
πρυείµην ἡἠδέως, εἰ µόνον ἴδοιμι ἐπ᾽ ἐμὲ αὖθις ἀναστρέ- 
φαντα Χαρῖνον µισήσαντα τὴν Σιµίχην ὡς νῦν ἐμέ. 

BAKX. Τίφής; οὐκέτι σύνεστιν --- ἀλλὰ παρὰ τῇ»’ 
Σιµίχην, ὦ Μέλιττα, οἴχεται Χαρῖνος --- δι᾽ ἣν τοσαύτας 
ὀργὰς τῶν γονέων ἠνέσχετο οὐ βουληθεὶς τὴν πλουσία»’ 
ἐκείνην γῆμαι πέντε προικὸς τάλαντα. ὡς ἔλεγον, ἔπε-- 
φερομένην; µέμνημαι γὰρ ταῦτά σου ἀκούσασα. 

MEA. "παντα ἐκεῖνα οἴχεται, à Βακχί, καὶ πέµπτη5 
ταύτην ἡμέραν οὐδ᾽ ἑώρακα ὅλως αὐτόν, ἀλλὰ πίνουώ 
παρὰ τῷ συνεφήβω Παμμένει αὐτός τε καὶ Σιμίχη. 

2. BAKX. εινα, à ΠΜέλιττα, πέπονθαρ. ἀλλὰ 5 
Λα) ὑμᾶς διέστησεν; ἔοικε γὰρ οὐ μικρὸν τὀῦτ᾽ εἶναι. 
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MEA. Τὸ μὲν ὅλον οὐδὲ εἰπεῖν £y πρώην δὲ ἀνελ- 
Dv ἐκ Πειραιῶς — κατεληλύθει ydo, οἶμαι, χρέος τι 
ταιτήσων πέµψαντος τοῦ πατρός — οὔτε µε προσέβλε- 
εν ἐσελθῶν οὔτε προσήκατο ὡς ἔθος προσδραμοῦσαν, 
τοδεισάµενος δὲ περιπλακῆναι θέλουσαν, πιθι, φησί, 
ρὸς τὸν ναύκληρον Ερμότιμον ἡ τὰ ἐπὶ τῶν τοίχων ys- 
Ἰαμμένα ἐν τῷ Κεραμεικώ ἀνάγνωθι, ὅπου κατεστηλί- 
νται ὑμῶν τὰ ὀνόματα. Τίνα Ερμότιμον, víva, ἔφην, 
ποίαν ὁτήλην λέγεις; ὃ δὲ οὐδὲν ἀποκρινάμενος οὐδὲ 
ειπνήσας ἐκάθευδεν ἀποστραφείᾳ. πόσα olt, ἐπὶ τούτω 
ἐμηχανῆσθαί µε περιλαµβανουσαν ἐπιστρέφουσαν φι- 
οὔσαν ἀπεστραμμένου τὸ µετάφρενον; 0 δ᾽ οὐδ᾽ ὁπωστι- 
Vv ὑπεμαλαάχθη, ἆλλ᾽ εἴ µοι, φήσίν, ἐπὶ πλέον ἐνο- 
λήσειας, ἄπειμι ἤδη, εἰ καὶ µέσαι νύκτες εἰσίν. 

3. BAKX. Ὅμως ᾖδεις τὸν Βρμότιμον: 

MEA. ᾽4λλά µε ἴδοις, à Βακχί, ἀθλιώτερον διάγου- 
αν ἢ νῦν £o, el τινα ἐγὼ ναύκληρον ΕΒρμότιμον οἶδα. 
κ. ἆλλ᾽ ὁ μὲν ἕωθεν ἀπεληλύθει τοῦ ἀλεκτρυόνος εὐ- 
"vg ἄσαντος ἀνεγρόμενος, ἐγὼ δὲ ἐμεμνήμην ὃ ὅτι κατὰ 
θίχου τινὸς ἔλεγε καταγεγράφθαι τοὔνομα ἐν Κεραµει- 
à ἔπεμψα οὖν ᾽άκίδα κατασκεψομένην΄ 3 δ᾽ ἄλλο μὲν 
ὑδὸν εὗρε, τοῦτο δὲ µόνον ἐπιγεγραμμένον ἐσιόντων 
πὶ τὰ δεξια πρὸς τῷ 4ιπύλῳ, Μέλιττα φιλεῖ Ἑρμότιμον, 
αἱ μικρὸν αὖθις ὑποκάτω 9 Ὁ ναύκληρος Ερμότιμος φι- 
8 Μέλιτταν. 


BAKX. Ὢ τῶν περιέργὼν νεανίσκων. συνίηµι γάρ. 
υπῆσαί τις θέλων τὸν Χαρῖνον ἐπέγραψε ζηλότυπον 
ντα εἰδώς' ὁ δὲ αὐτίκα ἐπίστευσεν. si δέ που ἴδοιμι 
ὑτόν, διαλέξοµαι.. ἄπειρός ἐστι καὶ παῖς ἔτι. 

MEA. Ilo? ὃ᾽ ἂν ἴδοις ἐκεῖνον, ὃς ἐγκλεισάμενος 


'υτὸν σύνεστι τῇ Σιµίχῃ; οἱ γονεῖς δὲ ἔτι παρ ép ex 
LUCIAN. III. 19 
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τοῦσιν αὐτόν. ἀλλ᾽ el τινα εὔροιμι, ὦ Βακχί, γραῦν, 
288 ἔφην' ἀποσώσειε γὰρ ἂν φανεῖσα. 

4. Β4ΚΧ. Ἔστιν, à φιλτάτη, ὅτι χρήσίµη φαρµ. 
κίο, Σύρα τὸ γένος, ὠμὴ ἔτι καὶ σδυμπεπηγυῖα, Tu 
ποτε Φανίαν χαλεπαίνοντα κἀκεῖνον síxij, ὥσπερ Xa 
vog, διήλλαξε μετὰ μῆνας ὅλους τέτταρας, Ove ἐγὼ ui 
ἤδη ἀπεγνώκειν, ὁ δὲ ὑπὸ τῶν ἐπωδῶν ἧκεν αὖθ 
ἐπ᾽ ἐμέ. 

MEA. Τί δὲ ἔπραξεν ἡ γραῦς. εἴπερ ἔτι μέμνήσα 

BAKX. αμβάνει μὲν οὐδὲ πολύν, à Μέλιττα, t 
µισθόν, ἀλλὰ δραχµἠν καὶ ἄρτον' ἐπικεῖσθαι δὲ δεῖ ue 
τῶν ἁλῶν καὶ ὀβολοὺς ἑπτὰ καὶ θεῖον καὶ δᾷδα. ταῦ' 
δὲ ἡ γραῦς λαμβάνει, καὶ κρατῆρα κεκερᾶσθαι δεῖ x 
πίνειν ἐκείνην uovqv. δεήσει δέ τι αὐτοῦ τοῦ ἀνδρὸρ : 

ναι, oiov ἱμάτια ἢ κρηπῖδας ἡ ὀλίγας τῶν τριχῶν ἤ 
τῶν τοιούτων. 

MEA. Ἔχω τὰς κρηπῖδας αὐτοῦ. 

5. BAKX. Ταύτας κρεµάσασα ἐκ παττάλου ὑποθι 
μιᾷ τῷ θείω, πάττουσα καὶ τῶν ἁλῶν ἐπὶ τὸ πὺρ' ἐπ 
Λέγει δὲ ἀμφοῖν τὰ ὀνόματα καὶ τὸ ἐκείνου καὶ τὸ do 
εἶτα ἐκ τοῦ κόλπου προκοµίσασα ῥόμβον ἐπιστρέφ 
ἐπωδήν τινα λέγουσα ἐπιτρόχῳ τῇ γλώττῃ, βαρβαρη 
καὶ φρικώδη ὀνόματα. ταῦτα ἐποίησε τότε. καὶ ust : 
πολὺ Φανίας, ἅμα καὶ τῶν συνεφήβων ἐπιτιμησάντι 
αὐτῷ καὶ τῆς Φοιβίδος, ᾗ συνήν, πολλὰ αἰτούσηρ» j 
μοι, τέπλέον; ὑπὸ τῆς ἐπωδῆς ἀγόμενος. ἔτι δὲ καὶ τοῦ 
µε σφόδρα κατὰ τῆς Φοιβίδος.τὸ µίσηθρον ἐδιδαάξατο, t 
ϱήσασαν τὸ ἴχνος, ἐπὰν ἀπολίποι, ἀμαυρώσασαν ἐπιβ 
ναι μὲν τῷ ἀριστερῷ ἐκείνης τὸν ἐμὸν δεξιόν, τῷ δεξ 

289 δὲ τὸν ἀριστερὸν ἔμπαλιν καὶ λέγειν, Ἐπιβέβηκά σοι» 
ὑπεράνω εἰμί: καὶ ἐποίησα ὥς προσέταξε. 

MEA. Μὴ µέλλε, μὴ µέλλε, ὦ Βαμχί, κάλει ἤδη t 
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P , v , 
Z6 oav. σὺ δέ, ὤ xí, τὸν ἄρτον καὶ τὸ θεῖον καὶ τὰ . 
ἄλλα: πάντα πρὸς τὴν ἐπωδὴν εὐτρέπιζε. 


9. 
KAQ&NAPION KAI AEAIN A. 


1. ΚΙΝ. Καινὰ περὶ 600 dxovousv, à 4έαινα, 
wv 4εσβίαν Μέγιλλαν τὴν πλουσίαν ἐρᾶν cov ὥσπερ 
ἄνδρα καὶ συνεῖναι ὑμᾶς οὐκ οἶδ᾽ 0 τι ποιούσας uev. ἆλ- 
λήλων. τέτοῦτο; ἠρυθρίασας; ἆλλ᾽ εἰπὲ εἰ ἀληθῆ ταῦτα 
ἐστιν. 

AEAI. ᾽4ληθῆ, ὦ KAovdgiov: αἰσχύνομαι δέ, ἆλ- 
λύκοτον γάρ τί ἐστι. 

KA&N. Πρὸς τῆς κουροτρόφου τέτὸ πρᾶγμα. ἢ τί 
βούλεται ἡ γυνή; τί δὲ καὶ πράττετε, ὅταν συνῆτε; ὁρᾶς: 
| οὐ φιλεῖς µε: οὐ γὰρ ἂν ἀπεκρύπτου τὰ τοιαῦτα. 

AEAI. Φιλῶ μέν σε, εἰ καί τινα ἄλλην. ἡ γυνἡ δὲ 
ὀεινῶς ἀνδρική ἐστιν. 

2. K AUN. οὐ μανθάνω ὃ τι καὶ λέγεις» & µή τις 
ἑαιρίστρια τυγχάνει οὖσα' τοιαύτας γὰρ ἐν 4έσβῳ λέ- 
Ίουσι γυναῖκας ἀρρενωπούς. ox ἀνδρῶν μὲν ovx ἐθε- 
λούσας αὐτὸ πασχειν, γυναιξὶ δὲ αὐτὰς πλησιαζούσας 
ὥσπερ ἄνδρας. 

AEAI. Τοιοῦτόν τι. 

KAQ,N. Οὐκοῦν, à 4έαινα, τοῦτο αὐτὸ καὶ διήγη-- 
δει, ὅπως μὲν ἐπείρα τὸ πρῶτον, ὅπως δὲ καὶ σὺ συνε- 
είσθης καὶ τὰ μετὰ ταῦτα. 990 

AEAT. Πότον τινὰ συγκροτοῦσαι αὐτή τε καὶ 1η- 
Μάνασσα ἡ Κορινθία, πλουτοῦσα δὲ καὶ αὐτὴ καὶ ὁμό- 
τεχνος οὖσα τῇ Μεγίλλῃ, παρξλαβον κάμὲ κυθαρίζειν αὖ- 
ταἴς ἐπεὶ δὲ ἐκιθάρισα καὶ ἀωρὶ ἦν καὶ ἔδει καθεύδειν, 
αἱ δὲ ἐμέθνον, "4ys δή, ἔφη, ὦ 4έαινα. a Mire, 

* 
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ἄλλον χαλκέα. μετὰ δὲ τὴν τελευτὴν τὸ μὲν πρῶτον ἀπο 
δοµένή τὰς πυράγρας καὶ τὸν ἄκμονα καὶ σφῦραν δύ 
μνῶν, ἀπὸ τούτων διετράφηµεν' εἶτα νῦν μὲν ὑφαί 
νουδαι νῦν δὲ κρόκην κατάγουσα 1 στήµονα κλώθουσι 
ἐποριξόμην τὰ σιτία µόλις' ἔβοσκον δὲ o£, ὦ 9.ύγατερ 
τὴν ἐλπίδα περιµένουσα. 

2. ΚΟΡ. Τὴν μνᾶν Λέγεις; 

ΚΡΟΡΒ. Ovx, ἀλλὰ ἑλογιζόμην ὡς τηλικαύτη γενο- 
µένη θρέψεις μὲν ἐμέ, σεαυτὴν δὲ κατακοσµήσεις ῥαδίωι 
καὶ πλουτήσεις καὶ ἐσθῆτας ἕξεις ἁλουργεῖς καὶ 8 ερα- 
παίνας. 

KOP. Πῶς ἔφης, μῆτερ, 7| ví λέγεις; 

ΚΡΟΒ. Συνοῦσα μὲν τοῖς νεανίσκοις καὶ συμπί 
νουσα uev. αὐτῶν καὶ συγκαθεύδρνσα ἐπὶ uo. 

KOP. Καθάώπερ 7) «{αφνίδος θυγατηρ 4ύρα; 

KP£,)B. Ναι. 

ΚΟΡ. ᾽4λλ᾽ ἐκείνη ἑταίρα ἐστίν. 

ΚΡΩΡΒ. Οὐδὲν τοῦτο δεινόν' καὶ σὺ γὰρ πλουτή 
σεις ὡς ἐκείνη καὶ πολλούς ἐραστᾶς ἕξεις. ví ἐδάκρυσα: 
e Κόριννα; 07; ὁρᾷς ὑπόσαι καὶ Gg περισπούδαστοί εἶσε 
et ἑταῖραι καὶ ὅσα χρήματα λαμβάνουσι» τὴν 4αφνίδι 
γοῦν ἐγὼ oid. , ὤὦ- φίλη ᾽δράστεια, ῥάκη, πρὶν αὐτὴ 

294 ἀπμάσαι τὴν ὥραν, περιβεβλημένην᾿ ἀλλὰ νῦν ὁρᾶς ola 
πρόεισι, χρυσὸς καὶ ἐσθῆτες εὐανθεῖς καὶ ὃεράπαιναι 
τέτταρες. 

ὃ. ΚΟΡ. Πῶς δὰ ταῦτα ἐκτήσατο ἡ 4ύρα; 

ΚΡΩΛΒ. Τὸ μὲν πρῶτον κατακοσμοῦσα ἑαυτὴν εὐ- 
πρεπῶς καὶ εὐσταλὴς οὖσα καὶ φαιδρὰ πρὸς ἅπαντας. 
οὐκ ἄχρι τοῦ καγχάξειν ῥαδίως καθάπερ σὺ εἴωθας, dl 
μειδιῶσα ἠδὺ καὶ ἐπαγωγόν, εἶτα προσομιλοῦσα δεξιώ. 
καὶ µήτε φενακίζουσα» sl τις προσέλθοι T] προπέµφειι 
αὖτε αὐτὴ) ἐπιλαμβανομένη τῶν ἀνδρῶν. ἦν δέ ποτε κα 
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ἀπέλθῃ ἐπὶ δεῖπνον λαβοῦσα µίσθωµα. οὔτε μεθ ύσκεται 
— καταγέλαστον γὰρ καὶ μισοῦσιν οἱ ἄνδρες τὰς τοιαύ-- 
τας — οὔτε ὑπερεμφορεῖται τοῦ ὄψου ἀπειροκάλως, ἀλλὰ 
προσάπτεται μὲν ἄκροις τοῖς δακτύλοις., σιωπῇ δὲ τὰς év- 
θέσεις οὖκ ἐπ᾽ ἀμφοτέρας παραβύεται τὰς γνάθους, πί- 
ve, δὲ ἠρέμα, οὐ χανδόν, ἀλλ᾽ ἀναπαυομένη. 

ΚΟΡ. Κάν εἰ διψώσα, ὦ µῆτερ. τύχοι: 

KPQB. Τότε μάλιστα, o Κόριννα. καὶ οὔτε πλέον 
τοῦ δέοντος φθέγγεται οὔτε ἀποσκώπτει ἕς τινα τῶν 
παρόντων, ἐς µόνον δὲ τὸν μισθωσάμενον βλέπει: καὶ 
διὰ τοῦτο ἐκεῖνοι φιλοῦσιν αὐτήν. καὶ ἐπειδὰν κοιμᾶ- 
σθαι δέῃ., ἀσελγὲς οὐδὲν οὐδὲ ἀμελὲς ἐκείνη ἄν τι ἐργά- 
σαιτο, ἀλλὰ ἐξ ἅπαντος ἓν τοῦτο θηρᾶται, ὧς ὑπαγά- 
γοιτο καὶ ἐραστὴν ποιήσειεν ἐκεῖνον ' ταῦτα γὰρ αὐτὴν 
ἅπαντες ἐπαινοῦσιν. ei δὴ καὶ σὺ ταῦτα ἐκμάθοις, µα- 
πάριαι καὶ ἡμεῖς ἐσόμεθα: ἐπεὶ τά γε ἄλλα παρὰ πολὺ 
αὐτῆς ..... ἆλλ᾽ οὐδέν, à φίλη 4δράστεια, φηµί, ζώοις 295 


) 4. ΚΟΡ Εἰπέμοι, à μῆτερ, οἱ µισθούμενοι πάν- 
τὸς τοιοῦτοί εἶσιν οἷος ὁ Εὔκριτος, μεθ) οὗ χθὲς ἑκά- 
δευδον; 

ΚΡΩΡΒ. Οὐ πάντες, ἆλλ᾽ ἔνιοι μὲν ἀμείνους, οἱ δὲ 
xol ἤδη ἀνδρώδεις, οἱ δὲ καὶ οὐ πάνυ μορφῆς εὐφυῶς 
ἔχοντες. 

ΚΟΡ. Καὶ τοιούτοις συγκαθεύδειν δεήσει; 

ΚΡΩΡΒ. Μάλιστα, ὦ θύγατερ' οὗτοι uév τοι καὶ 
πλείονα διδόασιν' οἱ καλοὶ δὲ αὐτὸ µόνον καλοὶ Δέλου- 
σιν εἶναι. καὶ Gol δὲ µελέτω ἀεὶ τοῦ πλείονος., ei θέλεις 

ἐν βραχεῖ λέγειν ἀἁπάσας ἐνδειξάσας σε τῷ δακτύλῳ, Οὐχ 

ὁρᾶς τὴν Κόρινναν τὴν τῆς Κρωβύλης θυγατέρα cg 

ὑπερπλουτεῖ καὶ τρισευδαίµονα πεποίηκὲ τὴν μητέρα; τί 
qe; ποιήσεις ταῦτα; ποιήσεις. οἶδα ἐγώ. κοὰ ots 
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ἀπασῶν ῥᾳδίως. νῦν δ᾽ ἄπιθι λουσοµένη, εἰ ἀφίέκοιτο 
τήµερον τὸ µειράκιον ὃ Εὔκριτος' ὑπισχνεῖτο γάρ. 


e. 


T. 
MHTHP KA4I MOTZAPION. 


1. MHT. '4v ὃδ᾽ ἔτι τοισῦτον ἐραστὴν εὕρωμεν. 
Μουσάριον, οἷος ὁ Χαιρέας ἐστί, 9ῦσαι μὲν τῇ πανδι 
δεῄσει λευκὴν µηκαάδα., τῇ οὐρανία δὲ τῇ ἐν κήποις | 

296 µαλιν, στεφανῶσαι δὲ καὶ τὴν πλουτοδότειραν, καὶ ὅ, 
μακάριαι καὶ τρισευδαίµονες ἐσόμεθα. νῦν ὁρᾷς πι 
τοῦ νεανίσκου ἡλίκα λαμβάνομεν, ὃς ὁβολὸν μὲν οὐ 
πὠποτὲ σοι δέδωκεν, ovx ἐσθῆτα, οὐχ ὑποδήματα, 
µύρον, ἀλλὰ προφάσειο ἀεὶ καὶ ὑποσχέσεις καὶ μακ 
ἐλπίδες καὶ πολὺ τό», ἐὰν ὃ πατὴρ .. καὶ κύριος γένω, 
τῶν πατρῴων, καὶ κάντα 6€. σὺ δὲ καὶ ὁμωμοκέναι i 
τὸν gre ὅτι νόµῳ σε γαμετὴν ποιήσεται. 

ΜΟΥΣ. Ὥμοσε γάρ, ὦ μῆτερ, κατὰ ταῖν 9 εοῖν 
τῆς Πολιαδος. 

ΜΗΤ. Καὶ πιστεύεις δηλαδή: καὶ διὰ τοῦτο zoe 
οὐκ ἔχοντι αὐτῷ καταθεῖναι συμβολὴν τὸν δακτύλιον. 
δωκας ἀγνοούσης ἐμοῦ, ὁ δὲ ἀποδόμενος κατέπιεν 
πάλιν τὰ δύο περιδέραια τὰ Ἰωνικά, ἕλκοντα ἑκάτει 
δύο δαρεικούς, & σοι 0 Xtog Πραξίας ὁ ναύκληρος é 
uice ποιησάµενος ἐν Ἐφέσῳ' ἐδεῖτο γὰρ Χαιρέας ἔραι 
συνεφήβοις ἀπενεγκεῖν. ὀθόναρ γὰρ καὶ χιτωνίσκουι 
ἂν λέγοιμε; καὶ ὅλως ἕρμαιόν τι ἡμῖν καὶ μέγα ὄφε 
συµπέπτωκεν οὗτος. 

2. ΜΟΥΣ. ᾽4λλὰ καλὸς καὶ ἀγένειος, καὶ φησὶν à 
καὶ δακρύει καὶ «4{εινομάχης καὶ 4άχητος υἱός ἐστι : 
Αρεοπαγίτου καὶ φησὶν ἡμᾶς γαµήσειν καὶ µεγαλας 

297 πδας éyousv παρ᾽ αὐτοῦ, ἦν ὁ γέρων µόνον καταμύ 
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MHT. Οὐκοῦν, ὦ Μουσάριον, ἐὰν ὑποδήσασδαι 
η» καὶ ó σκυτοτόµος αἰτῇ τὸ δίδραχµον., ἐροῦμεν πρὸς 
"ov, ᾽Αργύριον μὲν ovx ἔχομεν. σὺ δὲ τῶν ἐλπίδων 
έγας παρ ἡμῶν λαβέ' καὶ πρὸς τὸν ἀλφιτοπῶώλην τὰ 
τά: καὶ ἦν τὸ ἐνοίχιον αἰτώμεθα., Περίµεινον, φήσο-- 
wv, ἐστ᾽ ἂν 4άχης 0 Κολυττεὺς ἀποθάνῃ' ἀποδώσομεν 
tQ σοι μετὰ τοὺς γάμους. οὐκ αἰσχύνῃ μόνη τῶν ἔται- 


ὃν οὐκ ἑλλόβιον οὐχ ὅρμον οὐ ταραντινίδιον ἔχουσα; . 


8. MOTZ. Τί οὖν, à μῆτερ; ἐκεῖναι εὐτυχέστεραί 


»v καὶ καλλίους εἰσίν ; 

MHT. Ovx, ἀλλὰ συνετώτεραι καὶ ἴδασιν ἑταιρί- 
εν, οὐδὲ πιστεύουσι ῥηματίοις καὶ νεανίσκοις ἐπ᾽ ἄκρου 
)9 χείλους τοὺς ὄρκους ἔχουσι' σὺ δὲ el πιστὴ καὶ φί- 
χνδρος οὐδὲ προσίῃ ἄλλον τινὰ ὅτι μὴ µόνον Χαιρέαν' 
xl πραην μὲν ὅτε 0 γεωργὸς ὁ ᾽άχαρνεὺς ἦκε δύο μνᾶς 
Juifov, ἀγένειος καὶ αὐτός --- olvov δὲ τιμήν ἀπειλήφει 
0 πατρὸς πέµψαντος — σὺ δὲ ἐκεῖνον μὲν ἀπεμύκτι- 
χο, καθεύδεις δὲ μετὰ τοῦ 4δώνιδος Χαιρέου. 

ΜΟΥΣ. Τί οὖν; ἐχρῆν Χαιρέαν καταλείψασαν πα- 
αἸδέξασθαι τὸν ἐργάτην ἐκεῖνον κινάβρας ἀπόζοντα; 
jog uot, φασί, Χαιρέας καὶ χοιρίσκος 4χαρνικός. 

ΜΗΤ. Ἔστω" ἐκεῖνος ἀγροῖκος καὶ πονηρὸν ἀποπνεῖ. 
! καὶ ᾽άντιφῶντα τὸν Μενεκράτους μνᾶν ὑπισχνου-- 
ενον οὐδὲ τοῦτον ἐδέξω; οὐ καλὸς ἦν καὶ ἀστεῖος καὶ 
ἱικιώτηᾳ Χαιρέου; 

4. MOTZ.. αλλ’ ἠπείλησε Χαιρέαρ ἀποσφάξειν ἅμ- 
υτέρους, ei Aulo, µέ ποτε uev. αὐτοῦ. 

ΜΗΤ. Πόσοι δὲ καὶ ἄλλοι ταῦτα ἀπειλοῦσιν; οὐκ- 
ν ἀνέραστος σὺ μενεῖς διὰ τοῦτο καὶ σωφρονήσεις͵ κα-- 
περ οὐχ ἑταίρα, τῆς δὲ Θεσμοφόρου [έρειά vig οὖσαι 
Ιτάλλα. τήµερον 14Add ἐστι. τί δέ σοι δέδωκεν ἐς τήν 
ῥτήν! 
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) 2» 


ἀπασῶν ῥᾳαδίως. νῦν δ᾽ ἄπιθι λουσοµένη, εἰ ἆ ἀφίκοιτο κος 
τήµερον τὸ µειράκιον ὃ Εὔκριτος' ὑπισχνεῖτο γάρ. 


7. 
MHTHP ΚάΙ MOTZAPION. 


1. MHT. αν δ᾽ ἔτι τοιοῦτον ἑραστὴν εὕρωμεν, o 
ἸΜουσάριον, οἷος ὁ Χαιρέας ἐστί, 9ῦσαι μὲν τῇ πανδήμφ 
denos, λευκὴν µηκάδα, τῇ οὐρανέᾳ δὲ τῇ ἐν κήποι, δα- 


296 µαλιν., στεφανώσαι δὲ καὶ τὴν πλουτοδότειραν., καὶ ὅλως 


µακάριαι καὶ τρισευδαίµονες ἐσόμεθα. νῦν ὁρᾷς παρα 
τοῦ νεανίσκου ἡλίκα λαμβάνομεν, ὁ ὃς ὁβολὸν μὲν οὖδε- 
πωποτέ σοι δέδωκεν͵, οὐκ ἐσθῆτα, οὐχ ὑποδήματα, οὗ 
µύρον, ἀλλὰ προφάσεις ἀεὶ καὶ ὑποσχέσειρ καὶ μακρεὶ 
ἐλπίδες καὶ πολὺ τό» ἐὰν 0 πατὴρ .. καὶ κύριος γένωμεν 
τῶν πατρῶων. καὶ πάντα od. σὺ δὲ καὶ ὁμωμοκέναι αἲ- 
τὸν Qs ὃτι νόµω σε γαμετὴν ποιῄήσεται. 

ΜΟΥΣ. Ὥμοσε γάρ, ὦ µῆτερ, κατὰ ταῖν 9 εοῖν καὶ 
τῆς Πολιαδος. 

MHT. Καὶ πιστεύεις δηλαδή’ καὶ διὰ τοῦτο πρῶην 
οὐκ ἔχοντι αὐτῷ καταθεῖναι συμβολὴν τὸν δακτύλιον δέ- 
δωκας ἀγνοούσης ἐμοῦ, ὁ δὲ ἀποδόμενος κατέπιει καὶ 
πάλιν τὰ δύο περιδέραια τὰ Ἰωνικά, ἕλκοντα ἑκάτερον 
δύο δαρεικούς, ἅ σοι 6 Xtog Πραξίας ὃ ναύκληρος éxo- 
µισε ποιησάµενος ἐν Ἐφέσῳ: ἐδεῖτο γὰρ Χαιφέας ἔρανον 
συνεφήβοις ἀπενεγκεῖν. ὀθόνας γὰρ καὶ χιτωνίσκους τί 
ἂν λέγοιμι; καὶ ὅλως ἕρμαιόν τι ἡμῖν καὶ μέγα ὄφελος 
συµπέπτωκεν οὗτος. 

2. ΜΟΥΣ. ᾽4λλὰ καλὸς καὶ ἀγένειος, καὶ φησὶν ἐρᾶν 
καὶ δακρύει καὶ «4{εινομάχης καὶ 4άχητος víóg ἐστι τοῦ 


᾿άρεοπαγίτου καὶ φησὶν ἡμᾶς γαµήσειν καὶ µεγάλας &à- 


297 πίδας ἔχομεν παρ’ αὐτοῦ, ἦν 0 γέρων µόνον καταμυσῃ. 
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τὸν βλέποις. ἐπεὶ εἰ μὴ ἐρᾷ γε, τί ἂν ἔτι ὀργίξοιτο, εἰ σύ 
τινα ἕτερον ἐραστὴν ἔχεις: 

ΧΡΥΣ. 4λλ᾽ οὐδὲ ἔχω ἔγωγε' ὁ δὲ µάτην ὑπέλαβε 
τὸν πΛούσιόν µου ἐρᾶν., διότι ἄλλως ἐμνημόνευσά ποτε 
αὐτοῦ. 

2. AMII. Καὶ τοῦτο ἠδὺ τὸ ὑπὸ πλουσίων οἴεσθαι 
σπουδαξεσθαίσε"' οὕτω γὰρ ἀνιάσεται μᾶλλον καὶ φιλο- 
τιµήσεται, ὡς μὴ ὑπερβάλοιντο αὐτὸν οἱ ἀντερασταί. 

ΧΡΥΣ. Καὶ μὴν οὗτός γε µόνον ὀργίξεται καὶ ῥαπί- 
δει, δίδωσι δὲ οὐδέν. 

AMII. ᾽4λλα δώσει" ζηλότυποι γὰρ καὶ μάλιστα Λυ- 
στηθήσονται. 

ΧΡΥΣ. Οὐκ.οἶδ' ὅπως ῥαπίσματα Λαμβάνειν Bov- 
Άειμε, ὦ ᾽άμπελίδιον. 

AMII. Ox, ἀλλ᾽, ὡς οἶμαι, μεγάλοι ἔρωτες y(yvov- 
ται, εἰ πύθοιτο ἀμελεῖσθαι, ei δὲ πιστεύσει μόνος ἔχειν, 
εἰπομαραίνεταί πως ἡ ἐπιθυμία. ταῦτα Λέγω πρὸς σὲ εἴ- 
2:06ιν ὅλοις ἔτεσιν ἑταιρήσασα, σὺ δὲ ὀκτωκαιδεκαέτις, 
οἶμαι, ἢ ἔλαττον οὖσα τυγχάνεις. εἰ βούλει δέ, καὶ διη- 
}ήσομαι ἃ ὄπαθόν ποτε οὐ πάνυ πρὸ πολλῶν ἐτῶν' ἥρα 

µου 4ημόφαντος ὁ δανειστὴς ὁ κατόπιν οἰκῶν τῆς Ποι-- 
χίληο. οὗτος οὐδεπώποτε πλέον τι πέντε δραχμῶν δέ- 
δωκε καὶ ἠξίου δεσπότης εἶναι. θα δέ, ὦ Χρυσί, ἐπιπό- 
λαιόν τινα ἔρωτα οὔτε ὑποστένων οὔτε δακρύων οὔτε 
ἀωρὶ παραγιγνόµενος ἐπὶ τὰς Δύρας., ἀλλ᾽ αὐτὸ µόνον 
συνεκάθευδέ μοι ἐνίοτε, καὶ τοῦτο δια pex gov. 3. ἐπειδὴ 
δὲ ἐλθόντα ποτὲ ἀπέκλεισα — Καλλίδης γὰρ ὁ γραφεὺς 
ἔνδον ἦν δέκα δραχμὰς πεπομφώς — τὸ μὲν πρῶτον 
ἀχῆλθέ μοι λοιδορησάµενορ΄ ἐπεὶ δὲ πολλαὶ μὲν διῆλθον 
ἡμέραι, ἐγὼ δὲ οὐ προσέπεµπον, ὁ Καλλίδης δὲ ἔνδον 
ἦν «os, ὑποθερμαινόμενος ᾖδη τότε ὁ 4ημόφαντὸς 
sal αὐτὸς ἀναφλέγεται ἐς τὸ πρᾶγμα καὶ ἐπιότάς ποτε 
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ἀνεωγμένην τηρήσας τὴν 9voav ἔκλαεν, ἔτυπτεν, ἠπεί- 
λει φονεύσειν, περιερρήγνυε τὴν ἐσθῆτα, ἅπαντα ἐποέει, 
καὶ τέλος τάλαντον δοὺς μόνος εἶχεν ὀκτὼ ὅλους µῆνας. 
ἡ yvvi δὲ αὐτοῦ πρὸς ἄπαντας ἔλεγεν ὡς ὑπὸ φαρμάκων 


ἐκμήναιμι αὐτόν. τὸ δὲ ἦν ἄρα ζηλοτυπία τὸ φάρµακον. 


ὥστε, ὢ Ἄρυσί, καὶ σὺ χρῶ ἐπὶ τὸν Γοργίαν τῷ αὐτῷ 
φαρμάκῳ ' πλούσιος δὲ ὁ νεανίσκος ἔσται, tjv τι ὃ πατὴρ 
αὐτοῦ πάθη. 


9, 
4Ο0ΡΚΑΣ, IHANNTXIZ, ΦΙ4ΟΣΊΤΡΑΤΟΣ, ΠΟΛΕΜΩΝ. 


1. 40PK. ᾽πολώλαμεν, ὦ κεκτηµένη, ἀπολώλαμεν, 
Ó Πολέμων ἀπὸ τῆς στρατείας ἀνέστρεψε πλουτῶν, ὥς 
φασιν' ἑώρακα δὲ ay e αὐτὸν ἐφεστρίδα περιπόρφυρον 
ἐμπεπορπημένον καὶ ἀκολούθους ἅμα πολλούς. καὶ οἱ 
φίλοι Gg εἶδον, συνέθεον ἐπ᾽ αὐτὸν ἀδπαδόμενοι ἐν 
τοσούτῳ δὲ τὸν δεράποντα ἰδοῦσα κατόπιν ἑπόμενον, ὃς - 
δυναποδεδηµήκει μετ αὐτοῦ, ἠρόμην Καΐν Εἰπέ μουμ 
ἔφην, ὦ Παρµένων, ἀσπασαμένη πρότερον αὐτόν, πῶς 
ἡμῖν ἐπράξατε καὶ εἴ τι ἄξιον τῶν πολέμων ἔχοντερ έπανε-- 
ληλύθατε; 

I1AN. Ovx ἔδει τοῦτο εὐθύς, ἆλλ᾽ ἐκεῖνα. ὅτι μὲν» 
ἐσώθητε, πολλή χάρις τοῖς θεοῖς, καὶ μάλιστα τῷ Eevigm 
Zi καὶ 4θηνᾷ στρατία: ἡ δέσποινα δὲ ἐπυνθάνετο acl 
ví πράττοιτε καὶ ἔνθα εἵητε; εἰ δὲ καὶ τοῦτο προσέθηκας-- 
ὥς καὶ ἐδάκρυε καὶ ἀεὶ ἐμέμνητο Πολέμωνος, ἄμεινον ἡτ-- 
παρὰ πολύ. 

2. 4ΟΡΚ. Προεῖπον εὐθὺς ἐν ἀρχῇ ἅπαντα: πρὸς ὃξ 
03 ovx ἂν εἶπον, ἀλλὰ ἃ ἤκουσα ἐβουλόμην εἰπεῖν. ἐπελᾶ 
πρός γε Παρμένοντα οὕτως ἠρξάμην' Ἠπου, à Παρ-- 


ὠένω», ἐθόμρει τὰ ὧτα ὑμῖν; ἀεὶ γὰρ ἐμέμνητο ἡ κεκτη-- 
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µένη μετὰ δακρύων. καὶ μάλιστα εἴ τις ἐληλύθει ἐκ τῆς 
µάχης καὶ πολΛλοὶ τεθνάναι ἐλέγοντο, ἐσπάραττε τότε τὰς 
κόµας καὶ τὰ στέρνα ἐτύπτετο καὶ ἐπένθει πρὸς τὴν ἆγγε- 
λίαν ἕκαστην. 

ΠΑΝ. E γε, à 4{ορκάς, οὕτως ἐχρῆν. 


4Ο0ΡΚ. Εἶτα ἑξῆς μετ οὐ πολὺ ἠρόμην ἐκεῖνα. ὁ 


δέ, Πάνυ λαμπρῶς, φἠσίν, ἀνεστρέψαμεν. 

IIAN. Οὕτως κἀκεῖνος οὐδὲν προειπῶν, og ἐμέ- 
µνητό µου ὁ Πολέμων 5] ἐπόθει 1] ἠὔχετο ζῶσαν κατα- 
λαβεῖν; 


χεφάλατον ἐξήγγειλε πλοῦτον πολύν, yovoóv, ἐσθῆτα, 
ἀκολούθους, ἐλέφαντα' τὸ μὲν γὰρ ἀργύριον μηδὲ 
ἀριθμῷ ἄγειν αὐτόν, ἀλλὰ µεδίµνω ἀπομεμετρημένον 


4ΟΡΚ. Καὶ µάλα πολλὰ τοιαῦτα ἔλεγε. τὸ δ᾽ οὖνι. 


πολλοὺς µεδίµνους. εἶχε δὲ καὶ αὐτὸς Παρμένων δακτύ- 


λιον ἐν τῷ μικρῷ δακτύλω, µέγιστον, πολύγωνον, καὶ 
ψήφος ἐνεβέβλητο τῶν τριχρώµων. ἐρυθρά τε ἦν ἐπιπο- 
λῆς. εἴασα δ᾽ οὖν αὐτὸν ἐθέλοντά μοι διηγεῖσθαι ὡς τὸν 
"Mivv διέβησαν καὶ og ἀπέκτειναν Τιριδάταν τινὰ καὶ 
ὥς διέπρεψεν ὁ Πολέμων ἐν τῇ πρὸς Πισίδας µαχῃ: ἀπέ- 
ὅραμον δέσοι ταῦτα προσαγγελοῦσα, Og περὶ τῶν παρὀν- 
των σκέψαιο. εἰ γὰρ ἐλθῶν ὁ Πολέμων — ἤξει δὲ πάν- 
τως ἀποσεισάμενος τοὺς γνωρίµους — ἀναπυδόμενος 
εὗροι τὸν Φιλόστρατον ἔνδον παρ᾽ ἡμῖν, τίοἴει ποιήσειν 
αὐτόν; 

9. ILAN. Ἐξευρίσκωμεν, à 4ορκάς, ἐκ τῶν παρόν-- 
των σωτήριον’ οὔτε γὰρ τοῦτον ἀποπέμψαι καλὸν τάλαν- 
τον ἔναγχος δεδωκότα καὶ τἆλλα ἔμπορον ὄντα καὶ πολλὰ 
ὑπισχνούμενον, οὔτε Πολέμωνα τοιοῦτον ἐπανήκοντα 
Ἰρήσιμον μὴ παραδέχεσθαι' προσέτι γὰρ καὶ ξηλότυπός 
στιν͵ ὃς καὶ πενόµενος ἔτι πολὺ ἀφόρητος ἦν' νῦν δὲ 
τό οὐκ ἂν ἐκεῖνος ποιῄσειεν; 
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JOPK. «λα καὶ αροσέρχεται- 

 I14N. Ἐκίεομει. à «ορκας, ὑπὸ τῆς ἀπορίαρ wi 
τ 

-JOPK. αλλα xci Φιαοστροτος αροσέρχεται. 

ILAN. TY; γένωµαι: xe Gr µε η γή χαταπίοι; 

4. 014. Ti ov πύνοµεν. e Ilevvvgi ; 

IH AN. 4νθρωπε. exoíeArzas µε. σὺ δὲ χαῖρε, Ilo- 
Armen. I9ovio: geras. 

IIO 1. Otro; otr τές ἐστιν 0 προσιῶν ὑμῖν; 6w- 
x&;; ev γε. O llovrvg. ἐγὼ δὲ πεματαῖος ἐκ Πυλών 
διέπτει' ἔπειρομενος ἐπὶ τοιαυτη» γυναῖκα. καὶ δίκαια 
μέντοι χπέχονθα. xci σοι χαριν ἔχω᾽ οὐχέτι γὰρ ἀρπα- 
σθπσοµαι vxo σος. 

ΦΙ4. Σὺ δὲ τίς εἰ. ὢ βέλτιστε; 

IIO 1. Ὅτι Πολέμων ὃ Στειριεὺς Πανδιονίδοξ' φυ- 
AQs. ἄχουεις; χιλιαρχήσας τὸ πρῶτον, νῦν δὲ ἐξαναστή- 
σας πειταχισχιλίαν ασπίδα. ἐραστὴς Παννυχέίδος., ὅτε 
euyr ἔτι ἄνθρωαιι -α qgooreciv αὐτήν. 

O1 f. 4λλα τὰ viv σοι, ὦ ξεναγέ, Παννυχὶς ipi 
ἐστι, xol τάλαντον εἴληφε. λήψεται δὲ ἤδη καὶ ἕτερον, 
ἐπειδαν τα φορτία διαδωµεθα. καὶ νῦν ἀκολούθει [0h 
ὢ Παννυχέ, τοῦτον δὲ xa! Ὀδρύσαις χιλιαρχεῖν ἔα. 

4OPK. Ἐλευθέρα μέν ἐστι καὶ ἀκολουθήσει, 1 
ἐθέλη. 

IIAN. TY ποιῶ. Ίορκας: 

4OPK. Εἰσιέναι ἄμεινον» ὀργιξομένῳ οὐχ olov vt. 
παρεῖναι Πολέμωνι, καὶ μᾶλλον ἐπιταθήσεται ξηλοτυπῶ. 

114Ν. Ei θέλεις. εἰσίωμεν. 

5. I0 A. ἀλλὰ προλέγω ὑμῖν ὅτι τὸ ὕστατον míos 
τήµερον, 7 μάτην ἐγὼ τοσούτοις govoig ἐγγεγυμνασμέ- 
νος πάρειµι. τοὺς θρᾶκας, e Ilcouévow: ὡπλισμένοι 
ἠχόντων ἐμφράξαντες τὸν στενωπὸν τῇ φάλανγιε' is 
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που μὲν τὰ ὁπλιτικόν, παρ᾽ ἑκάτερα δὲ οἱ σφενδο- 
ι καὶ τοξόται, οἱ δὲ ἄλλοι κατόπιν. 

ΦΙ4. Ὡς βρεφυλλίοις ταῦτα, ὦ µισθοφόρε, ἡμῖν Λέ- 
καὶ μορμολύττῃ. σὺ γὰρ ἀλεκτρυάνα πώποτε ἀπέ- 
'ag ἢ πόλεμον εἶδες; ἐρυματιον ἐφρούρεις τάχα δι- 
ίτης Gv, ἵνα καὶ τοῦτο προσχαρίσωµαί σοι. 

ΠΟ. Καὶ uqv εἴσῃ µετ᾽ ὀλίγον., ἐπειδὰν προσιὀν- 
ἡμᾶς ἐπὶ δόρυ θεάσῃ στίλβοντας τοῖς ὅπλοις. 

ΦΙά. κετε μόνον συσκευασάµενοι. ἐγὼ δὲ καὶ Τί-- 
οὗτος — μόνος γαρ οὗτος ἔπεταί uo, — βάλλοντες 
: Λίθοις τε καὶ ὀστράκοις οὕτω διασκεδάσοµεν, ὡς 
'ὅποι οἴχοισθε ἔχοιτε εἰδέναι. 


10. 
ΧΕΑΙ4ΟΝΙΟΝ KAI A4POZIZ. 


1. XEA. Οὐκέτι φοιτᾷ παρὰ Gd, ὦ 4ροσί, τὸ µειρά- 
ὁ Κλεινίας; ov γὰρ ἑώρακα, πολὺς ἤδη χρόνος, αὐ- 
παρ᾽ ὑμῖν. 

4ΡΟΣ. Οὐκέτι, à Χελιδόνιον' 0 γὰρ διδάσκαλος 
v εἶρξε µηκέτι uot προσιέναι. 

ΧΕ 4. Τίς οὗτος; µή τι τὸν παιδοτρίβην «4ιότιμον 
&g$ ἐπεὶ ἐκεϊνός γε φίλος ἐστίν. 

4ΡΟΣ. Οὔκ. ἀλλ᾽ ὁ πάκιστα φιλοσόφων ἀπολού- 
)? 4ρισταίνετος. 

XEA. Τὸν σκυθρωπὸν Λέγεις, τὸν δασύν. τὸν βα-- 
ὤγωνα, ὃς εἴωθε μετὰ τῶν µειρακίῶων περιπατεῖν ἐν 
Ἰοικίλῃ: 

4ΡΟΣ. 'Exeivóv φηµι τὸν ἀλαξόνα. ὃν κάκιστα ἐπί- 
ιἀπολούμενον, ἑλκόμενον τοῦ πώγωνος ὑπὸ δηµίου. 
9. XEA. Tí παθῶν δὲ ἐκεῖνος τοιαῦτα ἔπεισε τὸν 
Wiav; 
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4ΡΟΣ. Ovx οἶδα, à Χελιδύνιον. ἀλλὰ µηδέποι 
ἀπόκοιτός µου γενόμενος ἀφ᾿ οὗ γυναικὶ ὁμιλεῖν ἤρξαι 
— πρῶτον δὲ ὠμίλησέ uo, — τριῶν τούτων ἑξῆς ἡμερά 
οὐδὲ προσήλθε τῷ στενωπῷ ' ἐπεὶ δὲ ἠνιώμην — ovx olà 
δὲ ὅπωςτι ἔπαθον ἐπ᾽ αὐτῷ — ἔπεμψα τὴν Νεβρίδα περ 
σκεψοµένηήν αὐτὸν 1j ἐν ἀγορᾷ διατρίβοντα rj £v Ioui 
4j δὲ περιπατοῦντα ἔφη ἰδοῦσα μετὰ τοῦ ᾿άρισταινέτο 
νεῦσαι πόρρω. ἐκεῖνον δὲ ἐρυθριάσαντα κάτω ὁρᾶν κι 
μηκέτι παρενεγκεῖν τὸν ὀφθαλμόν. εἶτ ἐβάδιξον ἅμα . 
τὴν πόλιν: 9 δὲ ἄχρι τοῦ «4ιπύλου ἀκολουθήσασα, ἐπ 
μήδ᾽ ὅλως ἐπεστράφη, ἐπανῆκεν οὐδὲν σαφὲς ἀπαγγεῖλ, 
ἔχουσα. πῶς µε οἴει διάγειν τὸ μετὰ ταῦτα ovx ἔχουσα 
εἰκάσαι 0 τι uo, πέπονθεν 0 µειρακίσκος; ἀλλὰ μὴ ἐλύ 
πησέ τι αὐτόν, ἔλεγον, ἤ τινος ἄλλης ἠράσθη μισήσα 
ἐμέ; AAA. ὁ πατήρ διεκῶλυσεν αὐτόν; πολλὰ τοιαῦτ 
ἔστρεφον. ἤδη δὲ περὶ δείλην ὀψίαν ἧκεν ὁ «4ρόμων τὸ 
γραμµάτιον τουτὶ παρ) αὐτοῦ ποµίζων. ἀνάγνωθι ᾖα- 
βοῦσα, à Χελιδόνιον: οἶσθα γὰρ δή που γράμματα. 

. 8. XEA. dép ἴδωμεν' τὰ γράµµατα οὐ πάνυ σαφή, 
ἀλλὰ ἐπισεσυρμένα δηλοῦντα ἐπειξύν τινα τοῦ γεγραφό- 
τος. λέγει δέ «πῶς μὲν ἐφίλησά σε, à «4ροσί, τοὺς θιοῦς 
ποιοῦμαι μάρτυρας. 

4ΡΟΣ. Αἱαῖ τάλαν, οὐδὲ τὸ χαίρειν προσέγραφὲ 

ΧΕΙ. ,,Kol νῦν δὲ οὐ κατὰ μῖσος, ἀλλὰ κατ avayxty 
ἀφίσταμαί Gov: ὁ πατὴρ γὰρ Αρισταινέτῳ παρέδωκί MH 
φιλοσοφεῖν αὐτῷ, x&xsivog — ἔμαθε γὰρ τὰ καθ᾽ ἡμᾶί 
ἅπαντα — πάνυ πολλὰ ἐπετίμησέ µοι ἀπρεπὲς εἶναι ib 
yov ἑταίρα συνεῖναι Αρχιτέλουρ καὶ Ἐρασικλείας vio 
Ovra* πολὺ γὰρ ἄμεινον εἶναι τὴν ἀρετῆν προτιμᾶν vis 
ἡδονῆς.« 

4ΡΟΣ. Μὴ ὥρασιν ἴκοιτο ὁ λῆρος ἐκεῖνος τοιαῦτά 
παιδεύων τὸ μειράᾶκιον. 
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XEA.. ,,£20ve ἀναγκη πείθεσθαι αὐτῷ" παρακολου- 
& γὰρ ἀκριβῶς παραφυλάττων., καὶ ὅλως οὐδὲ προς- 
ἰέπειν ἄλλῳ οὐδενὶ ἔξεστιν ὅτι μὴ ἐκείνω' εἰ δὲ σω- 
ρονοῖμι καὶ πάντα πεισθείην αὐτῷ, ὑπισχνεῖται πάνυ 
δαίμονα ἔσεσθαί us καὶ ἐνάρετον καταστήσεσθαι τοῖς 
όνοι προγεγυμνασμένον. ταῦτα σοι μόλις ἔγραψα ὑπο- 
Ἰέψας ἐμαυτόν. σὺ δέ µοι εὐτύχει καὶ µέμνησο Κλει- 
fov, «€ 

4. 4ΡΟΣ. Τίσοι δοκεῖ ἡ ἐπιστολή, à Χελιδόνιον; 

XEA. Τὰ μὲν Θλλα ἡ ἀπὸ Σκυθῶν Quo, τὸ 9) 
µέμνήησο Κλεινίου΄ ἔχει τινὰ ὑπόλοιπον ἐλπίδα. 

4ΡΟΣ. Κάμοὶ οὕτως ἔδοξεν ' ἀπόλλυμαι δ᾽ οὖν ὑπὸ 
9j ἔρωτος. Ó μέντοι 4ρόμων ἔφασκε παιδεραστήν τινα 
ναι τὸν ρισταίνετον καὶ ἐπὶ προφάσει τῶν µαθηµά- 
ων συνεῖναι τοῖς ὡραιοτάτοις τῶν νέων καὶ (Ote Aoyo- 
οεῖσθαι πρὸς τὸν Κλεινίαν ὑποσχέσεις τινὰς ὑπισχνού- 
ενον ὡς ἐσόθεον ἀποφανεῖ αὐτόν. ἀλλὰ xal ἀναγιγνῶώσκει 
ἓτ’ αὐτοῦ ἐρωτικούς τινας λόγους τῶν παλαιῶν φιλοσό- 
ων πρὸς τοὺς µαθητάς, καὶ ὅλος περὶ τὸ μειράκιόν 
πιν. ἠπείλει δὲ καὶ τῷ πατρὶ τοῦ Κλεινίου κατερεῖν 
tita. 

XEA. Ἐχρῆν, à 4ροσί, γαστρίσαι τὸν 4ρόμωνα. 

4ΡΟΣ. Ἠγάστρισα, καὶ ἄνευ δὲ τούτου ἐμός ἐστι 308 
έχισται γὰρ κἀκεῖνος τῆς Νεβρίδος. 

XEA. Θάρρει, πάντα ἔσται καλῶς. ἐγὼ δὲ καὶ ἐἔπι- 
ῥάψειν µοι δοκῶ ἐπὶ τοῦ τοίχου ἐν Κεραμεικῷ, ἔνθα ὁ 
ρἹιτέλης εἴωθε περιπατεῖν, ρισταίνετος διαφθείρει 
λεινίαν, ὥστε καὶ ἐκ τούτου συνδραμεῖν τῇ παρὰ τοῦ 
ρόμωνος διαβοΛλῇ. —— 

4ΡΟΣ. Πῶς δ᾽ ἂν λάθοις ἐπιγράψασα; 

XEA. Τῆς νυµτός, ὦ «4ροσί, ἄνθρακά ποθεν Aa- 
"oa. 

LUCiAN. III. M 
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4ΡΟΣ. Ev ye, συστράτευε µόνον, ὦ Χελιδόνιον, 
xatà τοῦ ἀλαζόνος Αρισταινέτου. 


11. 
TPTOÓAINA KAI XAPMIAH Z. 


1. ΤΡΥΦ. Ἑταίραν δέτις παραλαβὼν πέντε δραχμᾶς 
τὸ μίσθωμα δοὺς καθεύδει ἀποστραφεὶς δακρύων καὶ 
στένων; ἀλλ᾽ οὔτε πέπωκας ἡδέως οἶμαι, οὔτε δειπνῆ- 
ὅαι μόνος ἠθέλησας' ἔκλαες γὰρ VEL παρὰ τὸ δεῖπνον, 
ἑώρων γάρ’ καὶ νῦν δὲ οὐ διαλέλοιπας ἀνολολύξων ὥς- 
περ βρέφος. ταῦτα οὖν, à Χαρμίδη., τένος ἕνεκα ποιεῖς; 
μὴ ἀποκρύψῃ µε. ὡς ἂν καὶ τοῦτο ἀπολαύσω τῆς νυκτὸς 
ἀγρυπνήσασα μετὰ σοῦ. 

XAPM. Ἔρως με ἀπόλλυσιν, ὦ Τρύφαινα, καὶ 
οὐκέτ᾽ ἀντέχω πρὸς τὸ δεινόν. 

ΤΡΥΦ. ᾽4λλ᾽ ὃτι μὲν οὐκ ἐμοῦ ἐρᾷς. δῆλον ' ov γὰρ 
ἂν ἔχων µε ἡμέλεις καὶ ἀπωθοῦ περιπλέκεσθαι θέλουσαν 
καὶ τέλος διετείχιξες τὸ μεταξὺ ἡμῶν τῷ ἱματίῳ δεδιὼς 
μὴ ψαύσαιμί σου. τίς δὲ ὅμως ἐκείνη ἐστίν, εἰπέ' τάχα 

909 γὰρ ἄν τι καὶ συντελέσαιμι πρὸς τὸν ἔρωτα. οἶδα γαρ ὡς 
χρὴ τὰ τοιαῦτα διακονεῖσθαι. 

XAPM. Καὶ μὴν οἶσθα καὶ πάνυ ἀκριβῶς αὐτὴν 
κἀκείνη σέ' οὐ γὰρ ἀφανὴς ἑταίρα ἐστίν. 

2. ΤΡΥΦ. Εἰπὲ τοὔνομα, ὦ Χαρμίδη. 

XAPM. Φιλημάτιον, ὦ Τρύφαινα. 

TPTO. Ὁποτέραν Λέγεις; δύο γάρ elc, τὴν ἐκ Ia- 
ραιώς, τὴν Qt. διακεκορευμένην. ἦς ἐρᾷ 4άμυλλος Ó 
τοῦ νῦν στρατηγοῦντος υἱός, ἢ τὴν ἑτέραν., ἣν Παγίδα 
ἐπικαλοῦσιν; 

XAPM. Ἐκείνην, καὶ ἑάλωκα ὁ κακοδαίµων καὶ 
συ»ε(λγµαι πρὸς αὐτῆς. 
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ΤΡΥΦ. Οὐκοῦν δι éxstvqv ἔκλαες: 

XAPM. Καὶ µάλα., 

ΤΡΥΦ. Πολὺς δὲ χρόνος ἔστι σοι ἐρῶντι ἢ νεοτε- 
Λλής τις εὖ; 

XAPM. O9 νεοτελής, ἀλλὰ ads ἑπτὰ σχεδὸν ἀπὸ 
«4ιονυσίων, ὅτε πρῶτον εἶδον αὐτήν. 

TPTO. Εἶδες δὲ ὅλην ἀκριβῶς, 1) τὸ πρόσωπον µό- 
vov καὶ ὅσα τοῦ σώματος φανερά, [ὰ εἶδες Φιληματίου.] 
καὶ ὥς χρήν γυναῖΐκα πέντε καὶ τετταράκοντα ἔτη ysyo- 
νυῖαν ἤδη: 

XAPM. Καὶ μὴν ἐπόμνυται δύο καὶ εἴκοσιν εἰς τὸν 
ἐσόμενον Ἐλαφηβολιῶνα τελέσειν. 

8. TPTO. Σὺ δὲ ποτέροις πιστεύσειας ἄν, τοῖς ἐκεί- 
νής ὄρχοις ἢ τοῖς σεαυτοῦ ὀφθαλμοῖς; ἐπίσκεψαι γὰρ 
ἀκριβῶς ὑποβλέψας ποτὲ τοὺς κροτάφους αὐτῆς, ἔνθα 
µόνον τὰς αὐτῆς τρύχας ἔχει: τὰ δὲ ἄλλα φενάκη Boo sia. 
περὶ δὲ τοὺς κροτάφους ὁπόταν ἀσθενήσῃ τὸ φάρμακον, 
€ βάπτεται, ὑπολευκαίνεται τὰ πολλά. καίτοι ví τοῦτο; 
βίασαί ποτε καὶ γυμνὴν ἰδεῖν. 

XAPM. Οὐδεπώποτέ uoi πρὸς τοῦτο ἐνέδωκεν. — 

ΤΡΥΦ. Εἰκότως ' ἠπίστατο γὰρ μυσαχθησόμενόν σε 
τὰς αὐτῆς Λεύκας. ὅλη δὲ ἀπὸ τοῦ αὐχένος ἐς τὰ γόνατα 
παρδάλει ἔοικεν. ἀλλα σὺ ἐδάκρυες τοιαύτῃ μὴ συνών; 
ἡ που τάχα καὶ ἐλύπει σε καὶ ὑπερεώρα; 

XAPM. Ναί, ὦ Τρύφαινα, καΐτοι τοδαῦτα παρ᾽ 
ἐμοῦ λαμβάνουσα. καὶ νῦν ἐπειδὴ χιλίας αἰτούσῃ οὐκ-εζ- 
χον διδόναι ῥαδίως ἅτε ὑπὸ πατρὶ φειδομένῳ τρεφόµενος. 
Μοσχίωνα ἐσδεξαμένη ἀπέκλεισέ µε, dvO^ ὧν λυπῆσαι 
καὶ αὐτὸς θέλων αὐτὴν σὲ παρείληφα. 

ΤΡΥΦ. Ma τὴν ᾽άφροδίτην οὐκ ἂν ἤκον, εἴ uot 
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ἄλλην, καὶ ταῦτα Φιλημάτιον τὴν σορόὀν. ἆλλ᾽ ἄπιμι, καὶ 
γὰρ ἤδη τρίτον τοῦτο ᾖσεν ἀλεκτρυών. 

4. X APM. Μη σύ γε οὕτως ταχέως, o Τρύφαινα" 
εἰ γὰρ ἀληθῆ ἐστιν ἃ qs περὶ Φιληματίου, τὴν πηνήκην 
καὶ ὃτι βάπτεται καὶ τὸ τῶν ἄλλων ἀλφῶν., οὐδὲ προς- 
βλέπειν ἂν ἔτι δυναίµην αὐτῃ. 

ΤΡΥΦ. Ἐροῦ τὴν μητέρα, sl ποτε λέλουται μετ αὐ- 
τῆς' περὶ γὰρ τῶν ἐτῶν κἂν ὃ πάππος διηγήσεταέ σοι, si 
γε ζῇ ἔτι. 

XAPM. Οὐκοῦν ἐπειδὴ τοιαύτη ἐκείνη, ἀφῃρήσθω 
μὲν ἤδη τὸ διατείχισµα., περιβάλλωμεν δὲ ἀλλήλους καὶ 
φιλῶμεν καὶ ἀληθῶς συνῶμεν' Φιληματιον δὲ πολλὰ 
χαιρέτω. 


12. 
IOEZZA KAI IITOIAZ ΚάΙ 4ΊΣΙ4Σ. 


1. ΙΟΕΣ. Θρύπτῃ, ὦ 4νυσία, πρὸς ἐμέ; καὶ xaAdg, 
ὅτι µήτε ἀργύριον πώποτε ᾖτησά σε wj. ἀπέχλεισα ἕλ-- 
θόντα, ἔνδον ἕτερος, εἰποῦσα, µήτε παραλογισάµενον 

811 τὸν πατέρα 7] ὑφελόμενον τῆς μητρὸς ἠνάγκασα uot τι 
κοµίσαι, ὁποῖα αἱ ἄλλαι ποιοῦσιν, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς 
ἅμισθον, ἀξύμβολον εἰσεδεξάμην. οἶσθα ὅσους ἑραστὰς 
παρεπεμψφάµην, Ἡθοκλέα τὸν πρυτανεύοντα νῦν καὶ IIa- 
σίωνα τὸν ναύκληρον καὶ τὸν συνέφηβόν σου Μέλισσον, 
καίτοι ἔναγχος ἀποθανόντος αὐτῷ τοῦ πατρὸς καὶ κύριον 
αὐτὸν ὄντα τῆς οὐσίας ἐγὼ δὲ σὲ τὸν Φάωνα µόνον εἷ- 
χον οὔτε τινᾶ προσβλέπουσα ἕτερον οὔτε προσιεµένη ὅτι 
uc cé: ὤμην γὰρ ἡ ἀνόητος ἀληθῆ εἶναι ἃ ὤμνυες, καὶ 
διὰ τοῦτό σοι προσέχουσα ὥσπερ 9) Πηνελόπη ἐδωφρό- 
vovv , ἐπιβοωμένης τῆς μητρὸς καὶ πρὸς τὰς φέλας éyxa- 
{ουύσγς. σὺ δὲ ἐπείπερ ἔμαθες ὑποχείριον ἔχωι' µε τετη- 
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κυῖαν ἐπὶ σού, ἄρτι μὲν 4υκαίνῃ προσέπαιζες ἐμοῦ 090 
σης, Og λυποίης ἐμέ. ἄρτι δὲ σὺν ἐμοὶ κατακείµενος ἐπῃ- 
νεις Μαγίδιον τὴν φάλτριαν ' ἐγω δ᾽ ἐπὶ τούτοις δακρυύω 
καὶ συνίηµι ὑβριζομένη. πρώην δὲ ὁπότε συνεπίνετθ 
Θράσων καὶ σὺ καὶ «4ίφιλος, παρῆσαν xol αὐλητρὶς 
Κυμβάλιον καὶ Πυραλλὶς ἐχθρὰ οὖσα ἐμοί. σὺ δὲ vot. 
εἰδὼς τὴν Κυμβάλιον μὲν oU uo, πάνυ ἐμέλησεν ὅτι πεν- 
τάκις ἐφίλήσας: σεαυτὸν γὰρ ὕβριξες τοιαύτην φιλῶν' 
Πυραλλίδα δὲ ὅσον ἐνένευες, καὶ πιὼν ἂν ἐκείνη μὲν 
ὑπέδειξας τὸ ποτήριον, ἀποδιδοὺς δὲ τῷ παιδὶ πρὸς τὸ 
ovg ἐκέλευες, εἰ μὴ Πυραλλὶ αἰτήσειε, μὴ ἂν ἄλλω 
ἐγχέαι: τέλος δὲ τοῦ µήλου ἀποδακών, ὑπότε τὸν «4ίφι- 
λον εἶδες ἀδχολούμενον --- ἐλάλει γὰρ Θράσωνι — προ- 
κύψας πως εὐστόχως προδηκόντισας ἐς τὸν κόλπον αὐτῆς, 
οὐδὲ λαθεῖν γε πειρώμµενος ἐμέ' ἡ δὲ φιλήσασα μεταξὺ 
τῶν μαστῶν ὑπὸ τῷ ἀποδέσμω παρεβύσατο. 2. ταῦτα 
οὖν τίνος ἕνεκα ποιεῖς; τί σε 7] μέγα *) μικρὸν ἠδίκήσα, 
5 ἐλύπησα ἐγωώ; τίνα ἕτερον εἶδον; οὐ πρὸς µόνον σὲ 
ζῶ: οὐ μέγα. à 4νσία. τοῦτο ποιεῖς γύναιον ἄθλιον Àv- 
πῶν μεμηνὸς ἐπὶ σού; ἔστι τις θεὸς ἡ “Αδράστεια καὶ τὰ 
τοιαῦτα ὁρᾷ) σὺ δέ ποτε λυπήσῃ τάχα, ἂν ἀκούσῃς τι 
περὶ ἐμοῦ, κειµένην µε ἤτοι βρόχω ἐμαυτὴν ἀποπνίξασαν 
5j ἐς τὸ φθέαρ ἐπὶ κεφαλὴν ἐμπεσοῦσαν, ἢ ἕνα γέ τινα 
τρόπον εὑρήσω Θανάτου, Oc μηκέτ᾽ ἐνοχλοίην βΛλεπο- 
µένη. πομπεύσεις τότε Og µέγα καὶ λαμπρὸν ἔργον ép- 
γασάµενος. τί µε ὑποβλέπεις καὶ πρίῃ τοὺς ὀδόντας: εἰ 
γάρ τι ἐγκαλεῖς, εἰπέ, Πυθιὰς ἡμῖν αὕτη δικασάτω. τί 
τοῦτο; οὐδὲ ἀποκρινάμενος ἀπέρχῃ καταλιπών µε; ὁρᾷς, 
ὦ Ilv8«dc, οἷα πάσχω ὑπὸ 4νσίου; 

IIT0. Ὢ τῆς ἀγριότητος, τὸ μηδὲ ἐπικλασθῆναι δα-- 
κρυούσης' λίθος, ovx ἄνθρωπός ἐστι. πλήν ἀλλ᾽ εἴ γε 
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ὑπεραγαπῶσα καὶ τοῦτο ἐμφαίνουσα. ἐχρῆν δὲ μὴ πάνυ 
αὐτὸν ζηλοῦν' ὑπερόπται γὰρ αἰσθανόμενοι γέγνονται 
. — παῦ᾽, ὦ τάλαιναι δακρύουσα, καὶ ἤν µοι πείθῃ, Grot 
313 ἢ δὶς ἀπόκλεισον ἐλθόντα' ὄψει γὰρ ἀνακαιόμενον αὐ- 
τὸν πάνυ καὶ ἀντιμεμηνότα cing Gs. 

IO EZ.. ἀλλὰ μηδ᾽ εἴπης, ἄπαγε. ἀποκλείσω 4νυσίαν; 
εἴθε μὴ αὐτὸς ἀποσταίη φθάσας. 

ΠΥΘ. ᾽4λλ᾽ ἐπανέρχεται αὖθις. 

IOEZ. ᾽Απολώλεκας ἡμᾶς, à Πυθιας: ἠκρόαταίσου 
ἴσως »,ἀπόκλεισον' λεγούσης. 

3. ATZ. Οὐχὶ ταύτης ἕνεκεν, à Πυθιας, ἐπανελή-- 
λυθα, ἣν οὐδ) ἂν προσβλέψαιμι ἔτι τοιαύτην οὖσαν, ἀλλὰ 
διᾶ σέ, ὥς wr] καταγιγνώσκῃς ἐμοῦ καὶ λέγης, ἄτεγκτος 
ὁ 4νσίας ἐστίν. 

ΠΥΘ. ᾽άμέλει καὶ ἔλεγον, ὦ 4νυσία. 

ATZ. Φέρειν οὖν ἐθέλεις, à Πυδθιάς, Ἰόεσσαν ταύ- 
την τὴν νῦν δακρύουσαν αὐτὸν ἐπιστάντα αὐτῇ ποτε 
μετὰ νεανίου καθευδούσῃ ἐμοῦ ἀποστάσῃ; 

IITO. 4νσία, τὸ μὲν ὅλον ἑταίρα ἐστί. πότε δ᾽ οὖν 
κατέλαβες αὐτοὺς συγκαθεύδοντας; 

ATZ. Ἕκτην σχεδὸν ταύτην ἡμέραν, vi] «4, ἕκτην 
γε, δευτέρα ἰσταμένου ' τὸ τήµερον δὲ ἑβδόμη ἐστίν. ὁ 
πατὴρ εἰδῶς ὣς πάλαι ἐρώην ταυτησὶ τῆς χρηστῆς, ἑνέ- 
κλεισέ µε παραγγείλας τῷ θυρωρῦ μὴ ἀνοίγειν' ἐγὼ δέ, 
οὐ γὰρ ἔφερον μὴ οὐχὶ συνεῖναι αὐτῇ, τὸν 4ρόμωνα ἐκέ- 
Λευσα παρακύψαντα παρὰ τὸν θριγκὸν τῆς αὐλῆς, ᾗ τα-- 
πεινότατον ἦν, ἀναδέξασθαί µε ἐπὶ τῶν νώτων' ῥᾷον 
814 γὰρ οὕτως ἀναβήσεσθαι ἔμελλον. τί ἄν μακρὰ λέγοιµι; 

ὑπερέβην, ἧκον, τὴν αὔλειον εὗρον ἀποκεκλεισμένην 
ἐπιμελῶς' µέσαι γὰρ νύκτες ἠσαν. οὐκ ἔχοψα Ó' οὖν, 
ἆλλ᾽ ἐπάρας ἠρέμα τὴν θύραν, ἤδη δὲ καὶ ἄλλοτ éxe- 
ποιή/κειν αὐτὸ, παραγαγὼν τὸν στροφέα παρεισῆλθον 
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ἀφοφητί. ἐκάθευδον δὲ πάντες, εἶτα ἐπαφῶμενος τοῦ 
τοίχου ἐφίσταμαι τῇ κλίνῃ. 

4. ΙΟΕΣ. Τί ἐρεῖς. ὦ «4άματερ; ἀγωνιῶ γαρ. 

4ΥΣ. Ἐπειδὴ δὲ οὐχ ἑώρων τὸ ἄσθμα Ev, τὸ μὲν 
πρῶτον ὤμην τὴν 4υδὴν αὐτῇ συγκαθεύδειν * v0 δ᾽ οὐκ 
ἦν, ^] Πνθιάς, ἀλλ᾽ ἐφαψάμενορ εὗρον ἀγένειόν τινα 
πάνυ ἁπαλόν, ἐν χρῷ κεκαρµένον, µύρων καὶ αὐτὸν 
ἀποπνέοντα. τοῦτο ἰδὼν si μὲν καὶ Bos ἔχων ᾖλθον, 
οὐκ ἂν ὤκνησα, εὖ ἴστε. τί γελᾶτε, ὦ Πυθιάς; γέλωτος 
ἄξια δοκῶ σοι διηγεῖΐσθαι; 

IOEZ. Τοῦτό σε, à 4νυσία, λελύπηκεν: ἡ Πυθιὰς 
αὕτη uo, συνεκάθευδε. 

IITO. Μὴ λέγε, à Ἰόεσσα, πρὸς αὐτόν. 

IOEZ. Τί μὴ λέγω; Πυθιὰς ἦν, φίλτατει µετακλη-- 
θεῖσα vx ἐμοῦ. ὥς ἅμα καθεύδοιµεν' ἐλυπούμην γὰρ 
σὲ μὴ ἔχουσα. | 

5. 4ΥΣ. Πυθιας ὁ iv χρῷ κεκαρµένος; sivo δι ἕκτης 
ἡμέρας ἀνεκόμησε τοδαύτην κόµην; 

IOEZ. ᾽Απὸ τῆς νόσου ἐξυρήσατο, à 4νυσία: ὑπέρ- 
ϱεον γαρ αὐτῇ el τρίχες. νῦν δὲ καὶ τὴν πηνήκην ἐπέ- 
Θετο. δεῖξον, ὤ Πυθιάς, δεῖξον οὕτως ὄν, πεῖσον αὐ- 
TOv. ἰδοὺ τὸ µειράκιον ὁ  μοιχὸς ὃν ἐζηλοτύπειο. 

4ΥΣ. Οὐκ ἐχρῆν οὖν, ὦ Ἰόεσσα, καὶ ταῦτα ἐρώντα 
ἐφαψάμενον αὐτόν; 

IOEX. Οὐκοῦν σὺ μὲν ἤδη πέπεισαι' βουλει δὲ 
ἀντιλυπήσω σε καὶ avri; ὀργίζομαι γὰρ δικαίως ἐν τῷ 
μέρει. 

ATZ. Μηδαμῶς, ἀλλὰ πίνωµεν ἤδη, καὶ Πυθιὰς 
μεθ) ἡμῶν: ἄξιον γὰρ αὐτὴν παρεῖναι ταῖς σπονδαῖρ. 

IOEZ. Παρέσται. olo πέπονθα διὰ σέ, à γενναιό-- 
τατε νεανίσκων Ἠνθίας. 


ρ 
& 


IITG. '4iÀa καὶ διήλλαξα ὑμᾶς ὁ αὐτὸς. Seve VN 
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μοι χαλέπαινε. πλὴν τὸ δεῖνα, ὅρα, ὦ 4νυσία, µή τινι 
εἴπῃς τὸ περὶ τῆς κόμης. 


19. 
4ΕΟΝΤΙΧΟΣ, XHNIAAZ KAI TMNIAZ. 


1. AEONT. Ἐν δὲ τῇ πρὸς τοὺς Γαλάτας udgqn eine, 
ὦ Χηνίδα, ὅπως μὲν προεξήλασα τῶν ἄλλων ἱππέων ἐπὶ 
τοῦ ἵππου τοῦ Λλευκοῦ, ὅπως δὲ οἱ Γαλάται καίτοι ἄλκι- 
μοι ὄντες ἔτρεσαν εὐθὺς ὥς εἶδόν µε καὶ οὐδεὶς ἔτι ὑπέ- - 
στη. τότε τοίνυν ἐγὼ τὴν μὲν λόγχην ἀκοντίσας διέπειρα 
τὸν ἵππαρχον αὐτῶν καὶ τὸν ἴππονν, ἐπὶ δὲ τὸ συνεστηκὸς 
ἔτι αὐτῶν — ἦσαν γάρ τινες ot ἔμενον διαλύσαντες μὲν 
τὴν φάλαγγα, ἐς πλαίσιον δὲ συναγαγόντες αὑτούς — ἐπὶ 
τούτους ἐγὼ σπασάµενος τὴν σπάθην ἄπαντι τῷ θυμῶ 
ἐπελάσας ἀνατρέπω μὲν ὅσον ἑπτὰ τοὺς προεστῶτας αὐ- 
τῶν τῇ ἐμβολῇ τοῦ ἵππου ' τῷ ξίφεν δὲ κατενεγκῶν διέ- 
16 τεµον τῶν Λοχαγῶν ἑνὸς ἐς δύο τὴν κεφαΛῆν αὐτῷ κρά- 
νει. ὑμεῖς δέ, ὦ Χηνίδα. uev. ὀλίγον ἐπέστητε ἤδη φευ- 
— yovtov. 
2. XHN. Ὅτε ydg, ὦ 4εόντιχε, περὶ Παφλαγονίαν 
ἐμονομάχησας τῷ σατράπῃ, οὐ μεγάλα ἐπεδείξω καὶ τότε; 
AEONT. Καλῶς ὑπέμνησας οὐκ ἀγεννοῦς οὐδ᾽ ἐκεί- 
vs τῆς πράξεως: ὁ γὰρ σατράπης μέγιστος ὤν, ὑπλομά- 
χῶν ἄριστος δοκῶν εἶναι, καταφρονήσας τοῦ Ελληνικοῦ, 
προπηδήσας ἐς τὸ µέσον προὐκαλεῖτο εἴ τις ἐθέλοι αὐτῷ 
μονομαχῆσαι. ol μὲν οὖν ἄλλοι κατεπεπλήγεσαν οἱ Aoga- 
γοὶ xal of ταξίαρχοι καὶ ὁ ἠγεμὼν αὐτὸς καίτοι οὐκ άγεν- 
νὴς ἄνθρωπος iv: ᾿Αρίστᾶιχμος γὰρ ἡμῶν ἡγεῖτο 4ἶτω- 
v Λὸς ἀκοντιστῆς ἄριστος, ἐγὼ δὲ ἐχιλιάρχουν ἔτι. τολµήσας 
δ) ὅμως καὶ τοὺς ἑταίρους ἐπιλαμβανομένους ἀποσεισά- 
µενος, ἐδεδοίκεσαν yàg ὑπὲρ ἐμοῦ ὁρῶντες ἀποστίλβοντα 
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μὲν τὸν βάρβαρον ἐπιχρύσοις τοῖς ὅπλοις, µέγαν δὲ καὶ 
φοβερὸν ὄντα τὸν λόφον καὶ κραδαίνοντα τὴν λόγχην ... 

XHN. Κάγὼ ἔδεισα τότε, ὦ «4εόντιχε, καὶ οἶσθα 
ὥς εἰχόμην σου δεόµενος ur προκινδυνεύειν ' ἀβίωτα 
γὰρ εἶναί µοι σοῦ ἀποθανόντος. 

3. AEONT. ᾽4λλ’᾽ ἐγὼ τολµήσας παρῆλθον ég τὸ 
µέσον οὐ χεῖρον τοῦ Παφλαγόνος ὡπλισμένος, ἀλλὰ 
παάγχρυσος καὶ αὐτός, ὥστε [jor εὐθὺς ἐγένετο xol παρ᾽ 
ἡμῶν καὶ παρα τῶν βαρβάρων ἐγνῶρισαν γάρ µε xa- 
κεῖνοι ἰδόντες ἀπὸ τῆς πέλτης μάλιστα καὶ τῶν φαλά- 
gov καὶ τοῦ Λόφου. εἰπέ, à Χηνίδα, τίνι µε τότε πάντες 
&ixatov; 

XHN. Τίνι δὲ ἄλλῳ ἢ 4χιλλεῖ vr) «4ΐα τῷ Θέτιδος 
καὶ Πηλέως: οὕτως ἔπρεπέ μέν σοι v) κόρυρ, 9 φοινικὶο 31 
δὲ ἐπήνθει καὶ 9) πέλτη ἐμάρμαιρεν. 

AEONT. Ἐπεὶ δὲ συνέστηµεν, ὁ βάρβαρος πρόὀτε- 
Qog τιτρώσκει µε ὀλίγον ὅσον ἐπιψαύσας τῷ δόρατι μικρὸν 
ὑπὲρ τὸ γόνυ, ἐγὼ δὲ διελάσας τὴν ἀσπίδα τῇ δαρίσῃ 
παίω διαμπαὰξ ἐς τὸ στέρνον. εἶτ ἐπιδραμὼν ἀπεδειρο- 
τόµήσα τῇ σπαθῃ ῥαδίως καὶ τὰ ὅπλα ἔχων ἐπανῆλθον 
ἅμα καὶ τὴν κεφαλήν ἐπὶ τῆς σαρίσης πεπηγυΐαν κοµί- 
ζων Λελουμένος τῷ φόνῳ. 

4. TMN. 4παγε, ὦ 4εόντιχε, μιαρὰ ταῦτα καὶ φο- 
βερὰ περὶ σαυτοῦ διηγῇ, καὶ οὐκ ἂν ἔτι σε οὐδὲ προρ- 
βλέψειέτις οὕτω χαίροντα τῷ λύθρω, οὐχ ὅπως συµπίοι 
5j συγκοιµηθείη. ἔγωγε οὖν ἄπειμι. 

AEONT. «{ιπλάσιον ἀπόλαβε τὸ µίσθωμα. 

TMN. Ovx ἂν ὑπομείναιμι ἀνδροφόνω συγκαθεύ- 
δειν. 

AEONT. My δέδιθι, ὦ Ὕμνί' ἐν Παφλαγόσιν 
ἐκεῖνα πέπρακται., νῦν δὲ εἰρήνην ἄγω. 

TMN. αλλ’ ἐναγὴς ἄνθρωπος sl, καὶ τὸ αἶμο καπέ-- 
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σταξέ σου ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τοῦ βαρβάρου., ἣν ἔφερες ἐπὶ 
τῇ σαρίσῃ. εἶτ ἐγὼ τοιοῦτον ἄνδρα περιβαλῶ καὶ φι- 
Λήσω; ux, ὦ Χάριτες, γένοιτο' οὐδὲν γὰρ οὗτος ἆμεί- 
vov τοῦ δηµίου. 

AEONT. Καὶ μὴν si µε εἶδες ἐν τοῖς ὅπλοις, εὖ 
οἶδα, ἠράσθης ἄν. 

TMN. "dxovovoa µόνον, à 4εόντιχε, ναυτιῶ καὶ 
φρίττω καὶ τὰς σκιάς µοι δοκῶ ὁρᾶν καὶ τὰ εἴδωλα τῶν 
πεφονευμένων καὶ μάλιστα τοῦ ἆθλίου λοχαγοῦ ἐς δύο 
τὴν κεφαλὴν διῃρηµένου. τί οἵει, τὸ ἔργον αὐτὸ καὶ τὸ 
αἷμα εἰ Δεασαίµην καὶ κειµένους τοὺς νεκρούς; ἐκθα- 

18 νεῖν γάρ uot δοκῶ, 7 οὐδ᾽ ἀλεκτρυόνα πώποτε φονευό- 
µενον εἶδον. 

AEONT. Οὕτως ἀγεννής, à Ὑμνέ, καὶ µικρόψυχος 
εἶ; ἐγὼ δὲ ὤμην ἠσθήσεσθαί σε ἀκούουσαν. 

TMN. ᾽4λλα τέρπε τοῖς διηγήµασι τούτοις el τινας 
4ημνιάδας 7) «4αναΐδας εὗροις' ἐγὼ δ᾽ ἀποτρέχω παρὰ 
τὴν μητέρα, ἕως ἔτι ἡμέρα ἐστίν. ἔπου καὶ σύ, à Γραμμµί: 
σὺ δὲ ἔρρωσο, χιλιάρχων ἄριστε καὶ φονεῦ ὁπόσων ἂν 
ἐθέλῃς. 

5. AEONT. Μεῖνον, à Ὑμνέ, μεῖνον — ἀπελήλυθε. 

ΧΗΝ. Σὺ ydo, à 4εόντιχε, ἀφελῆ παιδίσκην κατε- 
φόβησας ἐπισείων λόφους καὶ ἀπιθάνους ἀριστείας διεξ- 
ιών. ἐγὼ δὲ ἑώρων εὐθὺς ὅπως χλωρὰ ἐγένετο ἔτι σου 
τὰ κατὰ τὸν Λοχαγὸν ἐκεῖνα διηγουµένου καὶ συνέστειλε 

-;πὸ πρόσωπον καὶ ὑπέφριξεν, ἐπεὶ καὶ διακόψαι τὴν κε- 
φαλήν ἔφης. 

4ΕΟΝΤ. Ώιμην ἐρασμιώτερος αὐτῇ φανεῖσθαι. 
ἀλλὰ καὶ σύ µε προδαπολώλεκας, ὦ Χηνίδα, τὸ µονο- 
µαχιον ὑποβαλών. 

XHN. Ovx ἔδει γὰρ συνεπιψεύδεσθαί σοι ὁρῶντα 
ry» α/σίαν τῆς ἀλαξονείας: σὺ δὲ πολὺ φοβερώτερον αὐτὸ 
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ἐποέησαρ. ἔστω γαρ, ἀπέτεμες τοῦ ακοδαέµονος Παφλα- 
γόνος τὴν κεφαλήν, τί καὶ κατέπηξαρ αὐτὴν ἐπὶ τῆς σα- 
θίσης., ὥστε σου καταρρεῖν τὸ lua; 

6. AEONT. Τοῦτο μµιαρὸν ὡς ἀληθῶς, ^s Χηνίδα, 
ἐπεὶ τα ye ἄλλα οὐ κακῶς συνεπέπλαστο. ἄπιθι δ᾽ οὖν καὶ 
| πεῖσον αὐτὴν συγκαθευδήσουσαν. 

XHN. 4έγω οὖν às ἐψεύσω ἅπαντα γενναῖος αὐτῇ 
ὃσόξαι BovAousvosg; 

4ΕΟΝΤ. «ἰσχρόν, o Χηνίδα. : 

ΧΗΝ. Καὶ μὴν οὐκ ἂν ἄλλως ἀφίκοιτο. ἑλοῦ τοίνυν 
θάτερον 1) μισεῖσθαι ἀριστεὺς εἶναι δοκῶν ἢ καθεύδειν 
μετὰ Ἴμνίδος ἐψεῦσθαι ὁμολογῶν. 

AEONT. Χαλεπὰ μὲν ἄμφω' αἱροῦμαι δ᾽ ὅμως τὴν 
Ἡυμνίδα. ἄπιθι οὖν καὶ λέγε, ὦ Χηνίδα, ἐψεῦσθαι uév, 
μὴ πάντα δέ. 


14. 
4ΦΡΡΙΩΝ KAI MTPTAAH. 


1. 49)P. Nv µε ἀποκλείες, à Μυρτάλη, vOv, ὅτε 
πένης ἐγενόμην διὰ σέ, ove δέ σοι τὰ τοσαῦτα ἑκόμιζον, 
ἐρώμενος, ἀνήρ. δεσπότης, πάντ᾽ ἦν ἐγωώ. ἐπεὶ δ᾽ ἐγὼ 
μὲν αὖος ἤρη ἀκριβῶς., σὺ δὲ τὸν Βιθυνὸν ἔμπορον εὖ- 
θήκας ἐραστήν, ἀποκλείομαι μὲν ἐγωῶ καὶ πρὸ τῶν θυρῶν 
ἔστηκα δακρύων, ὁ δὲ τῶν νυκτῶν φιλεῖται καὶ μόνος ἔν-- 
δον ἐστὶ καὶ παννυχίξεται. καὶ κυεῖν φῆς ἀπ᾿ αὐτοῦ. 

ΜΥΡΤ. Ταῦτά µε ἀποπνίχει, 4ἀρίων;, καὶ µαλι-- 
στα ὁπύταν Λέγης ὥς πολλα ἔδωκας καὶ πένης γεγένη- 
σαι δι ἐμέ. λόγισαι γοῦν ἅπαντα ἐξ ἀρχῆς ὁπόσα µοι 
ἑκόμισας. 

2. 40Ρ. EU ye, ὢ ) Μυρταάλη, λογισώµεθα. ὑποδήματα 
ἐκ Σικυῶνος τὸ πρῶτον δύο δραχμῶν ' τίὃει δύο δρσμιάς- 
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MTPT. λλ᾽ ἐκοιμήθης νύκτας δύο. 

460Ρ. Καὶ ὁπότε ἧκον ἐκ Συρίας, ἀλάβαστρον μύ-- 
ρου ἐκ Φοινίκης, δύο καὶ τοῦτο δραχμῶν vy τὸν Ποσειδῶ. 

ΜΥΡΤ. Ἐγὼ δέ σοι ἐκπλέοντι τὸ μικρὸν ἐκεῖνο χι- 
τώνιον τὸ µέχρι τῶν μηρῶν., Gg ἔχοις ἐρέτων,. Ἐπιού- 
ρου τοῦ πρωρέως ἐκλαθομένου αὐτὸ παρ ἡμῖν, ὁπότε 
ἐκάθευδε παρ ἐμοί. 

A49 P. “Απέλαβεν αὐτὸ γνωρίσας à Ó Ἐπίουρος πρώην 
iy Σάμῳ μετὰ πολλῆς γε, ὦ θεοί, τῆς μάχης. πρόμμυα 
δὲ ἐκ Κύπρου καὶ δαπέρδας πέντε καὶ πέρκας τέτταρας. 
ὁπότε κατεπλεύσαμεν ἐκ Βοσπόρου, ἐκόμισα σοι. τέοὖν; 
καὶ ἄρτους ὀκτω ναυτικοὺς ἐν γυργάθω ξἡὴροὺς καὶ ἐσχα-- 
δων βῖκον ἐκ Καρίας καὶ ὕστερον ἐκ Πατάρῶν σανδάλια 
ἐπίχρυσα. ὦ ἀχάριστε' καὶ τυρόν ποτε µέμνημαι τὸν µέ- 
γαν ἐκ Γυθίου. 

MTPT. Πέντε ἴσως δραχμῶν., ὦ «4ωρίων, πάντα 
ταῦτα. 

ὃ. 49.P. Ὦ Μυρτάλη, ὅσα ναύτης ἄνθρωπυς ἐδυ- 
νάµην μισθοῦ ἐπιπλέων. νῦν γὰρ ἤδη τοίχου ἄρχω τοῦ 
δεξιοῦ καὶ σὺ ἡμῶν ὑπερορᾶς, πρώην δὲ ὁπότε τὰ ᾿4φρο-- 
δίσια ἦν. οὐχὶ δραχμὴν ἔθηκα πρὸς τοῖν ποδοῖν τῆς 4φρο- 
δίτης Go? ἕἔνεκεν ἀργυρᾶν; καὶ πάλιν τῇ μητρὶ εἰς ὑπο- 
δήµατα δύο δραχμας καὶ 4vàj ταύτῃ πολλάκις εἰς τὴν 
χεῖρα vov μὲν δύο, νῦν δὲ τέτταρας ὀβολούς. ταῦτα πάντα 
συντεθέντα οὐσία ναύτου ἀνδρὸς qv. 

MTPT. Τὰ κρόµµυα καὶ οἱ δαπέρδαι, ὦ «4ωρίων; 

«469Ρ. Ναί: οὐ γὰρ εἶχον πλείω κοµίζειν' οὐ γὰρ 
αν ἤρεττον. ei ys πλουτῶν ἐτύγχανον. τῇ μητρὶ δὲ οὐδὲ 
κεφαλίδα µίαν όκορόδου ἐκόμισα πῶποτε. ἠδέως ὃδ᾽ ἂν 
ἔμαθον ἄτινά σοι παρὰ τοῦ Βιδυνοῦ τὰ δῶρα. 

MTPT. Τουτὶ πρῶτον ὁρᾶς τὸ χιτώνιον; ἐκεῖνος 
ἐπρίατο, καὶ τὸν ὅρμον τὸν παχύτερον. 
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«44Ρ. Ἐκεῖνος: Ίδειν yaQ δε πάλαι ἔχουσαν. 

MTPT. ᾽4λλ᾽ ὃν ᾖδεις, πολὺ Λεπτότερος ἦν καὶ 
σµαράγδους ovx sys. καὶ ἐλλόβια ταυτὶ καὶ δάπιδα, καὶ 
πρώην δύο μνᾶς, καὶ τὸ ἐνοίκιον κατέβαλεν ὑπὲρ ἡμῶν, 
οὐ σάνδαλα Παταρικὰ καὶ τυρὸν Γυθιακὸν καὶ φλη- 
νάφους. 

4. 449Ρ. ᾽4λλὰ ἐκεῖνο ov λέχεις, οἵω ὄντι συγκαθεύ- 
δεις αὐτῶ;ῃ ἔτη μὲν ὑπὲρ τὰ πεντήκοντα πάντως, ἆνα- 
φαλαντίας καὶ τὴν χρόαν οἷος κάραβος. οὐδὲ τοὺς ὁδόν-- 
τας αὐτοῦ ὁρᾶς; αἱ μὲν γὰρ χάρυτες, ὤ νοσκόρω, πολ- 
λαέ, καὶ μάλιστα ὁπόταν ἄδῃ xai ἀβρὸς εἶναι θέλῃ, ὄνος 
αὐτολυρίζων, φασίν. ἀλλὰ Όναιο αὐτοῦ ἀξία γε οὖσα καὶ 
γένοιτο ὑμῖν παιδίον c ὅμοιον τῷ πατρί, ἐγὼ δὲ καὶ αὐτὸς 
εὑρήσω 4ελφίδα 5 Κυμβάλιόν τινα τῶν xot. dub T] τὴν 
γείτονα ὑμῶν τὴν αὐλητρίδα ἡ πάντως τινά. δάπιδας δὲ 
καὶ ὕρμους καὶ διμναῖα μισθώματα ov πάντες ἔχομεν. — 322 

MIPT. Ὁ μακαρία ἐκείνη , ἥτις ἐραστὴν σέ, à do- 
ορίων, Ln χρόμμυα γὰρ αὐτῇ οἶσεις ἐκ Κύπρου καὶ τυ- 
οὐν, ὅταν ἐκ Γυθίου καταπλέῃν. 


15. 
KOXAIZ KA1 IIAPGENIZ. 


1. KOXA. Tí δακρύεις, ὦ Παρθενί, 7) πόθεν κατεα-- 
γότας τοὺς αὐλοὺς φέρεις; 

IIAPO. Ὁ στρατιώτης ὁ Αἰτωλὸς ὁ µέγας ὁ Κροκά-- 
Aye ἐρῶν ἐρράπισέ µε αὐλοῦσαν εὑρων παρὰ τῇ Κροκάλῃ 
ὑπὸ τοῦ ἀντεραστοῦ αὐτοῦ Γόργου μεμισθωμένην καὶ 
τούς τε αὐλούς µου συνέτριψε καὶ τὴν τράπεζαν μεταξὺ 
Δειπνούντων ἀνέτρεψε καὶ τὸν κρατῆρα ἐξέχεεν ἐπεισπαί- 
Gag: καὶ τὸν μὲν ἀγροῖκον ἐκεῖνον τὸν Γόργον ἀπὸ τοῦ 
συμποσίου κατασπάσας τῶν τφιχῶν ἔπαιον περισότάντες 
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αὐτός τε ὁ στρατιώτης — «4/εινόμαχος, οἶμαι, καλεῖται 
— καὶ ὁ συστρατιώτης αὐτοῦ" ὥστε ovx οἶδα εἰ βιώσεται 


.6 ἄνθρωπος. à Κοχλύ:. αἷμά τε γὰρ ἐρρύη πολὺ ἀπὸ 
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τῶν ῥινῶν καὶ τὸ πρόσωπον ὅλον ἐξῴδηκεν αὐτοῦ καὶ 
πελιδνὀν ἐστιν. 

2. ΚΟΧ4. Ἐμάνη ὁ ἄνθρωπος ἡ μέθη τις ἦν καὶ 
παροινία τὸ πρᾶγμα; 

ILAPO. ΖηλΛλοτυπίατις, à Κοχλί, καὶ ἔρως ἕκτοπος - 
ἡ Κροκάλη δέ, οἶμαι. δύο τάλαντα αἰτῆσασα, εἰ βούλε- 
ται μόνος ἔχειν αὐτήν, ἐπεὶ μὴ ἐδίδου ὁ «4{εινόμαχος, ἐκεῖ-- 
vov μὲν ἀπέκλεισεν ἥκοντα προσαράξασά γε αὐτῷ τὰς 
θύρας. ὥς ἐλέγετο, τὸν Γόργον δὲ Οὐνοέα τινὰ γεωργὸν 
εὔπορον ἐκ πολλοῦ ἐρῶντα καὶ χρηστὸν ἄνθρωπον προς- 
ιεµένη ἔπινε μετ) αὐτοῦ κἀμὲ παρέλαβεν αὐλήσουσαν 
παρ) αὐτοῖς. ἤδη δὲ προχωροῦντος τοῦ πότου ἐγὼ μὲν 
ὑπέκρεκόν τι τῶν 4υδίων, Óó γεωργὸς δὲ ἤδη ἀνίστατο 
ὀρχησόμενος, ἡ Κροκάλη δὲ ἐκρότει, καὶ πάντα ἦν ἡδέα 
ἐν τοσούτω δὲ κτύπος ἠκούετο καὶ for καὶ v αὔλειος 
ἠράσσετο, καὶ μετὰ μικρὸν ἐπεισέπαισαν ὅσον ὀκτω νεα-- 
νίσκοι µάλα καρτεροὶ καὶ ὁ Μεγαρεὺς ἐν αὐτοῖς. εὐθὺς 
οὖν ἀνετέτραπτο πάντα καὶ ὁ Γόργος, ὥσπερ ἔφην, 
ἐπαίετο καὶ ἐπατεῖτο χαμαὶ κείµενος' ἡ Κροκαλη δὲ οὖκ 
οἶδ' ὅπως ἔφθη ὑπεκφυγοῦσα παρὰ τὴν γείτονα Θεσπιαᾶ- 


394 δα dul δὲ ῥαπίσας ὁ «4εινόμαχος, Ἐκφθείρου, gor, 


κατεαγότας MOL τοὺς αὐλοὺς προσρίψας. καὶ νῦν ἀπο- 
τρέχω φράσουσα ταῦτα và δεσπότῃ: ἀπέρχεται δὲ καὶ o . 
γεωργὸς ὀψόμενός τινας φίλους τῶν ἀστικῶν, οἳ παρα- 
δώσουσι τοῖς πρυτανεῦσι τὸν Μεγαρέα. 

3. KOXA. Ταῦτ) ἐστὶν ἀπολαῦσαι τῶν στρατιωτι- 
κῶν τούτων ἑρώτων, πληγὰς καὶ δίκας' τὰ δὲ ἄλλα ἠγε- 
μόνες εἶναι καὶ χιλίαρχοι λέγοντες, v τι δοῦναι δέῃ, 
/ρίμεινον, φασί, τὴν σύνταξιν, ὁπόταν ἀπολάβω τὴν 
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µισθοφοράν, καὶ ποιήσω πάντα. ἐπιτριβεῖεν δ᾽ οὖν ἆλα- 
ζόνες ὄντες ' ἔγω y' οὖν εὖ ποιῶ μὴ προσιεµένη αὐτοὺς 
τὸ παράπαν. ἁλιεύς τις ἐμοὶ γένοιτο ἡ ναύτης 7] γεωργὸς 
ἰσότιμος κολακεύειν εἰδῶς μικρᾶ καὶ ποµίζων πολλά», οἱ 
δὲ τοὺς λόφους ἐπισείοντες οὗτοι καὶ τὰς µαχας διηγου- 
µενοι, ψόφοι, à Παρθενί. 


ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΡΕΓΡΙΝΟΥ TEAETTHZ. 


. 
1. 4ουκιανὸς Κρονίφ εὐ πράττειν. O κακο- 


δαίµμων Ηερεγρῖνος 1j ὣς αὐτὸς ἔχαιρεν ὀνομάζων ἑαυτὸγ.. 


Πρωτεὺς αὐτὸ δὴ ἐκεῖνο τὸ τοῦ Ὁμηρικοῦ Πρωτέως ἕπα- 
δεν: ἅπαντα γὰρ δόξης ἕ ἕνεκα γενόμενορ καὶ µυρίας τρο- 
πᾶς πῥαπόμενορ τὰ τελευταῖα ταῦτα καὶ πῦρ ἐγένετο 
τοσθύτρ ἄρα τῶ ἔρωτι τῆς δόξης εἴχετο. καὶ νῦν ἐκεῖνος 


| ἀπηνθραμώταί σοι ὁ βέλτιστος κατὰ τὸν Ἐμπεδομλέα, 


xp 060v ὁ μὲν. κάν διαλαθεῖν ἐπειράθη ἐμβαλὼν ἓ έαυ-- 
τὸν εἷς τοὺς πρατῆρας, ὁ δὲ γεννάδας οὗτος τὴν πολυαν- 


δρωποτάτην τῶν Ἑλληνικῶν πανηγύρεων fuese πυ- 


edv ὅτι µεγίότην νήσας ἐνεπήδησεν ἐπὶ τοσούτων μαρ- 
τύρων καὶ Ἄόγους τινᾶς ὑπὲρ τούτου εἰπῶν πρὸς τοὺς 


| Ἕλληνας οὐ πρὸ πολλῶν ἡμερῶν τοῦ τολµήµατος. 2, πολ- 
1 λὰ τοίνυν δοκῶ uot ὁρᾶν σε γελώντα ἐπὶ τῇ xogvtn τοῦ 
1 γέροντος, μᾶλλον δὲ xoi ἀκούω βοῶντος ole δὲ εἰκὸς 


Bo&v, e τῆς ἀβελτερίας, ὢ τῆς δοξοχοπίας 9 o τῶν ἄλλων 


Γ ἃ λέγειν εἰώθαμεν περὶ αὐτῶν. σὺ μὲν οὖν πόρρω ταῦτα 
| καὶ μανρῷ ἀσφαλέστερον, ἐγὼ δὲ παρὰ τὸ πῦρ αὐτό, καὶ 
| ἔτι πρότερον ἔν πολλῷ πλήθει τῶν ἀπροατῶν εἶπον αὐτά, | 


ἐνίων μὲν ἀϊθομένων, ὅσοι ἐθαύμαξον τὴν ἀπόνοιαν 
τοῦ γέροντος' ἦσαν δέ suvsg οἳ καὶ αὐτοὶ ἐγέλων ἐπ᾽ av- 
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τῶ. ἀλλ᾽ ὀλίγου δεῖν ὑπὸ τῶν Κυνικῶν ἐγώ € σοι δμεσπά- 
σθην ὥσπερ 0 ᾽Ακταίων ὑπὸ τῶν κυνῶν. 5" Ó ἀνεψιὸς 
αὐτοῦ ὁ Πενθεὺς ὑπὸ τῶν Μαινάδων.. 8. ἢ δὲ πᾶσα τοῦ 
δράματος διασκενὴ τοιάδε sv: τὸν μὲν ποιητὴν οἶσθα 
οἷός τε ἦν καὶ ἡλίκα ἐτραγώδει παρ ὅλον τὸν βίον ὑπὲρ 
τὸν Φοφοκλέα καὶ τὸν 4ἰσχύλον. ἐγωῶ δ᾽ ἐπεὶ τάχιστα εἰς 
τὴν Ἠλιν ἀφικόμην, διὰ τοῦ γυμνασίου ἁλύων ἐπήκομον 
ἅμα Κυνικοῦ τινος μεγαλῃ καὶ τραχείᾳ τῇ φωνῇ τὰ συνή- 
0v ταῦτα καὶ ἐκ τριόδου τὴν ἀρετὴν ἐπιβοωμένου. καὶ 
ἅπασιν ἁπαξαπλῶς λοιδορουμένου, εἶτα κατέλῆξεν αὐτῶ 
1j βοὴ ἐς τὸν Πρωτέα καὶ ὡς ἂν οἷός τε à, πειράσοµαί 
σοι αὐτὰ ἐκεῖνα ἀπομνημονεῦσαι ὥς ἐλέγετο. σὺ δὲ yvo- 
ριεῖς δηλαδὴ πολλάκις αὐτοῖς 7 παραστὰς βοῶσι. 4. Πρω- 
τέα γαρ τις, ἔφη. κἐνόδοξον ToÁu& λέγειν, ὦ γή καὶ ἥλιε 
καὶ ποταμοὶ καὶ θαάΛλαττα καὶ. πατρῶε Ἡράκλεις, Πρφτέα 
τὸν ἐν Συρία δεθέντα, τὸν τῇ πατρίδι ἀνέντα πεντα- 
κισχίλια τάλαντα. τὸν ἀπὸ τῆς Ῥωμαίων πόλεως ἐκβλη-- 
θέντα, τὸν τοῦ Ἡλίου ἐπισημότερον, τὸν ἀνταγωνίσα- 
σθαι καὶ αὐτῷ τῷ Ὀλυμπίῳ δυνάµενον; ἀλλ᾽ ὅτι διὰ 
πυρὺς ἐξάγειν τοῦ βίου διέγνωκεν ἑαυτόν, ες κενοδοξίαν 
τινὲς τοῦτο ἀναφέρουσιν. οὐ γὰρ Ἡραμλῆς οὕτως; οὐ 
γὰρ ᾿4σκληπιὸς καὶ «ιόνυσος κεραυνῷ; οὐ γὰρ τὰ τε- 
Λευταῖα Ἐμπεδοκλῆς εἰς τοὺς κρατῆρας; 
5. Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν ὁ Θεαγένης — τοῦτο γὰρ 
ὁ κεκραγὼς ἐκεῖνος ἐκαλεῖτο — ἠρόμην τινὰ τῶν παρε- 
στώτων., ti βούλεται τὸ περὶ τοῦ πυρὸς X vé Ἡρακλῆς 
καὶ Ἠμπεδονλῆς πρὸς τὸν Πρωτέα. ὁ δέ, Ovx sig µα- 
κράν, ἔφη, καύσει ἑαυτὸν o Πρωτεὺς Ὀλυμπίασι. Πῶς, 
ἔφην, vj τίνος ἕνεκα; εἶτα ὃ μὲν ἐπειρᾶτο λέγειν, ἐβόα 
δὲ ὁ Κυνικός, ὥστε ἀμήχανον ἦν ἄλλου ἀκούειν. ἑπή- 
κουον οὖν τὰ Λλοιπὰ ἐπαντλοῦντος αὐτοῦ καὶ Θαυμα- 
σταρ τινας ὑπερβολὰς διεξιόντδς κατὰ τοῦ Πρωτεως' 
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τὸν μὲν γὰρ Σινωπέα ἢ τὸν διδάσκαλον αὐτοῦ 4v- 980 
τισθένη οὐδὲ παραβάλλειν ἠξίου αὐτῷ, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸν 
Σωκράτη avrov, ἐκάλει δὲ τὸν 4a ἐπὶ τὴν ἅμιλλαν. 
εἶτα μέντοί Bokev αὐτῷ ἴσους πως φυλάξαι αὐτοὺς καὶ 
οὕτω κατέπαυσε τὸν λόγον: 6. 4 ύο γαρ ταῦτα, ἔφη. 0 
βίος ἄριστα δημιουργήματα ἐθεάσατο, τὸν y» τὸν 
Ὀλύμπιον καὶ Πρωτέα, πλάσται δὲ καὶ τεχνῖται τοῦ μὲν 
Φειδίαρ, τοῦ δὲ 4 φύσις. ἀλλὰ νῦν ἐξ ἀνθρώπων εἰς 
9Φεοὺς τὸ ἄγαλμα τοῦτο οὐχήσεται ὀχούμενον ἐπὶ τοῦ πυ-- 
ρὸς ὀρφανοὺς ἡμᾶς καταλιπὀν. ταῦτα ξὺν πολλῶ ἱδρῶτι 
διεξελθῶν ἐδάκρυε µαλα γελοίως καὶ τὰς τρίχας ἐτέλλετο 
ὑποφειδόμενος μὴ πάνυ ἕλκειν, καὶ τέλος ἀπῆγον αὐ- 
τὸν λύξοντα μεταξὺ τῶν Κυνικῶν τιν εβ παραμυθούμενοι. . 
7. μετά. δὲ τοῦτον ἄλλος εὖδυς ἀναβαίνει οὐ περιµείνας 
δια ὑθῆναι, τὸ πλῆθος, ἀλλὰ ἐπ᾽ αἰδομένοις τοῖς προ- 
τέροις (setius ἐπέχει τῶν σπονδῶν '. καὶ τὸ μὲν πρώτον 
ἐπὶ πολὺ ἐγέλα καὶ δῆλος ἦν Μειόθεν αὐτὸ δρῶν., site 
ἤρξατο ὧδέ nog Ἐπεὶ o κατάρατος Θεαγένης τέλος τῶν 33I 
μιαρωτάτων αὐτοῦ λόγων τα Ἡρακλείτου δάκρυα ἐποιή- 
daro, ἐγὼ κατὰ τὸ ἐναντίον ἀπὸ τοῦ «ημοκρίτου γέλω- 
τος ἄρξομαι. καὶ αὖθις ἐγέλα ἐπὶ πολύ, ὥστε καὶ ἡμῶν 
τοὺς πολλούς ἐπὶ τὸ ὅμοιον ἐπεσπάσατο. 8. εἶτα ἐπιστρέ- 
ves ἑαυτόν, Ἡ τί yag ἄλλο, ἔφη, ὦ ἄνδρες, χρὴ ποιεῖν 
ἀκούοντα μὲν οὕτω γελοίων ῥήσεων, ὁρῶντα δὲ ἄνδρας 
γέροντας δὀξαρίου καταπτύστου ἕνεκα μονονουχὶ xvpi- 
στῶντας ἐν τῷ CS. ὦ ὡς δὲ εἰδείητε οἷόν τι τὸ ἄγαλμά 
ἐστι τὸ καυθησόµενον., ἀκούσατέ µου ἐξ ἀρχῆς παραφυ- 
λαξαντος τὴν γνώµην αὐτοῦ καὶ τὸν βίον ἐπιτηρήσαν- 
vog" ἔνια δὲ παρὰ τῶν πολιτῶν αὐτοῦ ἐπυνθδανόμην καὶ 
οἷς ἀνάγκη ἦν ἀκριβῶς εἰδέναι αὐτόν. 9. τὸ γαρ τῆς φύ-- 
σεως τοῦτο πλάσμα καὶ δημιούργημα, ὁ τοῦ Πολυκλεί- 
του κανῶν, ἐπεὶ eig ἄνδρας τελεῖν ἤρξατο. ἐν Αθθτνίς. 
LUCIAN. πι 
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μοιχεύων ἁλοὺς µόλα πολλὰς πληγὰς ἔλαβε καὶ τέλος 
κατὰ τοῦ τέγους ἁλόμενος διέφυγε ῥαφανῖδι τὴν πυγὴν 
βεβυσμένος εἶτα μειράκιόν τι ὡραῖον διαφθξέρας τρισχι- 
λίῶν ἐξῶνήσατο παρὰ τῶν γονέων τοῦ παιδὸς πενήτων 
ὄντων μὴ ἐπὶ τὸν ἁρμοστὴν ἀπαχθῆναι τῆς Ασίας. 
10. ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἑάσειν μοι δοκῶ: aos γὰρ 
ἔτι ἄπλαστορ ἦν καὶ οὐδέπω ἐντελὲς ἄγαλμα ἡμῖν ἐδεδη- 
µιούργητο. ἃ δὲ τὸν πατέρα ἔδρασε καὶ πάνυ ἀκοῦσαι 
&ELov* καίτοι πάντες ἴδτε καὶ ἀκηκόατε ὥς ἀπέπνιξε τὸν 
γέροντα οὐκ ἀνασχόμενος αὐτὸν ὑπὲρ ἑξήκοντα ἔτη ἤδη 
γηρῶντα. εἶτα ἐπειδὴ τὸ πρᾶγμα διεβεβόητο, φυγἠν 
ἑαυτοῦ παταδικάσας ἐπλανᾶτο ἄλλην ἄλλοτε ἀμείβων. 
11. ὄτεπερ καὶ τὴν θαυμαστὴν σοφίαν τῶν Χριστιανῶν 
ἐξέμαθε περὶ τὴν Παλαιστίνην τοῖς [ερεῦσι καὶ γραµµα- 
τεῦσιν αὐτῶν ξυγγενόµενον. καὶ τί γάρ; ἐν βραχεῖ παῖζ- 
δας αὐτοὺς ἆ ἀπέφηνε προφήτης xol Φιασάρχης καὶ ἔυνα- 
γωγεὺς καὶ πάντα µόνος αὐτὸς dv: καὶ τῶν βίβλων vac 
μὲν ἐξηγεῖτο καὶ διεσάφει, πολλὰς δὲ αὐτὸς καὶ Evvé- 
γθαφε, καὶ ὥς θεὸν αὐτὸν ἐκεῖνοι ἡγοῦντο καὶ νομοθέτη 
ἐχρῶντο καὶ προστάτην ἐπέγραφον ' τὸν µέγαν γοῦν ἐκεῖ- 
vov ἔτι σέβουσι τὸν ἄνθρωπον τὸν ἐν τῇ Παλαιστένῃ ἆνα- 
σκυλοπισθέντα, ὅτι καινὴν ταύτην τελετὴν εἰσήγαγεν ἐς 
τὸν βίον. 19. τότε δὴ καὶ συλληφθεὶς ἐπὶ τούτῳ ὁ Πρω- 
τεὺς ἐνέπεσεν εἷς τὸ δεσµωτήριον. ὅπερ καὶ αὐτὸ οὐ µι- 
«gov αὐτῷ ἀξίωμα περιεποίησε πρὸς τὸν ἑξῆς βίον καὶ 
τήν τερατείαν καὶ δοξοκοπίαν, àv ἐρῶν ἐτύγχανεν. ἐπεὶ 
δ᾽ οὖν ἐδέδετο; οἱ Χριστιανοὶ συμφορὰν ποιούµενοι τὸ 
πρᾶγμα πάντα ἐκίνουν ἐξαρπάσαι πειρώμενοι αὐτόν. 
εἶτ᾽ ἐπεὶ τοῦτο ἦν ἀδύνατον, ᾖ γε ἄλλη θεραπεία πᾶσα 
οὐ παρέργως , ἀλλὰ σὺν σπουδῇ ἐγέγνετο". καὶ ἕωθεν μὲν 
εὐθὺς ἦν ὁρᾶν παρὰ τῷ δεσμωτηρίω περιµένοντα γράδια 
27ρας τινὰς καὶ παιδία ὀρφανά. οἱ δὲ ἐν τέλει αὐτῶν 
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καὶ συνεκάθευδον ἔνδον usv' αὐτοῦ διαφθείροντες τοὺς 
δεσμοφυλακαρ᾽ εἶτα δείπνα ποικίλα εἰσεκομίξετο καὶ λό- 
yo. ἱεροὶ αὐτῶν ἐλέγοντο καὶ ὁ βέλτιστορ Ἠερεγρῖνος — 
ἔτι γὰρ τοῦτο ἐκαλεῖτο ---- xeuvog Σωκράτης ὑπ᾿ αὐτῶν . 
ὠνομάξετο. 13. καὶ μὴν xax τῶν ἐν ᾿άσία πόλεων ἐστὶν 
ὧν ἡκόν τινες, τῶν Χριστιανῶν στελλόντων ἀπὸ τοῦ κοι- 
vob, βοηδήσοντες xal ξυναγορεύσοντες καὶ παραμυθδη- 
σόμενοι τὸν ἄνδρα. ἀμήχανον δέ τι τὸ τάχος ἐπιδείχνυν- 
ται; ἐπειδαν τι τοιοῦτον γένηται δηµύσιον᾽ ἐν βραχεῖ 
γάρ 9 ἀφειδοῦσι πάντων. καὶ δὴ καὶ τῷ Περεγρίνῳ πολλὰ 
τότε ἦκε χρήματα παρ᾽ αὐτῶν ἐπὶ προφάσει τῶν δεσμῶν 
καὶ πρόσοδον ov μικρὰν ταύτην ἐποιήσατο " πεπείκασι 
γὰρ αὐτοὺς οἱ κακοδαίµονες τὸ μὲν ὅλον ἀθαάνατοι ἔσε- 
σθαι καὶ βιώσεσθαι τὸν ἀεὶ θόνον, παρ᾽ ὃ καὶ κατα- 
φφονοῦσι p Qevarov καὶ ἑκόντερ avtovg ἐπιδιδόασιν 
οὗ πολλού᾽ ἐπειτά δὲ ὁ νρµοθέτης ὃ πρώτος ἔπεισεν αὐ- 
τοὺς ὡς ἀδελφοὶ πάντεξ ο ἀλλήλων, ἐπειδὰν ἅπαξ 
παραβαντες θεοὺς μὲν τοὺς Ἑλληνικοὺς ἀπαρνήσῶωνται, 
τὸν δὲ ἀνεσπολοπισμένον ἐκεῖνον σοφιστὴν αὐτῶν προς- 
κυνῶσι καὶ πατὰ τοὺς ἐκείνου νόμους βιῶσι. παταφρο- 
νοῦσιν οὖν ἁπάντων ἐξ lone καὶ κοινὰ ἡγοῦνται &vev 
τινὸς ἀκριβοῦς πίστεως τὰ τοιαῦτα παραδεξάµενοι- áv 
τοίνυν παρέλθῃ τις sig αὐτοὺς γόης καὶ τεχνίτης ἄνθρω- 
σεος καὶ πράγµασι χρῆσθαι δυνάµενος, αὐτίκα μάλα πλού- 
σιος ἐν βραχεῖ ἐγένετο ἰδιώταις ἀνθρώποις ἐγχανῶν. 
14. πλὴν ἀλλ᾽ ó Περεγρῖνος ἀφείθη ὑπὸ τοῦ τὀτε τῆς 
Συρίας ἄρχοντος, ἀνδρὸς φιλοσοφία χαίροντος, ὃς συνεὶς 

τὴν ἀπόνοιαν αὐτοῦ καὶ ὅτι δέξαιτ᾽ ἂν ἀποθανεῖν, ὥς 
δόξαν ἐπὶ τούτω ἀπολίποι, ἀφῆκεν αὐτὸν οὐδὲ τῆς κο-- 
λάσεως ὑπολαβὼν ἄξιον. 0 δὲ εἰς τὴν οἰκείαν ἐπανελθὼν 
καταλαμβάνει τὸ περὶ τοῦ πατρῶου φόνου ἔτι φλεγαζ- 
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vov val πολλοὺς τοὺς ἐπανατεινο μένους τὴν E ορίον. 
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διήρπαστο δὲ τὰ πλεῖστα τῶν κτημάτων παρὰ rV ἆπρ-ια 
δηµίαν αὐτοῦ καὶ μόνοι ὑπελείποντο οἱ dygol ὅσον sig 
πεντεκαίδεκα τάλαντα" ἦν γὰρ ἡ πᾶσα οὐσία τριάκοντα 
Te: ἄντων ἀξία, ἣν ὁ γέρων κατέλιπεν, οὐχ ὥσπερ ὁ 
᾿παγγέλοιος Θεαγένης ἔλεγε πεντακισχιλίων: τοσούτου 
γὰρ οὐδὲ ἡ πᾶσα τῶν Παριανῶν πόλις πέντε σὺν αὐτῇ 
840 τὰς γειτνιώσας παραλαβοῦσα πραθείη ἂν αὐτοῖς ἀνθρώ- 
ποις καὶ βοσκήµασι καὶ τῇ Aouxij παρασκευῇ. 15. ἀλλ᾽ ἔτι 
γε 1j κατηγορία καὶ τὸ ἔγκλημα θερμὸν ἦν, καὶ é έῴκει οὐκ 
εἰς μακρᾶν ἐπαναστήσεσθ. τις αὐτῷ; καὶ μάλιστα ὁ ὀ δή- 
pog αὐτὸς ἠγανάκτει χθῆστόν, ὡς ἔφασαν οἱ ἰδόντες, γέ- 
ροντα πενθοῦντες οὕτως ἀσεβῶς ἁπολωλότα. ὃ δὲ σοφὸς 
οὗτος Πρωτεὺς πρὸς ἅπαντα ταῦτα σκέψασδε oiov τι 
ἐξεῦρε καὶ ὅπως τὸν κίνδυνον διέφυγε’ παρελθῶν yag 
εἰς τὴν ἐκκλησίαν τῶν Παριανῶν — ἑκόμα δὲ ἤδη καὶ 
τρίβωνα πιναρὸν ἠμπείχετο καὶ πήραν παρήρτητο καὶ zo 
ξύλον ἐν τῇ χειρὶ ἦν καὶ ὅλως µάλα τραγικῶς ἐδκεύαστο 
— τοιοῦτος οὖν ἐπιφανεὶς αὐτοῖς ἀφεῖναι ἔφη τὴν ov- 
σίαν, ἣν ὁ μακαρέτηρ morie is LE δηµοσίαν 
εἶναι πᾶσαμ. το ναί ó δῇ 0g Xetra 8v. ἄνθρω- 
ποι καὶ πρὸς EDO ας χεχή ότερ, e εὐθὺς ἕνα 
φιλόσοφον, ἕνα φιλόπατριν, ἕνα 4ιογένους καὶ Κρατη- 
341 τος ξηλωτήν. of δὲ ἐχθροὶ ἐπεφέμωντο, x ) εἴ τις ἐπι- 
χειρήσειε μεμνήσθαι τοῦ φόνου. λίθοις ΜΗ 
16. ἐξῄει οὖν τὸ δεύτερον πλανησόµενορ» [χανὰ ἐφόδια 
— tovg Χριστιανοὺς ἔχων, ὁ og ὧν δορυφορούµενος ἐν ἅπα- 
σιν ἀφθόνοις jv. καὶ χρόνον μέν τινα οὕτως ἑβόσκετο 
εἶτα παρανοµήσας τι καὶ ἐς ἐκείνους — ὤφδη γάρ τι, OG 
οἶμαι, ἐσθίων τῶν ἀπορρήτων αὐτοῖς — οὐκέτι προς- 
εεμένων αὐτῶν ἀπορούμενος ἐκ παλινωδίας ὤετο δεῖν 
ἀπαιτεῖν παρὰ τῆς πόλεως τὰ κτήματα. xol γθαμματεῖον 
ἐπιδουὺς ἠξίου ταῦτα κοµίσασθαι κελεύσαντος βασιλέως. 
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εἶτα τῆς πόλεως ἀντιπρεσβευσαμένης οὐδὲν ἐπράχθη, 
ἀλλ᾽ ἐμμένειν ἐκελεύσθη οἷς ἅπαξ διέγνω μηδενὸς χατα- 
ναγκάσαντος. 17. τρίτη ἐπὶ τούτοις ἀποδημία εἰς Ai- 
γυπτον παρὰ τὸν 4γαθόβουλον, ἵναπερ τὴν θαυμαστὴν 
ἄσκησιν διήσκητο., Evodpevog μὲν τῆς κεφαλῆς τὸ ἥμισυ, 
χριόµενος δὲ πηλῶ τὸ πρόσωπον͵ ἐν πολΛῶῷ δὲ τῶν περιε- 
στώτων δήµω ἀναφλῶν τὸ αἰδοῖον καὶ τὸ ἀδιάφορον δὴ 
τοῦτο καλουµενον ἐπιδεικνύμενος. εἶτα παίων καὶ παιό- 843 
μενοβ νάρθηκι εἰς τὰς πυγὰς καὶ ἄλλα πολλὰ νεανικώ-ι 
τερα θαυματοποιῶν. 18. ἐκεῖθεν δὲ οὕτω παρεσκευασμέ- 
vos ἐπὶ Ἰταλίαν ἔπλευσε καὶ ἀποβὰς τῆς νεὼς εὐθ'ὺς έλοι- 
δορεῖτο πᾶσι καὶ μάλιστα τῷ βασιλεῖ πραότατον αὐτὸν 
καὶ ἡμερώτατον εἰδῶς, ὥστε ἀσφαλὼῶς ἐτόλμα": ἐκείνω 
γάρ. ὡς εἰκός, ὀλίγον ἔμελε τῶν βλασφημιών καὶ ovx 
ἠξύου τὴν φιλοσοφίαν ὑποδυόμενόν τινα κολάξειν ἐπὶ 
ῥήμασι x01 μάλιστα τέχνην τὸ Λοιδορεῖσθαι πεποιηµένον. 
φούτῳ δὲ καὶ ἀπὸ τούτων τὰ τῆς δόξης ηὐξάνετο παρὰ 
yov τοῖς Duros καὶ περίβλεπτος ἦν ἐπὶ τῇ ἀπονοία, 
µέχρι δή ὁ τὴν πόλιν ἐπιτετραμμένος ἀνὴρ σοφὸς ἀπέ- 
πεμψεν αὐτὸν ἀμέτρως ἐντρυφῶντα τῷ eippan εἰπὼν 
μὴ δεῖσθαι τὴν πὀλιν τοιούτου ον de ρσόφου. πλην dne 343 
xai τοῦτο κλεινὸν αὐτοῦ καὶ αἱ διὰ ὄτοματο ην à y Or 
φιλόσοφος δια Viv roee o καὶ τὴν ἄγαν ἐλευθερίαν 
ἐξελαθείς' καὶ προσήΛάυνε κατὰ τοῦτο τῷ Μουσωνίῳ 
xol zov καὶ Ἐπιμτήτῳ καὶ εἴ τις ἄλλος dv περιστάσει 
τοιαύτῃ ἐγένετο. 19. οὕτω δἠ ἐπὶ τὴν En on ἄρτι 
μὲν Ἠλείοις ἑλοιδορεῖτο, ἄρτι δὲ τοὺς Ἕλληνας ἔλειθὲν 
ἀντάρασθαι Όπλα Ῥωμαίοις, ἄρτι δὲ ἄνδρα παιδεία καὶ 
pepe προὔχοντα, διότι καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις εὖ ἐποίησε 
τὴν Ἑλλάδα καὶ ὕδωρ ἐπήγαγε τῇ Ὀλυμπίᾳ καὶ ἔπαυσε 
δίψει ἀπολλυμένους τοὺς πανηγυριστάς, πακῶς ἠγόρευεν 
ὥς καταθηλύναντα τοὺς Ἕλληνας, δέον τοὺς S toxüs x&v 
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ho 
Ὀλυμπίων διακαρτερεῖν διψῶντας καὶ νὴ día γε καὶ ἆπο- 
θνήσκειν πολλοὺς αὐτῶν ὑπὸ σφοδρῶν τῶν νόσων, cl ᾿ 


814 τέως διὰ τὸ ξηρὸν τοῦ χωρίου ἐν πολλῷ τῷ πλήθει ἔπε- 


315 


πόλαζον καὶ ταῦτα ἔλεγε πίνων τοῦ αὐτοῦ ὕδατος. O6 
δὲ μικροῦ κατέλευσὰν αὐτὸν ἐπιδραμόντες ἄπαντες, τότε 
μὲν ἐπὶ τὸν zie καταφυγὼν ὁ γενναῖος εὗρε τὸ μὴ ἆπο- 
θανεῖν. 90. ἐς δὲ τήν ἑξῆς - Ολγµπιαδα λόγον τινὰ διὰ 
τειτάρων ἐτῶν συνθεὶς τῶν ME disco ἐξήνεγκε πρὸς τοὺς 
Ἓλληνας ἔπαινον ὑπὲρ τοῦ τὸ ὕδωρ ἐπαγαγόντος καὶ 
ἀπολογίαν ὑπὲρ τῆς τότε φυγῆς. ἤδη δὲ ἀμελούμενος $o 
ἁπάντων καὶ µηκέθ’ ὁμοίως περίβλεπτος Qv — ἔωλα γὰρ 
ἦν ἅπαντα καὶ οὐδὲν ἔτι καινουφγεῖν ἐδύνατο., ἐφ᾽ ὅτῳ 
ο όν ας τοὺς ἐνευγχάνονταν καὶ δαυμάξειν. καὶ. πρὸς 
τοβλέποι πο Je xogise , οὗπερ ἐξ ἀρχῆς δριμύν τινα 
m ks. ira — τὸ τελευταῖον τοῦτο τόλµηµα 
"ἐβουλεύσατο τὸ περὶ τῆς πυρᾶς., καὶ διέδωκε λόγον ἐρ 
τοὺρ Ἕλληνας εὐθὺρ ἀπ᾿ Ὀλυμπίων τῶν ἔμπροσθεν ὡς 
ἐς τούὐπιὸν καύσων ἑαυτόν. 21. καὶ νῦν αὐτὰ ταῦτα 8αυ- 
ματοποιεῖ, ὥς φασι͵, βύθρον ὀρύττων καὶ ξύλα συγκο- 
µίξζων καὶ δεινήν τινα τὴν καρτερίαν ὑπισχνουμενος. 
ἐχρῆν δέ, οἶμαι, μάλιστα μὲν περιµένειν τὸν θάνατον. 
καὶ μὴ δραπετεύειν ἐ ἐκ τοῦ βίου &i δὲ καὶ πάντως διἔγνω- 
στό οἱ ἀπαλλάττεσθαι, μὴ πυρὶ μηδὲ τοῖς ἀπὸ τῆς τρα- 
γωδίας τούτοις χρῆσθαι, ἀλλ᾽ ἕτερόν τινα Θανάτου τρό- 
TOv, µυρίων Όντων, ἑλόμενον ἀπελθεῖν. ti δὲ καὶ τὸ 
πὈρ ὡς Ἡράκλειόν τι ἀδπάξεται, ví δή ποτε οὐχὶ κατὰ 
σιγήν ἑλόμενος ὄρος εὔδενδρον ἐν ἐκείνω ἑαυτὸν dvé- 
πρήσε µόνος ἕνα τινὰ olov Θεαγένη τοῦτον Φιλοκτήτην 
παραλαβών; ὁ δὲ ἐν Ὀλυμπία τῆς πανηγύρεως πληθου- 
σής µόνον οὐκ ἐπὶ σκηνῆς ὁπτήσει ἑαυτόν, οὐκ ἀφαξιος 
Ov ua τὸν Ἡρακλέα, sl ys χρὴ καὶ τοὺς πατραλοίας καὶ 
εοὺς ἀθέουςρ δίκας διδύναι τῶν τολμηµάτων' καὶ κατὰ 
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τοῦτο πάνυ ὀψὲ ügüv αὐτὸ ἔοικεν, ὃν ἐχρῆν πάλαι ἐς τὸν 
τοῦ Φαλάριδος ta gov ἐμπεσόντα τὴν ἀξίαν ἀποτετικέ- 
ναι, ἀλλὰ μὴ ἅπαξ χανόντα πρὸς τὴν φλόγα àv ἀκαρεῖ 
τεθνάναι, καὶ γὰρ αὖ καὶ τόδε οἱ πολλοί uou λέγουσιν, 
ὡς οὐδεὶς ὀξύτερος ἄλλος Θανάτου τρόπος τοῦ διὰ πυ- 
ρός' ἀνοῖξαι γὰρ δεῖ µόνον τὸ στόµα καὶ αὐτίκα rev |. 
ναι. 92. τὸ μέντοι θέαμα ἐπινοεῖται, οἶμαι, ὥς σεµνόν, 

ἐν (so χωρίω καιόµενος ἄνθρωπος, ἔνθα μηδὲ θάπτειν 
ὅσιον τοὺς ἄλλους ἀποθνήσκοντας. ἀκούετε δέ, οἶμαι, 
ὡς καὶ πάλαι θέλων τις ἔνδοξος γενέσθαι, ἐπεὶ κατ ἄλ- 
Aov τρόπον οὐκ εἶχεν ἐπιτυχεῖν τούτου, ἐνέπρησε τῆς 946 
Εφεσίας ᾽άρτέμιδος τὸν νεῶν. τοιοῦτόν τι καὶ αὐτὸς ἐπι-- 
vost, τοσοῦτος ἔρως τῆς δόξης ἐντέτηκεν αὐτῷ. 23. καίτοι 
φησὶν ὅτι ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων αὐτὸ 0gG , ὡς διδάξειεν 
αὐτοὺς δανάτου καταφρονεῖν «el ἐγκαρτερεῖν τοῖς δει- 
νοῖς. ἐγὼ δὲ ἡδέως d αν ἐροίμην οὖν ἐκεῖνον ἆλλ᾽ ὑμᾶρ, sl 
καὶ τοὺς κακούργους βούλοισθε ἂν μαθητὰς αὐτοῦ ys- 
φέσθαι τῆς καρτερίας ταύτης καὶ καταφρονεῖν θανάτου 
καὶ καύσεως καὶ τῶν τοιούτων δειµάτων. ἀλλ᾽ οὐκ ἂν EU 
οὗδ᾽ ὅτι βουληθείητε. πῶς οὖν ὁ Πρωτεὺς τοῦτο δια- 
κρινεῖ καὶ τοὺς μὲν χρηστοὺς. ὠφελήσει, τοὺς δὲ πονη- 
ροὺς οὐ φιλοκινδυνοτέρους καὶ τολμηροτέρους ἀποφανεῖ; ;, 
94. καίτοι δυνατὸν ἔστω ἐς τοῦτο μόνους ἀπαντήσεσθαι B 
τοὺς πρὸς τὸ ᾿ὠφέλιμον ὀψομένους τὸ πρᾶγμα. ὑμᾶς δ᾽ 

- ovv αὖθις ἐρήσομαι, δέξαισθ ἂν τοὺς παῖδας ὑμῶν ζη- 
λωτὰς τὀῦ τοιούτου γενέσθαι; oUx ἂν εἴποιτε. καίτοι τί 341 
τοῦτο ἠρόμην, ὅπου μηδ᾽ αὐτῶν τις τῶν μαθητών αὐτοῦ 
ξηλώσειεν ἄν; τὸν οὖν Θεαγένη τοῦτο μάλιστα αὐτιᾶ- 
σαιτο ἄν τις, ὅτι τἆλλα ζηλῶν τἀνδρὸς οὐχ ἔπεται τῷ 
διδασκάλῳ καὶ συνοδεύει παρὰ τὸν Ἡρακλέα, ὥς φησιν, 
ἀπιόντι, δυνάµενος ἐν βραχεῖ πανευδαίµων γενέσθαι 
συνεμπεσὼν ἐπὶ κεφαλἠν ἐς τὸ πῦρ' οὐ γὰρ ἐν vigo κο 
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βάκτρω καὶ τρίβωνι 0 ζῆλος, ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἀσφαλῆ 
καὶ ῥάδια καὶ παντὸς ἂν sim, τὸ τέλος δὲ καὶ τὸ κεφά- 
λαιον χρὴ ζηλοῦν καὶ πυρὰν συνθέντα κορμῶν συκίνων 
ὥς ἔνι μάλιστα χλωρῶν ἐναποπνιγῆναι τῷ καπνῷ ' τὸ πὺρ 
γὰρ αὐτὸ οὐ µόνον Ηρακλέους καὶ 4σκληπιοῦ, ἀλλὰ xol 
τῶν {εροσύλων καὶ ἀνδροφόνων, ovg ὁρᾶν ἔστιν ἐκ κατα- 
δίκης αὐτὸ πάσχοντας. ὥστε ἄμεινον τὸ διὰ τοῦ καπνοῦ΄ 
ἴδιον γὰρ καὶ ὑμῶν µόνων ἂν γένοιτο. 320. ἄλλως τε ὁ 
348 μὲν Ἡρακλῆς. εἴπερ ἄρα καὶ ἐτόλμησέ τι τοιοῦτον, ὑπὸ 
νόσου αὐτὸ ἔδρασεν ὑπὸ τοῦ Κενταυρείου αἵματος, ὥς 
φησιν ἡ τραγωδία, κατεσθιόµενος. οὗτος δὲ τένος αὐτίας 
ἕνεκεν ἐμβάλλει φέρων ἑαυτὸν εἰς τὸ πῦρ; νὴ Ai, ὅπως 
τὴν καρτερίαν ἐπιδείξηται καθ ἄπερ οἱ Βραχμᾶνες ' ἐκεί- 
νοις γὰρ αὐτὸν ἠξίου Θεαγένης εἰκάζειν, ὥσπερ οὐκ ἐνὸν 
εἶναί τινας καὶ ἐν Ἰνδοῖς μωροὺς καὶ κενοδόξους ἀνθρά- 
πους. ὅμως δ᾽ οὖν x&v ἐκείνους µιµείσθω ἐκεῖνοι γὰρ 
ovx ἐμπηδῶσιν εἰς τὸ πῦρ., ὡς Ὀνησίκριτος ὁ ᾽4λεξάν- 
0pov κυβερνήτης ἰδὼν Κάλανον καόμενόν φήῆσιν, ἀλλ᾽ 
349 ἐπειδὰν νήσωσι, πΛλήσίον παραστάντες ἀκίνητοι ἀνέχον- 
ται παροπτώµενοι, εἶτ ἐπιβάντες κατὰ σχἦμα καίονται 
οὐδ᾽ ὅσον ὀλίγον ἐκτρέψαντες τῆς κατακλίσεως. οὗτος δὲ 
τί μέγα. εὖ ἐμπεσὼν τεθνήξεται συναρπασθεὶς ὑπὸ τοῦ 
πυρός; οὐκ ἀπ᾿ ἐλπίδος μὴ ἀναπήδήσεσθαι αὐτὸν καὶ 
ἠμίφλεκτον, εἰμή, ὅπερ qoot , µήχανήσεται βαθεῖαν γε- 
νέσθαι καὶ ἐν βόθρῳω τὴν πυράν. 26. εἰσὶ 0^ οἳ καὶ µετα- 
βάλλεσθαί φασιν αὐτὸν καί τινα ὀνείρατα διηγεῖσθαι, 
. ὡς τοῦ «4ιὸς ovx ἑῶντος µιαίνειν ἱερὸν χωρίον. ἀλλὰ 
θαρρείτω τούτου γε ἕνεκα: ἐγὼ γὰρ δι δάτῄιην ἂν ἤ 
850 μὴν μηδένα τῶν θεῶν ἀγανάκτήσειν, el Ilhsosyerygg κάν. : 
κος κακῶς ἀποθάνοι. οὐ μὴν οὐδὲ ῥᾳδιον αὐτῷ ἔν ἆ 
δῦναι' οἳ γὰρ συνόντες κύνες παρὀῤμῶσι καὶ συνωθοὺ- 
σι» £g τὸ πῦρ καὶ ὑπεκκάουσι τὴν γνώμην οὖκ ἐῶντες 
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ιλιᾶν, ὧν εἰ δύο συγκατασπάσας ἐμπέσοι εἰς τὴν 
^, τοῦτο µόνον χάριεν cv ἐργάσαιτο. 97. ἤκουον δὲ 
δὲ Πρωτεὺς ἔτι παλεῖαθαι ἀξιοῦ» ἀλλὰ Φοίνικα 
όμασεν ἑαυτόν, ὅτι καὶ φοῖνμξ τὸ Ἰνδικὸφ ὄρνεον 
νειν πυρᾶς λέγεται πδὐῥώτάτω γήρως προβεῤηκῶς.. 
καὶ λογοποιεῖ καὶ χρησμούς τινας διέξεισι πἁλαιοὺς 
e χρεὼν εἶναι δαίµονα νυκτοφύλακα γενέσθαι αὖὐ- 
αἱ, δήλός ἐστι ῥωμῶν ἤδη ἐπιθυμῶν καὶ χρυσοῦς 
ο θα dete 98. καὶ μὰ zia οὐδὲν XS ἐν 
ολλοϊριτοῖς ἀνοήτοις εὑρεθήσεσθαί τινας τοὺς ; xod, A 
"iav ἀπηλλάχθαι δι᾽ αὐτοῦ φήσοντας καὶ νυκτωφ. m 
χηκέναι τῷ δαέµονι τῷ νυκτοφύλακι. οὗ κατάρατοι 

οι μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ χρηστήριον, οἶμαι» καὶ ἄδυ- 

1 τῇ πυρᾷ μηχανήσονται, διότι καὶ Πρωτεὺς ἀκεῖ- 351 
4ιός, ὁ προπάτωρ τοῦ ὀνόματος,, yc plos ἡ Qv. 
θοµαι δὲ » ή μὴν, καὶ ἱερέας αὐτοῦ ) ἀποδεάθήσισθαι 
νῶν Tj καυτὴρίων, 1 ἤ τινος τοιαύτης τερατουργίαρ,. 
νὴ día τελέτήν τινα ἐπ᾽ αὐτῷ στήσεόθαι νυκτέγι. 
al dadovylav ἐπὶ τῇ πυρᾷ. 29. Θεαγένης δὲ ἔνὰγχός, 
έτις τῶν ἑταέρων ἀπήγγειλε, καὶ Σίβυλλαν ἔφη 
ηκέναι περὶ τούτων: καὶ τὰ ἔπη γαρ ἄπεμνη- 
εν: 


DN 


' 0x0 αν II Ωτεὺρ Κυνικῶν ὃ Ox ἄριστος ἀπάντων 
'0g ἐρῥιγδούπου τέμενος κάτα πυρ ἀνακαύσας 
᾿λόγα πηδήσας 9n ἐς μακρὸν Ὄλυμπον, M 
τότε πάντας ops, οἳ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσι, 
τιπόλον τιμᾶν κέλομαι ἤρωα μέγιστον.., 

Όρονον Ἡφαίστῳ καὶ Ηρακλῆϊ ἄνακτι. 


ῦτα μὲν Θεαγένης Σιβύλλης ἀκηκοέναι φησίν. ἐγὼ 853 
ειδος αὐτῷ χφησμὸν ὑπὲρ τούτων ig: φησὶ δὲ ὁ 
οὕτως σφόδρα εὖ ἐπειπών, 


252 4ΟΥΚΙΑΝΟΤ.’ 


. ἀλλ ὁπόταν Κυνικὸς πολυώδυμος ἐς φλόγα πολλὴν 
, πηδήσῃ δόξης᾽ ὑπ iuvet θυμὸν ὀρινθείς» ο. 
δή τότε τοὺς ἄλλοψς xiva simexas , ot οὗ iroveat, 
μιμεῖσθαι χρὴ πότμον ἀποιχομένοιο λύχοιο. 
$86 dé κε, δειλὸς ἐων φεύγῃ μένος Ἡφαίστοιο, 


LN ᾿λάεσσιν βαλέειν τοῦτον τάχά πάντας Απαιούς, 


NI 
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ὥς ur ψυχρὸς ἑὼν δερµηγοφέειν ἐπιχειρῇ --- 

χρθυσῷ σαξάµενος πήρην µάλα πολλὰ δανείξων, 

ἐν καλαῖς Πάτραισιν ἔχων τρὶς πέντε τάλαντα. 
τί ὑμῖν δοκεῖ, ἄνδρες; ἄρα φαυλότορος χρθησμολόγος ο 
Βάκις τῆς Σιβύλλης εἶναι; ὥστε ec, τοῖς δαυμαστοῖρ 
τούτοις. ὁμιληταῖρ τοῦ Πρωτέως ἀερισκοπβῖν ἔνθα ἑαυ- 
τοὺς ἐξαερώδοὺσι ' τοῦτο γὰρ τὴν καῦσιη κα vs 

31. Ταῦτ' εἰπόντος ἀνθβόησαν οὗ περιεστῶτες, ἅπαν- 

τες Ηδη καιέσθωσαν ἄξιοι τοῦ zy dg. agio μὲν κατέβη 
ελών, Νέστορα δ) οὐκ ἐλαδεν ex j τὸν Θεαγένη, 
ἀλλ᾽ ὡς ἤκουσε τῆς Bois, Qxsv εὐθὺς καὶ ἀναβὰς éxc- 
παράγει καὶ μυρία πακὰ διεξῄει περὶ τοῦ καταβεβηλότος' 
ov. γὰρ οἶδα ὅστις ὁ βέλτιστος ἐκεῖνορ ἐκαλεῖτο. ἐγὼ δὲ 
ἀφεὶς αὐτὸν διαρρηγνύμενον ἀπῄειν ὀψόμενος τους 
ἀθλητάς ' ἤδη yao οί Ἑλλανοδίκαι ἐλέγοντο εἶναι ἐν τῷ 
πλεθρίω. ταῦτα μέν σοι τὰ ἐν Hi. 32. € πεὶ δὲ eig την 
Ὀλυμπίαν ἀφικόμεθα, μεστὸς ἦν ὁ dnte ódogog. rey ] 
κατηγορούντεων Πρωτέως 7) ἐπαινούντῶν τὴν προαέρεσὺν 
αὐτοῦ, ὥστε καὶ εἰς χεῖρας αὐτῶν ἦλθον οἱ πολλοί, ἄχρι 
δὴ παρελθὼν αὐτὸς 0 Πρωτεὺς µυρίω τῷ πλήθει παρα- 
πἐεμπόµενος κατόπιν τοῦ τῶν κηρύκων ἀγῶνος λόγους 
τινὰς διεξῆλθε περὶ αὑτοῦ τὸν βίον τε ὥς ἐβέω καὶ τοὺς 
κινδύνους οὓς ἐκινδύνευσε διηγούμενος καὶ oc ὅσα πράγµα- 
τα φιλοσοφίας E ἕνεκα ὑπέμεινε. τὰ μὲν οὖν εἰρημένα πολλὰ 
qv: ἐγὼ δὲ ὀλίγων ήκουσα ὑπὸ πλήθους τῶν περιεστώ- 
των. εἶτα φοβηθεὶς ur συντριβείην ἐν τοδαύτῃ τύρβῃ, 
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MMC 
αἱ πολλρὺςρ τοῦτο πάσχοντας ἑώρων, ἄπῇλθον μα- 
αόφειν guo g θανατιῶντι σοφιστῃ τὸν ἐπιτάφιον 
ὕ πρὸ τελευτῆς διεξιόντι. 39. πλὴν τό γε τοσοῦτον 
voa: ἔφη yap βούλεσθαι χρυσῶ βίῷ χρυσῆν X0- 
» ἐπιθεῖναι : χρῆναι γὰρ τὸν Ἡρακλείως βεβιωχότα 
λείως ἀποθανεῖν καὶ ἀναμιχθῆναι τῷ αἰθέρι. καὶ 
Ίδαι, ἔφη, βούλομαι τοὺς ἀνθρώπους, δείξας αὐτοῖς 
1 τρόπον Δανάτου καταφρονεῖν' πάντας οὖν δεῖ 


"US, ἀνθρώπους Φιλοκτήτας γενέσθαι. οἱ μὲν οὖν 


35i 


ὕτξροι τῶν ἀνθρ Ίπων ἐδακρυον καὶ fiov Xofov 


Ἰλλησιν, . et. δε qv pediarsQot ἐκεκβαγέισαν Τέλει 
Joyuéva , óg. ὧν ὁ πρεσβύτης οὐ μετρίως ἐθορυ- 
ἐλπίξων πάντας ἔξεσθαι αὐτοῦ. παὶ μη προήσεσθαι 
2ρέ» ἀλλὰ ἄκοντα δὴ κάθέξειν ἐν τῷ pío. τὸ δὴ 
τὰ δεδογµένα πάνυ ἀδόκητόν αὐτῷ προσπἑσὸν 
ν ἔτι μάλλον ἐποέησει καΐτοι (ἤδη νεκρικῶρ τὴν χθόαν 
;, καὶ vij Zo καὶ bzorQépàv, ὥστε κατέπαυσε τὸν 

. 94. ἐγὼ δέ, εὐκάξεις, οἶμαι, πῶς ἐγέλων' οὐδὲ 


Lesty ἄξιον ἡ ην οὕτω δυσέρ τα τῆς obe ἄνθρωπον. - | 


ἄπαντας, ὅσο, vij αὐτῇ wi ἐλαύνονται. πάρε- 
το δὲ ὃ ομως ὑπὰ πολλῶν καὶ ἐνεφορεῖτο τῆς δόξης 
ἔπων ἐς τὸ πλῆθος τῶν Veypotóvrov, οὐκ εἰδῶς 
ιο οτι αἱ τοῖς ἐπὶ τὸν σταυρὺὸν ἀπαγομένοις ἡ ὑπὸ . 
Ίμίου ἐχομέάνρις πολλῷ πλείους ἔπονται. 85. καὶ δὴ 
ν Ὀλύμπια τέλος εἶχε, πάλλιστα Ὀλυμπίων γενό- 
ὧν, Ki εἶδονι τετράκις δη ὁρῶν. ἐγὼ δὲ --- οὐ 
|v' εὐπορήσαι ὀχήματος dup πολλῶν ἐβιόντων — 
v ελειπόµην. ὁ δὲ ἀεὶ ἆνα αλλόμενος νύκτα τὸ τε- 
fov πφοξιρήκει. ἐπιδείξασθαι τὴν καῦσιν' καί µε 


39€ 


1 


Γαέρων τινὸς παραλαβόντος περὶ µέσας νύκτας έξα- 


6 ἀπῄειν εὐθὺ τῆς “Ἀοπίνης, ἔνθα ἦν q πυρα. 
), πάντες οὗτοι εἴκοσιν ἀπὸ τῆς Ὀλυμπίας κατὰ τὸν 


'1 ^ 
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ixaddgonor ἀπιόντων πρὸς fo. καὶ  ἐπεὶ τάχιστα ἀφικό- 
μεθα ακατὰλάμβάνομεν πυρᾶν νενησµένην ἐν βάθει à 06 " 
ἐς ὀργυιὰν το βάθος. δᾷδες ἦσαν- τὰ πολλὰ καὶ παῤἕβὲ 
βυστο τῶν "δρυγάνων, Gg viguit τάχιστα. 96. καὶ 
ἐπειδὴ ἡ 1] σελήνη ἀνέτελλεν — ἔδὲι γὰρ πάκε νην θεᾶσα- 
357 σθαι τὸ πάλλιστον τοῦτο ἔργον — ἠθδείσιν ἐκεῖνος 
ἐσκευασμένος ἐς τὸν dd τρόπον καὶ ξὺν ᾳὐτῷ τὰ VEU 
τῶν xvvàv, καὶ μάλιστα ὁ γεννάδας ὁ ix Πωνρῶν δᾷδα 
ἔχων, οὐ φαῦλος δευτεραγῶνιστής' ἐδαδοφόρει δὲ ὁ καὶ 
Ó Iloorevs. xi πρυσελθόντες ἄλλος ἀλλαιόθεν ἀνηφαν 
τὸ aUo μέγιστον᾿ ἅτε ἀπὸ gov καὶ φρυμᾶνων: .6 δέ, 
καί µοι πάνυ ἤδη πρόσεχε τὸν νοῦν., ἀπόδέρενδς τὴν. 
πήραν καὶ τὸ τριβώνιον. καὶ τὸ Ἡράκλειον é shi δόκᾶ” 
Aov ἔστη ἐν ὀθόνῃ ῥυπώσῃ ἀκριβῶς.  εἶτα Πτι λιβανω- 
τόν, ὡς ἐπιβάλοι ἐπὶ τὸ πῦρ, xol ἀναδόντος τινὸς ἐπέβαλέ 
τε καὶ εἶπεν ἐς τὴν μεσημβρίαν ἀποβλέπῶν,--- καὶ γὰρ 
καὶ τοῦτο πρὸς τὴν τραγωδία ἦν ἡ LU μεσημββία — — 4faí- 
µονες μητρῶώοι καὶ πατρῷοι δἐξασθἐ με εὐμᾶμεῖρι ταῦτα 
eiz àv ἐπήδησεν ἐς τὸ πῦρ, οὐ μὴν ἑωρᾶτό ye, ἄλλα 
περιεσχέθη ὑπὸ τῆς φλογὸς πολλῆς ἡρμένης. 
87. αὖδις ὁρῶ γελῶντά σε, o Φαλὲ .Keówe, τὴν 
καταστροφὴν τοῦ δράµατορ. ἐγὼ δὲ τοὺς μηέρῴοὺς μὲν . 
858 δαίμονας ἐπιβοώμένον μὰ τὸν «4 οὐ ὄφόδρα ἠτιώμὴν, 
ὅτε δὲ καὶ τοὺς πατρῶους ἐπεκαλέσατο, ἀναμνησθεὶς τῶν 
περὶ τοῦ φόνου εἰρημένων οὐδὲ κατέχειν ἠδυνάμην τὸν 
γέλωτα. οἱ Κυνικοὶ δὲ περιστάντες τὴν πυρὰν οὐκ ἐδά- 
xQvov μέν, σιωπῇ δὲ ἐνεδείκνυντο λύπην τινὰ εἰς τὸ πρ 
ὑρώντες, ἄχρι δὴ ἀποπνιγεὶς ἐπ᾽ αὐτοῖρ, πίωμεν, iui, 
ὦ µάταιοι' οὐ γὰρ 100 τὸ θέαµα ὠπτημένον γερόντιον 
ὁρᾶν κνίσης ἀναπιμπλαμένους πονηρᾶς. E περιμένετε 
ἔστ᾽ ἂν γραφεύς τις ἐπελθωὼν ἀπεικάσῃ ὑμᾶς οἵους τοὺς 
έν rà Φεσμωτηρίῶ ἑταίρους τῷ Σωκρατει παραγράφου- 
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σιν; ἐκεῖνοι μὲν. οὖν ἠγανάκτουν καὶ ἑλοιδοροῦντρ Bot oc 


ἔνιοι δὲ καὶ ἐπὶ τὰς βακτηρίας ᾖξαν. εἶτα ἐπειδὴ ἠπείλησα 
ξυναρχασας τινὰς ἐμβαλεῖν sig τὸ πυρ, fos. ἂν ἔποιντο 
τῷ διδασκάλω, ἐπαύσαντο καὶ εἰρήνην yov. 38. ἐγὼ δὲ 
ἐπανιὼν ποικίλα, ὦ ἑταῖρε, πρὸς ἐμαυτὸν ἐνενόουν, τὸ 
φιλόδοξον οἷόν τί ἐστιν ἀναλογιζόμενος, ὦ μόνος οὗτος 
; ὁ ἔρως ἄφυκτος καὶ τοῖς πανυ θαυμαστοῖς εἶναι δοκοῦ- 
σιν, οὐχ ὅπως ἐκείνῳ vavógl καὶ τἆλλα Spero καὶ 
ἀπονενοημένως βεβιωκότι καὶ ὀύκ ἀναξίως τοῦ πυρός. 
39. εἶτα εἐνετύγχαγον πολλοῖρ & ἀπιοῦσιν ὥς θεάσαιντο καὶ 
αὐτοί' Φοντὸ yag ἔτι κἀταλήψεσθαι Livret αὐτόν" xol | 
γὰρ καὶ τόδε τῇ προτεραίᾳ ᾿διεδέδοτφ , ὣς πρὸς ἀνίσχοντα - 


τὸν ἤλιον ἀλασάμενος - --ὥόπερ ἀμέλεί καὶ τοὺρ Boayud- - 


νάς φασι ποιεῖν — ἐπιβήσεσθάι τῆς πυρᾶς. ἀπέστρεφον 
δ᾽ οὖν τοὺς πολλοὺς αὐτῶν λέγων, ᾖδη, τετελέσθαι τὸ &e- 
yov, οἷς μὴ καὶ τοῦτ) αὐτὸ περἰσπούδαστον ἡ ήν, xav αὐ- 
τὸν ἰδεῖν τὸν τόπον καί τι λείψανον καταλαμβάνειν τοῦ 
πυρός. ἔνθα δή, ὦ ἑταῖρε, µυρία πράγματα εἶχον ἅπασι 
διηγούμὲνος καὶ ἀνακρίνουσι καὶ ἀκρυβῶς ἐκπυνθανομέ- 


νοις. & μὲν οὖν ἴδοιμί τινα χαρίεντα, ψιλὰ ἂν ὥσπερ Gol : 


τὰ πραχθέντα διηγούµην, πρὸς δὲ τοὺς βλάκας καὶ πρὸς 
τὴν ἀκρόασιν κεχηνότας ἐτραγώδουν τι παρ᾽ ἐμαυτοῦ, 
ὧς ἐπειδὴ ἀνήφθη μὲν ἡ πυρά, ἐνέβαλε δὲ φέρων éav- 
τὸν ὁ Πρωτεύς, σεισμοῦ. πρότερον μεγάλου γενομένου 
σὺν μυκηθμῷ τῆς γῆς» κὺψ ἀναπτάμενος ἐκ µεσης τῆς 
φλογὸς οἴχοιτο ἐς τὸν οὐρανὸν ἀνθρωπίνῃ µεγαλῃ τῇ 
φωνῇ λέγων ,,&Autov y&v, βαίνω ὃ᾽ ἐς Ὀλυμπον.« ἐκεῖ- 
νοι μὲν οὖν ἐτεθήπεσαν καὶ προσεκύνουν ὑποφρίστοντες 
καὶ. ἀνέκρινόν με λέγοντες» πότερον, πρὸς ἕω tj πρὸ 
᾿δυσμὰς ἐνεχθείη 6 ὁ yvy: ἐγὼ δὲ τὸ ἐπελθὸν ἀπεκρινά-. 
µην αὐτοῖς. 40. ἀπελθωὼν δὲ ἐς τὴν πανήγυριν ἐπέστην 
τινὲ πολιῷ ἀνδρὶ καὶ vr) τὸν «4 ἀξιοπίστῳ τὸ πρόσώπον 
M 
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ἐπὶ τῷ πώγωνι καὶ τῇ λοιπῇ σεµνότητι, τά τε ἄλλα διη-- 
γουµένω περὶ τοῦ Πρωτέως καὶ ὡς μετὰ. τὸ καυθῆναι 
ὃεάσαιτο αὐτὸν ἐν "dev: ἐσθήτι μμκρὸν ἐμπρόσθεν καὶ 
νῦν ἀπολίποι πἐριπαταῦντα φαιδρὸν ἐν τ ἑπταφῶνφ 
στοᾷ xorivg LS doveppévov elc ἐπὶ πᾶσι Bros £ TOV 
φῦπα, διομνύμενος ᾗ μὴν αὐτὸς ἑωῥακέναι ἀνααξάμε-, 
vov ἐκ τῆς πυρᾶς; ὃν ἐγὼ μικρὸν ἔμπροσθεα ἀφῆμα m 
τεσθαι καζαγελῶντα τῶν ἀνοήτων xal βλακικῶν τὸν τρό- 
πον. 4]. ἐννό ει τὸ Λοιπὸν οἷα εἰκὸς ἐπ᾽ αὐτῷ γβνήσεσθαι, 
ποίαρ μὲν « οὐ μελίττας ἐπίστήδεσθαι ἐπὶ τὸν σὔπον, τίνας 
δὲ τἔττιγας οὐκ ἐπάσεσθαι, τίνας δὲ πορώναρ οὐκ ἐπυπτή- 
σεσθαι καθάπερ ἐπὶ τὸν Ἡσιόδου τάφου; καὶ τὰ τοιαῦτα. 
εἰκόνας μὲν γὰρ πᾶρά τε Ἠλείων αὐτῶν παρα τετών ἆλ- 
λων Ἑλλήνων, οἷς καὶ ἐπεσταλκέναι ἔλεγον, αὐτίκα μάλα 
οἶδα πολλὰς ἀναστησομένας. φασὶ δὲ πάσαις σχεδὸν vei 
ἐνδόξοις πόλεσιν ἐπιστολὰς διαπέµφαι αὐτὸν διαθήκαρ᾽ 
τινὰς καὶ παραινέσεις καὶ vouovg: καί τινας ἐπὶ τούτῳ 


"πρεσβευτὰς τῶν ἑταίρων' ἐχείθότόνησε νδκραγγέλους καὶ 


νερτεροδρόµους προσαγορεύσας. 
49. Tovro τέλος τοῦ κακοδαίµονος Πρωτέως ἐγένετο, 
ἀνδρός, ὡς βραχεῖ λόγω περιλαβεῖν, πρὸς ἀλήθειαν μὲν 
οὐδεπώποτε ἀποβλέψαντος, ἐπὶ δόξῃ δὲ καὶ τῷ παρὰ τῶν 
πολλῶν ἐπαίνῳ ἅπαντα εἰπόντος ἀεὶ καὶ πράξαντος, ὥς 
καὶ εἰς no ἄλλεσθαι, ὅτε μηδ᾽ ἀπολαύειν τῶν ἐπαίνων 
ἔμελλεν ἀναίσθητορ αὐτῶν γενόμενος. 483. ἓν ἔτι σοι 
προσδιηγησάµενος παύσομαι, ὥς ἔχῃς ἐπὶ πολὺ γελᾶν 
ἐκεῖνα μὲν γὰρ πᾶλαι οἶσθα εὐθὺς ἀκούσας µου ὅτε ἤκον 
ἀπὸ Συρίας διηγουµένου. ὡς ἀπὸ Τρωάδος συμπλεύσαιμι 
αὐτῷ καὶ τήν τε ἄλλην τὴν ἐν τῷ πλῷ τρυφὴν καὶ τὸ pa- 
ράκιον τὸ ὡραῖον, 0 ἔπεισε κυνίξειν. ὥς ἔχοι καὶ αὐτός 
τινα ᾽Αλκιβιάδην, καὶ ac ἐπιταραχθεὶς μὲν τῆς νυκτὸς ἐν 
έσω τῶ «4ὐγαίω γνόφου καταβάντος καὶ «oua παµμµέγε- 
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ερ ἐγείραντος ἐκώκυε µετα τῶν γυναικῶν ὁ δαυμαστὸς 
αἱ θανάτου κρείττων εἶναι δοκῶν. 44. ἀλλὰ μικρὸν πρὸ. 
]s τελευτῆς, πρὸ ἔγνέα᾽ σχεδόν που ἡμερῶν, πλεῖον, 

αι» τοῦ ἱκανοῦ ἐμφαγὼν ἡ ἡμεσέ τε τῆς νυκτὸς καὶ ἑάλω 
verc ὃ µάλα 690099. ταῦτα δέ uo, ὁ λέξανδρον ὁ 0 ἑατρὸρ 
ιηγήσατο μετακληθεὶρ d ὡς ἐπισκοπήσειεν αὐτόν. «ἔφη οὖν 
αταλαβεῖν αὐτὸν χαμαὶ κυλιόµενον καὶ τὸν φλογμὸν οὐ 
égoyva καὶ φυχρὸν αἰτοῦντα πάνυ ἐρωτικῶρ, E ἑαυτὸν δὲ 
) δοῦναε, καέοι εἰπεῖν ἔφη πρὸς αὐτὸν ὥς εἰ πάντως 

ανάτου δέοιτο, ἤκειν αὐτὸν ἐπὶ τὰς θύρας αὐτόματον, 
στε καλῶς ἔχειν ἔπεσθαι μηδὲν τοῦ πυρὸς δεόµενον᾿ 864 
v d E φάναι, AAA οὐχ ὁμοίως ἔνδοξος ὁ τρόπος y£- - 
χιτ) ἂν πᾶσι ποινὸς àv. 

45. Ταῦτα μὲν ὁ ᾽λέξανδρος. ἐγὼ δὲ οὐδ) αὐτὸς 

Qo πολλῶν ἡμερῶν εἶδον αὐτὸν ἐγκεχρισμένον, ὥς ἆπο- 
χκρύσειε τῷ δριμεῖ φαρµάκω. ὁρᾶς;: οὐ πάνυ τοὺς ἆμ- 
ἰυωποῦντας ὁ 4ἰακὸς παραδέχεται. ὅμοιον ὡς sl vig ἐπὶ . 
ιαυρὸν ἀναβήσεσδαι μέλλων τὸ ἐν τῷ δακτύλω πρύς- 
ταισμα δΦεραπεύοι. τί σοι δοκεῖ ὁ «.ηµόκριτος, si ταῦτα 
δει xut. ἀξίαν γελάσαι ἂν ἐπὶ τῷ ἀνδρέ. καύτοι πόθεν 
χεν ἐκεῖνορ τοσοῦτον γέλωτα! σὺ δ᾽ οὖν, o φιλότης, 
έλα καὶ αὐτός. καὶ μάλιστα ὁπόταν τῶν ἄλλων ἀκούσῃρ 
αυµαζόντων αὐτόν. 
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1. AIIOAAQN. αληθῆ ταῦτά φασι. πάτερ, Og ἐμ- 
Ἰάλοι τις φέρων αὑτὸν εἰς τὸ πὸρ πατέναντι Ὀλυμπίων, 
δη πρεσβύτης ἄνθρωπος, οὐκ ἁγεννὴς θαυματοποιὸς 
ᾱ τοιαύτα; ἡ Σελήνη γὰρ ἡμῖν διηγεῖτο αὐτὴ ἑωρακέ- 
*L αιόμενον Λέγουσα. 
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ZETZ. Καὶ πάνυ ἀληθῆ, D άπολλον' dg µή ποτε 
γενέσθαι ὤφελεν. 

4ΠΟ4. Οὕτω χρηστὸς ὁ γέρων ἦν καὶ ἀνάξιος ἐν 
πυρὶ ἀπολωλέναι; 

ΖΕΥΣ. Καὶ τοῦτο μὲν loas: &AÀ. ἐγὼ πολλὴν τὴν 
ἀηδίαν µέμνημαι ἀνασχόμενος τότε ὑπὸ κνίσης πονηφρᾶς, 
otav εἰκὸς ἀποφέρεσθαι ὁπτωμένων ἀνθρωπείων σωµα- 
των. εἰ γοῦν μὴ εἰς τὴν ᾽ραβίαν ὡς εἶχον εὐθὺς ἀπιὼν 
ὠχόμην, ἀπολώλειν ἄν, eU ἴσθι, ἀτοπίαᾳ τοῦ καπνοῦ: καὶ 
ὅμως ἐν τοσαύτή εὐωδία καὶ ἀφθονία τῶν ἀρωμάτων 

366 καὶ ἐν λιβανωτῶῷ παμπόλλω μόλις αἱ ῥῖνες ἐπιλαθέσθαι 
μοι καὶ ἀπομαθεῖν ἤθελον τὴν κηλῖδα ἐκείνην τῆς ὀσμῆς, 
ἀλλὰ καὶ νῦν ὀλίγου δέω ναυτιᾶν ὑπομνησθεὶς αὐτῆς. 

2. AIIO A. Τί δαὶ βουλόμενος, €) Ζεῦ, τοιαῦτα εἴρ- 
γασται ἑαυτόν; T] vé τὸ ἀγαθόν, ἀπανθρακωθῆναι ἐμ- 
πεσὀντα εἰς τὴν πυραν; 

ΖΕΥΣ. Τοῦτο μὲν οὐκ ἄν, ὦ zai, φθάνοις καὶ Ἐμ- 
πεδοκλεῖ πρὸ αὐτοῦ ἐγκαλῶν. ὃς ἐς Tovg κρατῆρας ἤλατο 
καὶ αὐτὸς ἐν Σικελία. 

AIIO A. Μελαγχολίαν τινὰ δεινὴν ᾿λέγειρ. ἀτὰρ οὗ- 
τός γε τίνα ποτὲ ἄρα τὴν αἰτίαν ἔσχε τῆς ἐπιθυμίας; 

ΖΕΥΣ. 4ὐτοῦ σοι λόγον ἐρῶ, ὃν ἔλεξε πρὸς τὴν 
πανήγυριν ἀπολογούμενος πρὸς αὐτοὺς ὑπὲρ τῆς τελευ- 
τῆς. ἔφη γάρ, εἴ ye µέμνημαι.... ὃ. ἀλλὰ τές αὕτη 
σπουδῇ πρὀσεισι τεταραγµένη καὶ δακρύουόσα, πάνυ 
ἀδικουμένῃ ἑοικυῖα; μᾶλλον δὲ Φιλοσοφία ἐστὶ καὶ τοῦ 
νοµά γε τούμὸν ἐπιβοᾶται σχετλιάξουσα. Tí, ὦ θύγατερ, 
δακρύεις; η τί ἀπολιποῦσα τὸν βίον ἐλήλυθας! ἄρα μη 
οἱ ἰδιῶται αὖθις ἐπιβεβουλεύκασέ σοι ὡς τὸ πρόσθεν, ὅτε 
τὸν Σωκράτην ἀπέκτειναν ὑπὺ ᾽4νύτου κατηγορήθέντα, 
εἶτα φεύγεις διὰ τοῦτο αὐτούς; 

367 O40 X001 A. Οὐδὲν τοιοῦτον, à πάτερ, ἆλλ᾽ ἐκεῖ- 
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voi μὲν ὁ πολὺς λεὼς ἐπῄνουν καὶ διὰ τιµῆς ἦγον αἰδού- 
µενοι καὶ θαυμάζξοντές µε καὶ μονυνουχὶ προσκυνοῦντερ, 
ei καὶ μὴ σφόδρα ἑυνίεσαν àv λέγοιμι. of δέ, πῶς ἂν εἴ- 
ποιµι, οἱ ξυνήθεις καὶ φίλοι φάσκοντες εἶναι καὶ τοῦ- 
von τοὐμὸν ὑποδοόμενοι ἐκεῖνού µε τὰ δεινότατα εἰρ- 
ψάσαντο. 

4. 2ΕΥΣ. ot φιλόσοφοι ἐπιβουλήν τινα ἔπιβεβου- 
Λεύκασί σοι; 

ΦΙ4. Οὐδαμῶς, à πάτερ, ot γε ξυνηδίκηνταί uot 
καὶ αὐτοί. 

ΖΕΥΣ. Πρὸς τίνων οὖν ἠδίκησαι, εἶ μήτε τοὺς ἰδιώ-- 
τας μήτε τοὺς φιλοδόφους αὐτιᾷ; 

IA. Εἰσέτινες, ὦ Ze), ἐν μεταιχμίῳ τῶν τε πολ- 
λῶν καὶ τῶν φιλοσοφούντων τὸ μὲν σχῆμα καὶ βλέμμα 
καὶ βάδισμα ἡμῖν ὅμοιοι καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ ἐσταλμένοι: 
ἀξιοῦσι γοῦν ὑπ ἐμοὶ τάττεόθαι καὶ τοὔνομα τὸ ἡμέτε- 
Qov ἐπιγράφονται, μαθηταὶ καὶ ὁμιληταὶ καὶ θιασῶται 
ἡμῶν εἶναι Adyovteg: 0 βίος δὲ παμµίαρος αὐτῶν, ἆμα- 
Sac καὶ 8ράσους καὶ ἀσελγείας ἀνάπλεως, ὕβρις οὐ µι- 
χρὰ καθ ἡμῶν. ὑπὸ τούτων, ὦ πάτερ, ἠδικημένη πέ- 
φευγα. 

5. ΖΕΥΣ. 4{εινὰ ταῦτα, ὦ θύγατερ. ἀλλὰ τί μᾶλι- 368 
στα ἠδικήκασέ σε; 

ΦΙ4. Σκόπει, ὦ πάτερ, εἰ μιιρά. σὺ γὰρ κατιδὼν 
τὸν βίον ἀδικίας καὶ παρανομίας μεστόν, ἅτε ἆμαθία καὶ 
ὕβρει ξυνόντα. καὶ ταραττόµενον ὑπ᾿ αὐτῶν κατελεήσας 
τὸ ἀνθρώπινον vz τῇ ἀγνοία ἐλαυνόμενον ἐμὲ κατέπεµ- 
vog ἐντειλάμενος ἐπιμεληθῆναι ὣς παύσαιντο μὲν ἆδι- 
κοῦντες ἀλλήλους καὶ βιαξόμενοι καὶ Όμοια τοῖς θηρίοις 
βιοῦντες. ἀναβλέψαντες δὲ πρὸς τὴν ἀλήθειαν εἰρηνικώ- 
τερον ξυμπολιτεύοιντο" ἔφης γοῦν πρός με καταπέµπων» 


"4 μὲν πράττονσιν of ἄνθρωποι καὶ d διάκεινταν Vis 
LUCIAN. ΠΠ. AS 


369 


370 


290 AOTKIANOT 


τῆς ἁμαθίας., ὦ 9 ύγατερ. καὶ αὐτὴ ὁρᾶς, ἐγὼ δέ, ἑλεῶ 
γὰρ αὐτούς, σὲ qv µόνην ἰάσασθαι ἂν τὰ γιγνόµενα οἵ- 
μαι, προκρίνας ἐξ ἁπάντων ἡμῶν πέµπω ἰασομένην. 

6. ΖΕΥΣ. Οἶδα πολλὰ καὶ ταῦτα εἰπὼν τότε. σὺ δὲ 
τὰ μετὰ ταῦτα ἤδη λέγε, ὕπως μὲν ὑπεδέξαντό σέ κατα- 
πταµένην τὸ πρῶτον, ἄτινα δὲ νῦν ὑπ᾿ αὐτῶν πέπονθας. 

Q1 4. Ἠιξα μεν, o πάτερ. OUR ἐπὶ τοὺς Ἓλληνας 
εὖὐθύς, ἆλλ᾽ ὅπερ ἐδόκει uo, χαλεπῶώτερον τοῦ ἔργου εἷ- 
ναι τὸ βαρβάρους παιδεύειν καὶ διδάσκειν, τοῦτο πρώ- 
τον ἠξίουν ἑργάσασθαι, τὸ Ελληνικὸν δὲ εἴων dg ῥᾷστον 
ὑποβαλέσθαι καὶ τάχιστα. ὥς γε ὤμην, ἐνδεξόμενον τὸν 
χἀλινὸν καὶ ὑπαχθησόμενον τῷ ζυγῷ, ὁρμήδασα δὲ εἰς 
Ἰνδοὺς τὸ πρῶτον, ἔθνος µέγιστον τῶν ἐν τῷ fo, οὐ 
χαλεπῶς ἔπεισα καταβάντας ἀπὸ τῶν ἐλεφάντων ἐμοὶ 
συνεῖναι' ὥστε καὶ γένος ὅλον οἱ Βραχμᾶνες τοῖς Νεχρέοις 
καὶ Ὀξυδράκαις ὅμοροι οὗτοι πάντες ὑπ᾿ ἐμοὶ τάττονται 
καὶ βιοῦσί τε κατὰ τὰ ἡμῖν δοκοῦντα τιμῶμενοι πρὸς 
τῶν περιούκων ἁπάντων καὶ ἀποθνήσκουσι παράδοξόν 
τινα τοῦ θανάτου τρόπον. 

7. 2ΖΕΥΣ. Τοὺς :γυμνοσοφιστὰς λέγεις. ἀκούω γοῦν 
τά τε ἄλλα περὶ αὐτῶν καὶ ov, ἐπὶ πυρὰν µεγίστην ἆνα- 
βάντες ἀνέχονται καιόµενοι οὐδὲν τοῦ σχήματος ἢ τῆς 
καθ έδρας ἑκτρέποντες. «AA οὐ μέγα τοῦτο΄ ἔναγχος γοῦν 
καὶ Ὀλυμπίασι τὸ ὅμοιον ἐγὼ εἶδον ysvousvov: εἶκὸς δὲ 
καὶ σὲ παρεῖναι καιοµένου τότε τοῦ γέροντορ. 

ΦΙ4. Οὐδὲ ἀνῆλθον, ὦ πάτερ, εἰς Ὀλυμπίαν δέει 
τῶν καταράτων ἐκείνων, οὓς ἔφην, ὅτι πολλοὺς αὐτῶν 
ἑώρων ἀπιόντας, ὥς Λλοιδορήσαιντο τοῖς ξυνεληλυθόσι 
καὶ βοῆς τὸν ὀπισθόδομον ἐμπλήσωσιν ὑλακτοῦντες, ὥστε 
οὐδὲ εἶδον ἐκεῖνον ὅπως ἀπέθανε. 8. μετὰ δ᾽ οὖν τοὺς 
Βραχμᾶνας sig 4ἰθιοπίαν εὐθνς, sivo sig 4ἴγυπτον κατέ- 
βην, καὶ ξυγγενομµένη τοῖς ἑερεῦσι καὶ προφήταις αὐτῶν 
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/ và θεῖα παιδεύσασα ἐς Βαβυλῶνα ἀπῆρα Χαλδαίους 
Ιµάγους µυήσουσα, εἶτα ἐς Σκυθίαν ἐκεῖθεν. εἶτα ἐς 
ἄχην, ἔνθα µοι EUuoAzog καὶ Ὀρφεὺς συνεγενέσθην, 
6 καὶ προαποστείλασα ἐς τὴν Ελλάδα τὸν u£v, ὡς τε- 
J&&v αὐτούς, τὸν Εὔμολπον ---ἐμεμαθήκει γὰρ τὰ θεῖα 
ϱ) ἡμῶν ἅπαντα --- τὸν δέ, ὡς ἐπάδων προσβιβάζοι 
µουσικῇ, κατὰ πόδας εὐθὺς εἰπόμην. 9. καὶ τὸ μὲν 
ὥτον εὐθὺς ἐλθοῦσαν οὔτε πάνυ ἠσπάσαντο οἱ Ἕλλη- 
5 οὔτε ὅλως ἀπέκλεισαν ' κατ᾽ ὀλύγον δὲ προσομιλοῦσα 
τὰ ἐκ τῶν ἁπάντων ἑταίρους καὶ μαθητὰς προσηγαγό- 
v καὶ ἄλλον ἐκ Σάμου καὶ ἄλλον ἐξ Ἐφέσου καὶ 4βδη-- 
θεν ἄλλον, ὀλέγουε παντάπασι. 10. μεθ) οὓς τὸ σοφι- 
Qv φῦλον οὐκ οἵδ᾽ ὅπως uot παρενεφύετο οὔτε ᾿ζηλοῦν 
ud és βάθος οὔτε κομιδῇ ἀπᾷδον, ἀλλ᾽ olov τὸ Ἱππο- 
νταύρων γένος, σύνθετόν τι καὶ μικτὸν ἐν μέσφ ἆλα-- 
νείας καὶ φιλοσοφίας πλαξόµενον., οὔτε τῇ ἀγνοία τέ- 
0v προσεχόµενον οὔτε ἡμᾶς ἀτενέσι τοῖς ὀφθαλμοῖς 
θορᾶν δυνάµενον, &AÀ olov λημῶντες ὑπὸ τοῦ ἆμ- 
υώττειν ἀσαφές τι καὶ ἀμυδρὸν ἡμῶν εἴδωλον ἡ σκιὰν 
lote ἰδόντες ἂν οἱ δὲ ὥοντο ἀκριβῶς πάντα κατανενοη- 
ναι. ὅθεν παρ᾽ αὐτοῖς 7] ἀχρεῖος ἐκείνη καὶ περιττὴ σο- 
ία καί, Gg αὐτοὶ ὤοντο, ἀπρόσμαχος ἀνεφλέγετο, af 
μψαὶ καὶ ἄποροι καὶ ἄτοποι ἀποκρίσεις καὶ δυσέξοδοι 
ἡ Λαβυρινθώδεις ἐρωτήσεις. ll. sva κωλυόμενοι καὶ 
ἱεγχόμενοι πρὸς τῶν ἑταίρων τῶν ἐμῶν ἠγανάκτουν καὶ 
υνίσταντο ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ τέλος δικαστηρίοις ὑπῆγον 
αἱ παρεδίδοσαν πιοµένους τοῦ κωνείου. ἐχρῆν μὲν οὖν 
σως τότε φυγεῖν εὐθὺς καὶ μηκέτι ἀνέχεσθαι τὴν συνου-- 
lay αὐτῶν, νῦν δὲ ᾽Αντισθένης με xe «4{ιογένης καὶ μετὰ 
μκρὸν Κράτης xal Μένιππος οὗτος ἔπεισαν ὀλίγον ὅσον 
χιµετρῆσαι τῆς μονής. ὡς µήποτε ὤφελον' οὐ γὰρ ἂν 


φοσαῦτα ἐπεπόνθειν ὕστερον. 
193 


371 


372 





902 AOTKIANOT 


12. ZETZ. Οὐδέπω uo. λέγεις, o Φιλοσοφία» τίνα 
ἠδίκησαι, aAA. ἀγαναμτεῖς μόνον. 

ΦΙά. Καὶ µὴν ἄκουε, ὦ Ze, ἡλύχα ἐστί- μιαρὸν 
γάρ τι φῦλον ἀνθρώπων καὶ ὡς τὸ πολὺ δουλικὸν καὶ 
θδητικόν, oU ξυγγενόµενον ἡμῖν ἐκπαίδων vx ἀσχολέαρ 
ἐδούλευε γὰρ 1] ἐθήτευεν 1j ἄλλας τέχνας οἵαρ εἰκὸς τοὺς 
τοιούτους ἐμάνθανε, σκυτεύειν 5 σελσαίνειν ἢ ἡ περὶ &Àv- 
νφὺρ ἔχειν 5 ἔρια ξαέγριν, ὡς εὐεργὰ elm ταις γυναιβὶ 
καὶ εὐμήρυτα καὶ sov porto οεὐμαρῶς, ὁπότε ἢ κρόκην 
ἐκεῖναι στρέφοιε ἢ μίτον κλώθοιεν. τοιαῦτα τοίνυν ἐν 
παισὶ μελετῶντες οὐδὲ ὁ ὄνομα τὸ ἡμέτερον ἤδεσαν. ἐπεὶ 
δὲ els ἄνδρας τελεῖν ἤρξαντο xpi κατεῖδον τὴν «ido, ὅση 
παρά τῶν πολλῶν ἐστι τοῖς ἐτμίροις τοῖς ἐμοῦ» καὶ ὡς 
ἀνέχονται οἱ ἄνθρωποι τὴν παρρήησίαν τὴν αὐτῶν καὶ 
χαίρομσι θεραπευόµενοι καὶ συμβονλεύουσι πείθονται 
καὶ ἐπιτιμ. avrov ὑποπτήσσουσι, ταῦτα πάντα τυραννίδα 
οὐ μιχρᾶν ἡγοῦντο εἶναι. 19. τὸ μὲν. δὴ μανθάνειν 060a 
τῇ τοιαύτῃ προαιρέσει πρὀσφορα, μακρὸν ἦν, μᾶλλον 
δὲ πομιᾶῇ ἀδύνατον. αἱ τέχναι δὲ γλίσχφαι καὶ σὺν mv 
καὶ µόγις ἰκανὰ παρέχειν ἐδύναντο. ἐνίοις δὲ καὶ ἡ δου- 
λεία βαρύ καὶ ὥσφερ οὖν ἐστιν, e ἀφόρητον ἐφαίνετο. ἔδοξε 
δὴ σκοπουµένοις τὴν ὑστάτην ἄγκυραν, ἣν ἱερὰν οἱ ναυ- 
τιλλόμενού φασι, καβιέναι, καὶ ἐπὶ τὴν βελτίστην ἀπό- 
νοιαν ὁρμήσαντες, ἔτι τε καὶ τόλµαν καὶ ἀμαθίαν καὶ 
ἀναισχυντίαν προσπαρακαλέσαντθρ» αἴπερ αὐτοῖς µάλι- 
στα συναγωνίζονται; καὶ λοιδορίας ααινᾶς ἐκᾳελετήσαν- 
τες, ὧς πρὀχειροι elev καὶ ava στόμα, ταύταρ µόνας ξυμ- 
βολὰς ἔχοντες --- ὁρᾷς ὁποῖα πρὸς φιλοσοφίαν ἐφόδια 
--- σχηµατίξουσι καὶ μετακοσμοῦσιν αὑτοὺς εὖ µάλα si- 
κότως καὶ πρὸς ἐμέ, olov τι ἀμέλει ὁ iae rog φησι ποιῆ- 
σαι τὸν ἐν τῇ Κύμῃ ὄνον, ὃς Λλεοντῆν περιβαλόμενος καὶ 
τραγὺ ὀγκώμενος ἠξίου λέων καὶ αὐτὸς εἶναι: καί πού 
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τινες καὶ ἦσαν ἴσως οἱ πιστέύοντες αὐτῷ. 14. τὰ δ᾽ ἡμέ- 
τερα πάνυ ῥᾷστα, ὥς οἶσθα, καὶ ἐς μέμήσιν TAE — 
τὰ προφανἠ λέγω — καὶ οὐ πολλῆς τῆς πῥαγματείας δεῖ 
τριβώνιον περιβαλέσθαι xol πήραν ἐξαρτήσασθαι xol ξύ- 
Aov ἐν τῇ χειρὶ ἔχειν καὶ βοᾶν, μάλλον δὲ ὀγκᾶσθαι ἢ η 
ὑλάκτεῖν καὶ λοιδορεῖσθαι ἅπασι - τὴν ἀσφάλειαν γὰρ 
αὐτοῖς τοῦ μηδὲν ἐπὶ τούτῳ παθεῖν ἡ πρὸς τὸ σχὴμά αἷ- 
δῶς παρέξειν ἔμελλεν. ἠ ἐλευθερία δὲ πρόχειρος, &xov- 378 
Tog τοῦ δεσπότου., x&v si βούλοιτο ἀπάγειν, παταχθησο- 
μένου t ξυλω. καὶ τὰ ἄλφιτα οὐκέτ ὀλίγα οὐδὲ ὡς πρὸ 
τοῦ μᾶξα ψιλή, τὸ δὲ ὄψον οὐ τάφιχος ἢ €Uuov, ἀλλὰ 
aod müvtoloza καὶ οἶνος οἷος ἤδιστος, xti χρυσίον παρ 
ὅτου ἂν ἐθέλωσι' δασμολόγοῦφι γὰρ ἐειφοιτῶντες ἤ, ὥς 
αὐτοί φασιν, ἀποκξίρουσι τὰ πρόβατα δώσειν τε πολλοὺς 
οἷόν τε 1j αἰδοῖ τοῦ σχήματος ἢ δέει τοῦ μὴ ἀκοῦσαιί xa^ 
xg. 15. καὶ γὰρ &'O xdxitvo ἑάρων., οἶμαι, ὥς ἐξ ἴσου 
κατἀθγήδὂνται τοῖς ὀρθῶς φιλοσοφοῦσιν. οὐδέτις 0 δι- 
Φάσῶν καὶ διακρινῶν τὰ τοιαῦτα ἔσται, ἦν µόνον τὸ Zio 
^ 4j ὅμοια: ἀρχὴν γὰρ οὐδὲ τὸν ἔλεγχον δέχονται, ἣν ἔρη- 
ταέτις σὐὑτωσὶ κοσβίως καὶ κατὰ βραχύ, ἀλλ᾽ εὐθὺς ᾿βοῶσι 
καὶ ἐπὶ τὴν ἀχρόπολιν τὴν ἑαυτῶν ἀναφεύγουσι τὴν Abi- 
δορίαν καὶ πρόχειθον τι τὸ ξύλον. καὶ qv μὲν τὰ ἔργα ζη- 
τῇς. of Λύγοι πολλού, ἦν δὲ ἀπὸ τῶν ᾿λόγων κρίνειν ' dBé- 
Ans, τὸν βίον ἀξιοῦσι σχοπεῖν. 16. τοιγαροῦν ἐμπέπλη- 
τῶν «ἄιοφένην καὶ Αντισθένην καὶ Κρᾶτητα ἐπιγρὰφο- 
µένων καὶ ὑπὸ τῷ κυνὶ ταττομένὼν, οἳ τὸ μὲν χρήσιμον 
ὁπύσον ἕνεστι τῇ φύδει τῶν κυνῶν, olov τὸ φυλακτικὸν 
qj οὐκουριπὸν 1] φιλὀδέσποτον ἢ μνημὸνικόν, οὐδαμῶς 
ἐξηλώκασιν, ὑλεακὴν 0b καὶ λιχνείαν καὶ ἁρπαγὴν καὶ 
ἀφφοδίσια συχνὰ καὶ κολακείαν καὶ τὸ σαίνειν τὸν ὃδι- 374 
δόντα καὶ περὶ τραπέζας ἔχειν. ταῦτα ἀκριβῶς twiexs- 
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νήκασιν. 17. ὄψει τοίνυν μετὰ μικρὸν ola ἔσται: οἱ γὰρ 
ἐκτῶν ἐργαστηρίων ἅπαντες ἀναπηδήσαντες ἐρήμους τὰς 
τέχνας ἐάσουσιν ὅταν ὁρῶσι σφᾶς μὲν πονοῦντας καὶ 
κάµνοντας ἕωθεν ἐς ἑσπέραν ἐπικεκυφότας τοῖς ἔργοις 
µόγις ἀποξῶντας ἐκ τῆς τοιαύτης µισθαρνίας, ἀργοὺς δὲ 
καὶ γόητας ἀνθρώπους ἐν ἅπασιν ἀφθύνοις βιοῦντας, 
αἰτοῦντας μὲν τυραννικῶς. λαμβάνοντας δὲ προχείρως, 
ἀγανακτοῦντας δέ, ei μὴ λάβοιεν, οὖν ἐπαινοῦντας δέ, 
οὐδ᾽ εἰ λάβοιεν. ταῦτα ὁ ἐπὶ Κρόνου βίος δοκεῖ αὐτοῖς 
καὶ ἀτεχνῶς τὸ μέλι αὐτὸ ἐς τὰ στόµατα ἑἐσρεῖν ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ. 18. καὶ ἧττον ἂν δεινὸν τὸ πρᾶγμα ἦν, εἶ τοιοῦ- 
τοι ὄντες μηδὲν ἐς ἡμᾶς ἄλλο ἐξύβριζον' οἱ δὲ µάλα 
σεμνοὶ καὶ σκυθρωποὶ τὰ ἔξω καὶ τὰ δηµόσια φαινόµε- 
vot ἣν παιδὸς ὡραίου 1j yvvauxóg λάβωνται καλῆς 1] ἐλ- 
πίσωσι., σιωπᾶν ὄἄξιον οἷα ποιοῦσιν. ἔνιοι δὲ καὶ ξένων 
τῶν σφετέρων γυναῖκας ἀπάγουσι μοιχεύσοντες κατὰ τὸν 
Ἰλιέα ἐκεῖνον νεανίσκον, ὡς φιλοσοφοῖεν δὴ καὶ αὐταί: 
εἶτα κοινᾶς αὐτὰς ἅπασι τοῖς ξυνοῦσι προθέμµενοι Πλά- 
τωνός τι δόγμα οἴἵονται ποιεῖν οὐκ εἰδότες ὅπως ὁ [ερὸς 
ἐκεῖνος ἠξίου κοινὰς ἡγεῖσθαι τὰς yvvaixag. 19. ἃ μὲν 
γὰρ ἐν τοῖς συµποσίοις δρῶσι καὶ ἃ μεθ ύσκονται, µα- 
κρὸν ἂν ei λέγειν. καὶ ταῦτα ποιοῦσι, πῶς οἵει; κατη- 
875 γοροῦντες αὐτοὶ µέθης καὶ μοιχεία καὶ λαγνείας καὶ 
φιλαργυρίας' οὐδὲν γοῦν οὕτως εὗροις ἂν ἄλλο ἄλλῳ 
ἐναντίον ὡς τοὺς λόγους αὐτῶν καὶ τὰ ἔργα" olov κολα- 
χείαν μισεῖν φασι κολακείας ἕνεκα τὸν Γναθωνίδην 1 
τὸν Στρουθίαν ὑπερβαλέσθαι δυνάµενοι, ἀληθεύειν τοὺς 
ἄλλους προτρέποντες οὖκ ἂν οὐδὲ κινῆσαι τὴν γλώτταν 
μὴ μετὰ τοῦ καὶ ψεύσασθαι δύναιντο. ἡδονὴ πᾶσιν ἐχθρὸν 
τῷ λόγῳ καὶ ὁ Επίκουρος πολέμιοςι ἔργω δὲ διὰ ταύτην 
ἅπαντα πράττουσι. τὸ δ) ὀξύχολον καὶ µικραίτιον καὶ 
πρὸς ὀργὴν ῥάδιον ὑπὲρ τὰ βρεφύλλια τὰ νεογνά. γέλωτα 
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γοῦν ov μικρὸν παρέχουσι volg θεωμένοις, ὁπόταν ὑπὸ 
τῆς τυχούσης αἰτίας ἐπιξέσῃ μὲν αὐτοῖς 1) χολή , πελιὸνο) 
δὲ τὴν χθόαν βλέπωνται ἰταμάν τι καὶ παράφορον δεδορ- 
κότες καὶ ἀφροῦ, μᾶλλον δὲ (o9 μεστὸν αὐτοῖς ᾖ τὸ στόμα. 
20. μὴ σύ γε κεῖθι τύχοις. ὅτε 0 μιαρὸς ἐκεῖνος ἐκχεῖται 
βόρβορος, Ἀρυσίον μὲν 7 ἀργύριον, Ἡράκλεις, οὐδὲ 
κεκτῆσθαι ἀξιῶ, ὀβολὸς ἱκανόρ; ὥς θέρµους πριαίµην᾿ 
ποτὸν γὰρ 7 κρήνη ῆ ποταμὸς παρέξει. καὶ uet. ὀλίγον 
αἰτοῦσιν οὐκ ὀβολοὺς οὐδὲ δραχμὰς ὀλίγας., ἀλλὰ πλού- 
τους ὅλους. ὥστε τίς ἔμπορος τοσοῦτον ἀπὸ τοῦ φόρτου 
ἐμπολήσειεν ἂν ὅσον τούτοις φιλοσοφία ἐς χρηματισμὸν 
συντελεῖ; εἶτ ἐπειδὰν ἱκανῶς συλλέξωνται καὶ ἐπισιτί- 
σωνται, ἀπορρίψαντες ἐκεῖνο τὸ δύστηνον τριβώνιον 
ἀγροὺς ἐνίοτε καὶ ἐσθῆτας τῶν μαλθακῶν ἐπρίαντο καὶ 
παΐδας Νομήτας καὶ συνοικίας ὅλας µακρὰ χαίρειν goi 376 
σαντες τῇ πήρα τῇ j Κράτητος xai τῷ τρίβωνι τῷ άντισθέ; 
νους καὶ τῷ πίθῳ τῷ «4ιογένους. 91. of ἰδιῶται δὲ ταῦτα 
ὁρώντες καταπτύουσιν 109 φιλοσοφίας καὶ ἅπαντας εἷ- 
ναι τοιούτους οἴονται κἀμὲ τῆς διδασκαλίας αἰτιῶνται. 
ὥστέ πολλοῦ ἤδη χθόνου. ἀδύνατύν uo. γεγένηται xv ἕνα 
τινὰ :προσαγαγέσθαι αὐτῶν, ἀλλὰ τὸ τῆς Πηνελόπης 
ἐκεῖνο πάσχω᾽ ὁπόσον γὰρ δὴ ἐγὼ ἐξυφήνω , τοῦτο ἐν 
ἀκαρεῖ αὖθις ἀναλύεται' ἡ Αμαθία δὲ καὶ ἡ ᾿ἀδικία ἐπι- 
γελῶσιν ὁρῶσαι ἀνεξέργαστον ἡμῖν τὸ ἔργον καὶ ἀνήνν- 
τον τὸν πόνον. 

22. ΖΕΥΣ. Ola, à θεοί, πέπονθεν ἡμῖν 1 Φιλοσο-- 
φία πρὸς τῶν ματαράτων ἐκείνων. ὥστε ὥρα σκοπεῖν ὃ 
τι καὶ πρακτέον ἢ 1j ὅπως αὐτοὺς  μετελευστέον. ὁ μὲν γὰρ 
χεραυνὸς ἀπάγει nud πληγῇ καὶ o θάνατος ταχύς. 

AIIO A. Ἐγώ σοι, ὦ πάτερ, ὑποθήσομαι' μισῶ γὰρ 
καὶ αὐτὸς ἤδη τοὺς ἀλαξόνας ἀμούσους ὄντας ὑπὲρ τών 
Μουσῶν ἀγανακτῶν' κεραυνοῦ μὲν γὰρ ἢ τῆς Ss Sax 
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οὐδαμῶς ἐκεῖνοι Gor, τὸν βομῆν δὲ αὐτοκράτορα , e 
δοκεῖ, τῆς κολάσεῳς ατάπξµψοη ἐπ᾽ αὐτούᾳ, ὃς ὅτε δὴ 
περὶ λόγους ἔχων καὶ αὐτὸς τάχιστα εἴσετοι 7916 va ὁρ- 
9s φιλρσοφοῦνταρ καὶ τοὺς wi εἶτα τοὺς μὲν ἑπαινέ- 
σεται, ὧρ τὸ εὐκόρν οἱ δὲ κολασθήσονται, ὅπως ἂν ἐκείνῳ 
πρὺς τὸν καιρὸν δοκῇ. 

29. ΖΕΥΣ. KR) λέγεις, ui "xoddov. ἀλλὰ xal. σύ, d 
Ἡράκλεις, ἅμα καὶ τὴν Φιλρροφίαν aste: ὄχοώσες & ἄπιτε 
o6 τάχιστα &lg τὸν βίον τρισκαιδέκατον yov. ὠθλρω olov 

317 τοῦτον οὐ OpixQOv. ἐκτελέσειν, ἂν. ὀνκόφῃς μιαρὰ οὕτω 
καὶ ἀιαίσχυντα θηρία. 

HPAKAHZ. Καὶ. μὴν ἄμεινον ἦν, ο πάτερ. τὴν 
κόπρον. ἐκκαθᾶραι αὖθις τὴν 4ὐγοίου v) ταύσοις συµσλέ- 
κεσθαι. ἀπίαμεν ὃ᾽ ὅμως. 

ΦΙ4. άκουσα uv, ἀκολαυθητέον δὲ xasa. τὰ δό- 
tavta τῷ πατρί. 

24. EPMHZ. Κατίωμεν., ὡς xat ὀλίγους αὐνῶν όπι- 
τρίψωμεν τήµερον. mop δὲ χρὴ τραπέσθαι, ὦ duáoco- 
φία; σὺ γὰρ οἶσθα ὕπου εἰσίν. 1j πρφόδηλον ὅσι ἐν τῇ 
Ελλάδι; 

ΦΙ.4. Οὐδαμῶς, 5 πάνυ ὀλέον, ὅσοι ὀρθῶς φιΛο- 
σοφοῦσι», ὦ Ερμή. αὗτοι δὲ οὐδὲν ἐν denuo πενίας δέοικ- 
ται, ἆλλ᾽ ἔνθα xolg χουσὸς 7] ἄργυρος ὀφύττεται., dxst 
πρυ ζητητέοι εἰσὶν ἁμῖμ. 

ΕΡΜ. Οὐκοῦν εὐθὺ τής Θράκης ἀπιτέον. 

HPAK. E) λέγεις», καὶ. ἡγήσομαί Φε ὑμῖν τῆς ὁδοῦ; 
oida γὰρ τὰ Θρακῶν ἅπραντα συχµάκιβ͵ἐπελθών. καέ μοι 
τήνδε qiu τραπῶμεθα, — 

EPM. Ποίαν Άδγειο 

25. HPAK. Ὁρᾶτε, ὦ -Eeusj καὶ Φιλοσοφία», δείο μὲν 
ὄρη μέγιστα καὶ κάλλιατα ὁρῶν ἁπάντων;. Αἷμός ἐστι τὰ 
μεῖζον, 9] καταντικρὺ δὲ Ῥοδύπη, πεδίον δὲ ὑποπεπτα- 
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ένον πάμφορον ἀπὸ τῶν προπόδων éxutigov εὐθὺς do- 
Μμενον. καό τινας λόφους τρεῖς πάνυ καλοὺν ἄνεστη- 
ύτας., οὐκ ἀμόρφους τὴν τραχύτητα., olov ἀλφοπόλεις 
υλλὰς τῆς ὑποκειμένης πόλεως: xal πόλις $09 ἤδη 

GM STU. | 

EPM. Νἡ. 4, à Ἡράνλεις, μεγίστη xu) καλλίστη 
πασῶν' πὀρρωθεν γοῦν ἀπολάμπει τὸ κάλλος. καέ τις 
χὶ ποταμὸς μέγιστος παραµείέβεται πάνυ ἐν χρῶ φαύων 
τῆς. 

HPAK."Efoog μὲν οὗτος, 1) δὲ πόλις ἔργαμ Φιλία- 378 
v ἐκείνου. καὶ ἡμεῖς δη πρόσγειοι καὶ ὑπονέφελοι: 
gre ἐπιβαίνωμεν ἀγαθῇ τύχῃ. 

26. EPM. Οὕτωφγινέσθω. (à οὖν χρὴ ποιεῖν; ὅπως 
' θηρία ἐξιχνευτέον; 

HPAK. Τοῦτο μὲν σὸν ἤδη. ἔργον, à Ἑρμῆ  κῆρυξ 
tQ εὖ., ὥστε οὐκ ἂν φθάνοις κηρύττων. 

ΕΡΜ. Οὐδὲν τοῦτο χαλεπόν. ἀλλὰ τά γε ὀνόματα 
x ἐπίσταμαι αὐτῶν. σὺ οὖν, Φιλοσοφίαι λέγε, οὔστι- 
(6 ὀνομαστέον, καὶ τὰ σημεῖα προσέτι. 

ΦΙ4. Οὐδὲ αὐτὴ μὲν οἶδα τὸ σαφές. οἵτινες ὀνομά- 
νται, διὰ τὸ μὴ ἓυγγεγενῆσθαί ποτε αὐτοῖς. ἀπὸ d^ 
jv τῆς ἐπιθυμίας ἣν ἔχουσι περὶ τὰ κτήματα, οὐκ ἂν 
νάρτοις προσκαλῶν Ἰήσωνας 9) Κτησίππους 9j Κτησι- 
leg ἢ Εὐκτήμονας 1) Πολυκτήτους. 

27. EPM. E) λέγει ἀλλὰ τύνες.οὗτοί εἶσιν ἢ τέ 379 
ερισχοποῦσι καὶ. αὐτοί; μᾶλλον. δὲ καὶ πρυσίασι καί τι 
d ἐρέσθαι θέλουσιν. 

ANAAPEZ. 49! ἂν ἔχοιτε ἡμῖν, à ἄνδρεθ, εἰπεῖν 5j 
j, ὦ βελτίστη., εἵτινας τρεῖς γόητας ἅμα εἴδετε καέτινα 
ναΐκα ἐν xod μδπαρμένην΄ εὖς và 4ακωνικόν, ἄρρενω- 
jv καὶ κομιδῇ ἀνδρικήν; 

ΦΙ4. Παπαϊ, τὰ ἡμέτερα οὗτοι ζητοῦσι. 
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ANA. Πῶς τὰ ὑμέτερα; Ἀραπέται γὰρ ἐκεῖνοι ἅπαν- 
τες. ἡμεῖς δὲ τὴν γυναῖκα μάλιστα µέτιμεν ἠνδραπο- 
δισµένην πρὸς αὐτῶν. 

EPM. Εἴσεσδε δὲ καθ) O τι καὶ ξητοῦμεν αὐτούς. 
τὸ νῦν δὲ Gua κηθύττωμεν' Ei vic ἀνδράποδον Παφλα- 
γονικὸν τῶν ἀπὸ Σινώπης βαρβάρων, Όνομα τοιοῦτον 
oiov ἀπὸ κτημάτων, ὕπωχρον, ἐν χρῷ κουρίαν, iv γενείῳ 


380 βαθεῖ, πήραν ἐξημμένον καὶ τριβώνιον ἀμπεχόμενον, ὀρ- 


881 


γίλον. ἄμουσον, τραχύφωνον., λοίδορον, μηνύειν ἐπὶ 
ῥητῷ αὐτονόμο. 

98. 4ΕΣΠΟΤΗΣ. O9 vod, οὗτος, ὃ κηρύττεις. ὡς 
ἐκείνω γε ὄνομα ἦν παρ᾽ ἐμοὶ Κάνθαρος, καὶ ἐκόμα δὲ 
καὶ τὸ γένειον ἐτίλλετο καὶ τέχνην τὴν ἐμὴν ἠπίστατο' 
ἀπέχειρε γὰρ ἐν τῷ γναφείῳ καθήµενος ὁπόσον περιττὸν 
τοῖς ἱματίοις τῶν κροκύδων ἐπανθεζ. 

ΦΙ4. Ἐκεῖνος αὐτός ἐστιν, ὁ οἰχέτης ὁ σός, ἀλλὰ 
νῦν φιλοσόφῳ ἔοικεν ἀκριβῶς ἑαυτὸν ἐπιγνάψας. 

4ΕΣΠ. «τῆς τόλμης, ὁ Κάνθαρος φιλοσοφεῖ, qy- 
σίν, ἡμῶν δὲ οὐδεὶς λόγος. 

* «4Νά. ᾽άμέλε ἅπαντας ἀνευρήσομεν' ξυνίησι γαρ, 
ὥς φήσιν, «vr. 

29. DIA. Τίς δ᾽ οὗτος ἄλλος ὁ προσιών ἐστιν, à 
Ἡράκλεις, ὁ καλός, 0 τὴν κιθάραν;: 

HPAK. Ὀρφεύς ἐστι, σύμπλους ἐπὶ τῆς ᾿άργοῦς 
ἐμός, ἤδιστος κελευστῶν ἁπάντων πρὸς γοῦν τὴν ὠδὴν 
αὐτοῦ ἥκιστα ἐκάμνομεν ἐρέττοντες. χαῖρε, à ἄριστε καὶ 
μουσικῶτατε Ὀρφεῦ' οὖκ ἐπιλέλησαι γάρ που Ηρα- 
κλέους. | 

OPOETZz. Ni) καὶ ὑμεῖς γε, ὦ Φιλοσοφία καὶ Ἡρά- 
χλεις καὶ Ἑρμῆ. ἀλλὰ καιρὺς ἀποδιδόναι τὰ μήνυτρα᾽ ὥς 
ἔγωγε πάνυ σαφῶς 0v ζητεῖτε οἶδα. 
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EPM. Οὐκοῦν δεῖξον, ὦ παῖ Καλλιόπης, ἔνθα docí- 
ρυσίου γὰρ οὐδέν., οἶμαι, dé σοφὸς ὤν. 

ΟΡΦ. Ev φής. ἐγὼ δὲ τὴν μὲν oixíav δείξαιμ᾽ ἂν 
μῖν ἔνθα οὐκεῖ, αὐτὸν δὲ οὐκ Gv, ὡς μὴ κακῶς ἀκούοιμι 
ρὸς αὐτοῦ: μιαρὸς γὰρ ἐς ὑπερβολὴν καὶ τοῦτο µόνον 
κμεμελέτηκε. 

EPM. «4εἶξον uovov. 

OP. 4v πλησίον. ἐγὼ δὲ ἄπειμι ὑμῖν ἐκποδών, 
y μηδ᾽ ἴδοιμι αὐτόν. 

30. EPM. Ἐπίσχες. οὐ γυναικὸς φωνὴ ῥαψφδούσης 
ιτῶν Ὁμήρου; 

ΦΙ4. Ny 4i - ἀλλ᾽ ἀκούσωμεν 0 τι xci λέγει. 

4Ρ4ΠΕΤΙΣ. Ἐχθρὸς γάρ µοι xstvog ὁμῶς Αἴδαο 

πύλῃσιν, 
ὃς χρυσὸν φιλέει μὲν ἐνὶ φρεσίν, ἄλλο δὺ εἴπῃ. 

ΕΡΜ. Οὐκοῦν τὸν Κάνδαρόν σοι µισητέον, ὃς 

ξεινοδόκον κακὰ ῥέξεν, 0 xev φιλότητα παράσχῃ. 

TIOAOXETZ. Περὶ ἐμοῦ τοῦτο τὸ ἔπος, OU τὴν 
υναῖκα ὤχετο ἀπάγων, διότι αὐτὸν ὑπεδεξάμην. 382 

4Ρ4Π. Οὐνοβαρές, κυνὸς ὄμματ ἔχων, κραδίην δ᾽ 

ἐλάφοιο. 
οὔτε zov ἐν πολέμω ἐναρίθμιος ovv. ἐνὶ βουλῇ, 
Θερσίτ᾽ ἀνριτόμυθε, κακῶν πανάριστε κολοιῶν 
uc, ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, ἐριζέμεναι βασι- 
λεῦσιν. 
4ΒΣΠ. Εἰκότως τοῦ καταράτου τὰ £r. 
4Ρ4Π. Πρόσθε xcv, ὄπιθεν δὲ λέων, µέσση δὲ 
χίµαιρα 
δεινον ἀποπνείουσα τρίτου κυνὸς ἀγρίου ὁρμήν. 

31. TIHIOA. Οἴἶμοι, γύναι, ὅσα πέπονθας ὑπὸ xvvàv 
υσούτων. φασὶ δ᾽ αὐτὴν καὶ κυεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν. 

EPM. Θάρρει., Κέρβερόν.τινα τέξεταί σοι ἢ Γηρυό- 
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νην, Og ἔχοι ὁ Ἡρακλῆς οὗτος αὖδις πόνον. ἀλλὰ καὶ 
προϊΐασιν, ὥστε οὐδὲν δεῖ κὀ ειν τὴν av. i; 

AEZIH. "Exo σε, d Κάνθαρε. νῦν σιωπᾷς: .9ie 
ἴδωμεν ἅτινά σοι 7 πήρα ἔχει, θέρµους ἴόως ἢ ἄρτου 
τρύφος. 

383 EPM. Ov ue AU , ἀλλὰ ζώνην χρυσίου. 

HPAK. Μὴ θαυμάσης' Κυνιλὸς γὰῤ ἔφασκεν εἶναι 
τὸ πρόσθεν ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος. ἐνταῦθα δὲ Χρυόίππειος 
ἀκριβῶς ἐστι. τοιγαροῦν Κλεάνθην óUX εὖς μακρὰν' αὐ- 
τὸν ὄψει» πρεμήσεται γὰρ ἀπὸ χοῦ πώγωνος οὕτω μια- 
ρὸς Qv. 

32. 4ΒΣΠ. Σὺ 96, ὦ καλέ, οὐ ἀηκύθίων οὐμὸς 
δραπέτης τυγχάνει ὤν; ov μὲν οὖν ἄλλυς. ὦ τοῦ γέλα- 
τος. εἶτα τί οὐκ ἂν γένοιτο; καὶ 4ηκυθίων φιλοσοφεῖ; 

EPM. Ὁ τρίτος δὲ οὗτος ἀδέδποτος ὑμῖν ἐστιν; 

AEXIL Οὐδαμῶς, ἀλλ᾽ ὁ δεσἠὔτης ἐγὼ ἕκων ἀφίημι 
αὐτὸν ἀπολωλέναε. 

EPM. Ὅτι τί; 

4ΕΒΣΠ. Ὅτι δεινῶς τῶν ὑποσάθρων déc. τὸ 0 
ὄνομα Migóstvovv αὐτὸν ἐκαλοῦμεν. 

EPM. Ηρᾶμλεις ἀλεξίκακεν ἀκούεις; ἔπειτα πήρα 
xal βάκτρον. — καὶ αὐτὸς ἀλόλαβε τὴν γυναῖκα σύ. 

TIIOA. Μηδαμῶὰ, obx ἂν ἀπολάβόδιμι βιβλίον μοι 
τῶν παλαιῶν κυοῦσαν. | 

EPM. Πῶς βιβλίον; 

TIIO A. Ἔστι zi, ὦγαθέ, Τρικάρανος βιβλίον. 

EPM. Οὐδὲν Grozov, ἐπεὶ xol Τριφᾶλης ὁ τῶν xo- 
μικῶν εἷς. 

384 33. 4ΕΣΠ. Σόν, ὦ Ἑρμῆ, δικᾶξειν τὸ μετὰ τοῦτο. 

ΕΡΜΗ: Οὗτω µοι δοχεῖ, ταύτην uév, ἴἵνά μηδὲν τέ- 
ϱας μηδὲ πολυκέφαλον véxn, οἴχεσθαι παρὰ τὸν ἄνδρα . 
ὀπίσω ἐς τὴν Ἑλλάδα, τὼ δύο δὲ τούτω δραπετίσκω 
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gapadoBavts τοῦν δεσπόταιν μανθάνειν à & πρὸ τοῦ, τὸν 
μὲν ἀποπλύγβην σὰς ῥναῴσας τῶν ὀθρνῶν τὸν {ηκυ- 
δίῴνα, τὸν Λάυρόπνρυν à αὖθις ἀκεῖσθαι τῷν ἱματίων 
τὰ ἀιερρωγότα, pod eun γε πρότερον pacem date. όπει- 
τα καὶ τοῦτον παραδοθῆναι τοῖς πιττωταῖςο ὥς ἀπάλοιτο 
παρατιλλόμενος τὰ πρῶτα, ῥυπώσῃ προσέτι καὶ γυναι- 
κείᾳ τῇ πίστῃ. εἶτα ἐς τὸν Aiuov ἀναχθέντα γυμνὸν ἐπὶ 
τῆς χιόνος µέλειν δυμπεποδισµάνον zo) πόδε. 

ZPAIL Φεῦ κακῶν, φεῦ τῶν κακῶν, ὀττοςοῖ, πα- 
παιπαιάξ. 

4EXII. Τίτοῦτο παρεντίφης τῶν τραγυιῶν σὺ δια- 
λόγων; ἀλλ ἀκολφύθει παρὰ τοὺς πιττωτὰς ἤδη, ἀποδυ- — 
σάµενός y6 πρότερον τὴν λερντῆν, ὡς γνωσθῇς ὄνος cv. 
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1. ΙΕΡΕΥΣ. ὮὮ Koóve, σὺ γὰρ ἔοικας ἄρχειν τό ye 
vov εἶναι καὶ Gol τἐθνυται καὶ κεκαλλιέρηται παρ) ἡμῶν, 
ví αν μάλιστα ἐπὶ τῶν ἱερῶν αἰτήσας λάβοιµι παρὰ 000; 

ΚΡΟΝΟΣ. Τοῦτο μὲν αὐτάν σε «adc ἔχει ἐσκέ- 
φθαι ἃ d τν σοι εὐκταῖον., εἰ μὴ καὶ μάντι, ἅμα ἐθέλεις εἷ- 
ναι τὸν ἄρχοντα, εἰδέναι tí σοι ἤδιοι αἰτεῖν' ἐγὼ δὲ τά 
γε δυνατὰ ovx. ἀγανεύσω πρὸς τὴν εὐχήν. 

IEP. ᾽άλλὰ πάλαι ἔσκεμμαι' ἐῷ γὰρ τὰ κοινὰ ταυτὶ 
καὶ πράχειρα., πλοῦτον καὶ χρυσὸν πολὺν καὶ ὀγρῷν δε- 
σπότην εἶναι καὶ ἀνδράποδα πολλὰ κεκτῆσθαι καὶ ἐσθῆ-- 
ταρ εὐανθεῖς καὶ μαλακὰς καὶ ἄργυρον καὶ ἐλέφαντα καὶ 
τἆλλα ὁπόσα τέμμα. τούτων οὖν, ὦ ἄριστε Koove, δίδου 
μοι. dic τι καὶ αὐτὸν ἀπολαῦσαι "ijs σῆς ἀρχῆς μηδὲ à ἅμοι- 386 
gov εἶναι µόνον αὐτὸν διὰ παντὸς τοῦ βίου. 
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| 9. KPON. Ὀρᾷς: ov κατ᾽ ἐμὲ τοῦτο ἤτησας: οὐ γὰρ 
ἐμὸν διανέµειν τὰ τοιαῦτα. ὥστε μὴ ἄχθου, ei ἀτυχή- 
σειας αὐτῶν, ἆλλ᾽ αἴτει παρὰ τοῦ «4ιός, ὁπόταν εἰς ἐκεῖ- 
vov ἡ ἀρχὴ περιέλθῃ μετ᾽ ὀλίγον. ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ ῥητοῖς παρα- 
λαμβάνω τὴν δυναστείαν' ἑπνὰ μὲν ἡμερῶν ἡ πᾶσα βα- 
σιλεία, καὶ ἦν ἐκπρόθεσμος τούτων γένωμαι, ἰδιώτης 
εὐθύς εἰμι καὶ τοῦ πολλοῦ δήµου εἷς: ἐν αὐταῖς δὲ ταῖς 
ἑπτὰ σπουδαῖον μὲν οὐδὲν οὐδὲ ἀγοραῖον διοωκήσασθαί 
μοι συγκεχώρηται, πίνειν δὲ καὶ µεθύειν καὶ βοᾶν xal 
παίξειν καὶ κυβεύειν καὶ ἄρχοντας καθιστάναι καὶ τοὺς 
οὐκέτας εὐωχεῖν καὶ γυμνὸν ἄδειν καὶ κροτεῖν ὑποτρέ- 
µοντα, ἐνίοτε δὲ καὶ ἐς ὕδωρ φυχρὸν ἐπὶ κεφαλὴν 8 εἴ- 
σθαι ἀσβόλῳ κεχρισµένον τὸ πρόσωπον, ταῦτα ἐφεῖταί 
μοι ποιεῖν. τὰ μεγάλα δὲ ἐκεῖνα, τὸν πλοῦτον καὶ τὸ 1ου- 
σίον, 0 Ζεὺς διαδίδωσιν olg ἂν ἐθέλῃ. 

3. IEP. ᾽4λλ᾽ οὐδ) ἐκεῖνος, à Koovs, ῥαδίως καὶ 
προχείρως. ἐγὼ γοῦν ἤδη ἀπηγόρευκα αἰτῶν µεγάλῃ τῇ 
φωνῇ, 0 0  oUx ἐπαῖει τὸ παράπαν, ἀλλὰ τὴν αὐγίδα ἐπι- 
δείων καὶ τὸν κεραυνὸν ἐπανατεινόμενος δριμὺ ἐνορῶν 
ἐκπλήττει τοὺς ἐνοχλοῦντας' Tv δέ ποτε καὶ ἐπινεύσῃ 
τινὶ καὶ πλούσιον zou, πολὺ τὸ ἄκριτον ἐνταῦθα, καὶ 
τοὺς ἀγαθοὺς ἐνίοτε καὶ συνετοὺς ἀφεὶς ὁ δὲ παµπονή- 
θοις τε καὶ ἀνοήτοις ἀνδράσι περιχεῖ τὸν πλοῦτον, µαστι- 
γίαις ἡ ἀνδρογύνοις τοῖς πλείστοις αὐτῶν. πλὴν τά yt 
σοὶ δυνατὰ ἐθέλω εἰδέναι τίνα ταῦτα ἐστιν. 

4. ΚΡΟΝ. οὐ μικρὰ ὅλως οὐδὲ παντάπασιν εὔκατα- 
φρόνητα ὥς πρὸς τὴν δύναμιν ἐξετάζεσθαι τῆς συμµπᾶ- 
σης ἀρχῆς. et µή σού γε μικρὸν δοκεῖ τὸ νικᾶν κυβεύοντα 
καὶ τοῖς ἄλλοις ἐς τὴν µονάδα κυλιομένου τοῦ κύβου col 
τὴν ἑξάδα ὑπεράνω ἀεὶ φαίνεσθαι' πολλοὶ γοῦν ἐς κόρον 
ἀπὸ τοῦ τοιούτου ἐπεσιτίσαντο, olg ἴλεως καὶ φορὸς ὁ 
1:9βος ἐπινεύσει' οἱ δὲ ἔμπαλιν γυμνοὶ ἐξενήξαντο συν- 
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τριβέντος αὐτοῖς τοῦ σκάφους περὶ οὕτω μικρῶ ἕρματι 
τῷ κύβῳ. καὶ μὴν καὶ πιεῖν ἐς τὸ ἤδιστον καὶ ὠδικώτε- 
Qov ἄλλου δόξαι σαι dv τῷ δυµποσίῳ καὶ διακονουµέ- 
vov τοὺς μὲν ἄλλους ἐς τὸ ὕδωρ ἐμπεσεῖν — τοῦτο γὰρ 
τοὐπιτίμιον τῆς ἀδεξίου διακονίας — σὲ δὲ ἀνακηρυχθῆ- 
ναι καλλένιχον καὶ τἆθλα φέρεσθαι τὸν ἀλλᾶντα ὁρᾶς 
ἡλίκον τὸ ἀγαθόν; ἔτι καὶ βασιλέα µόνον ἐφ᾽ Απάντων 
γενέσθαι τῷ ἀστραγάλῳ κρατήσαντα, ὡς µήτε ἐπιταχθείης 388 
γελοΐα ἐπιτάγματά καὶ αὐτὸς ἐπιτάττειν ἔχοις, τῷ μὲν 4^ 
αἰσχρόν τι περὶ αὑτοῦ ἀναβοῆσαι, τῷ δὲ γυμνὸν ὀρχή- 
σασθαι καὶ ἀράμενον τὴν αὐλητρίδα volg τὴν οὐκίαν πε- 
ριελθεἴν. πῶς οὐχὶ καὶ ταῦτα δείγματα µεγαλοδωρίας τῆς 
ἐμῆς; εἰ δὲ τὸ ur ἀληθῆ μηδὲ βέβαιον γίγνεσθαι τὴν 
τοιαύτην βασιλείαν αἰτιάσῃ, ἄγνωμον ποιήσεις ὁρών aU- 
τὸν ἐμὲ τὸν ταῦτα διανέµοντα ὀλιγοχρόνιον τὴν ἀρχὴν 
ἔχοντα.' τούτων δ᾽ οὖν ἅ uo, δυνατὰ δοῦναι, τῶν πετ- 
τῶν. τοῦ ἄρχειν, τοῦ ἄδειν καὶ τῶν ἃ κατηριθµησάµη», 
)αρρῶν αἴτει, ὥς ἐμοῦ πρὸς οὐδὲν δεδιξοµένου σε τῇ 
(yit καὶ τῷ κεραυνῷ. 

5. IEP. "AA, ὦ Τιτάνων ἄριστε, τῶν μὲν τοιούτων 
 δέοµαι, σὺ δὲ ἀλλ) ἐκεῖνό µου ἀπόκριναι, 0 μάλιστα 
όθουν εἰδέναι, καί uou ἦν εἴπῃς αὐτό, ἱκανὴν ἔσῃ τὴν 
ouv ἀποδεδωκὼς ἀντὶ τῆς 8.υσίας, καὶ πρὸς τὸ λοι- 

» ἀφίημί σοι τὰ χρέα. 

KPON. Ἐρώτα µόνον ἀποκρινοῦμαι γάρ. ἦν εἰ- 

tUXO. 

IEP. Τὸ μὲν πρῶτον éxsivo, si ἀληθῆ ταῦτά ἐστιν 

ol σοῦ ἀκούομεν, ὡς κατήσθιες τὰ γεννάµενα ὑπὸ 

Ρέας, ἐκείνη δὲ ὑφελομένη τὸν zfía Λίθον ὑποβαλ- 

n ἀντὶ τοῦ βρέφους ἔδωκέ σοι καταπιεῖν, 0 δὲ εἰς — 

rv ἀφικόμενος ἐξήλασέ σε τῆς ἀρχῆς πολέμῳ κρα- 
, εἶτα ἐς τὸν Τάρταρον φέρων ἐνέβαλε πεδήδυς 
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αὐτόν τε καὶ τὸ συμμαχικὸν ἅπαν, OXOGOV μετὰ σοῦ 
παρετάττετο. 

KPON. Ei μὴ ἑορτήν, ὦ οὗτος, ἤγομεν καὶ μεθύειν 

$89 ἐφεῖτο καὶ Λοιδορεῖσθαι τοῖς δεσπόταις ἐπ᾽ ἐξουσίας, 
ἔγνως ἂν ὡς ὀργίζεσθαι γοῦν ἐφεῖταί μοι, τοιαύτα έἔρω- 
τήσας, οὖν αἰδεσθεὶς πολιὸν οὕτω καὶ πρεσβύτην θεὐν. 

IEP. Κάγὼταῦτα, à Κρόνε, οὐ παρ ᾿ἐμαυτοῦ quus, 
ἀλλ᾽ Ἡσίοδορ καὶ Ὅμηρος, ὀκνῶ γὰρ λέγειν ὅ Ότι καὶ οἱ 
ἄλλοι ἅπαντες ἄνθρωποι σχεδὸν ταῦτα πεπιστεύκασι 
περὶ σοῦ. 

6. KPON. Οὔει γὰρ τὸν ποιμένα ἐκεῖνον, τὸν ἆλα- 
(Ova, ὑγιές τι περὶ ἐμοῦ εἰδέναι; σκόπει δὲ οὕτως. ἐσθ᾽ 
ὅστις ἄνθρωπος --- οὐ γὰρ 9εὸν ἐρῶ — ὑπομείνειεν dy 
ἐκὼν αὐτὸς καταφαγεῖν τὰ τέμνα. εἰ µή τις Θυέστης ἦν 
καὶ ἀσεβεῖ ἀδελφῷ περιπεσὼν ἤσθιε; καὶ τοῦτό y. ἂν εἴη, 
πῶς ὃ᾽ ἀγνοήσει Λίθον ἀντὶ βρέφους ἐσθίων, εἰ μὴ ἀναλ- 
γητος si τοὺς ὀδόντας: ἀλλ᾽ οὔτε ἐπολεμήδαμεν οὔτε ὁ 
Ζεὺς βία τὴν ἀρχὴν ἀφείλετο, ἑκόντος δέ µου παραδύν- 
τος αὐτῷ καὶ ὑπεκστάντος ἄρχειν' ὅτι μὲν γὰρ οὔτε we- 
πέδηµαι οὔτε ἐν τῷ Ταρτάρῳ eut, καὶ αὐτὸς ὁρᾶς», oi- 
μαι, εἰ μὴ τυφλὸς ὥσπερ Ὅμηρος &. 

7. IEP. Tí παθὼν δέ, o ὗ Κρόνε, ἀφῆκας τὴν ἀρχήν; 

ΚΡΟΝ. Ἐγώ σοι φράσω' τὸ μὲν ὅλον, γέρων ἤδη 
καὶ ποδαγρὸς ὑπὸ τοῦ χρόνου ὤν --- διὸ καὶ πεπεδῆσθαί 
με of πολλοὶ εἴκασαν ---' ov γὰρ ἠδυνάμην διαρκεῖν πρὸς 
οὕτω πο]λὴν τὴν ἀδικίαν τῶν νῦν, ἀλλ᾽ éd ἀναθνῖν ἔδει 
ἄνω καὶ κάτω τὸν κεραυνὸν διηρµένον τοὺρ ἐπιόρκους ἢ η 
ἱεροσύλους ἡ 1] βιαίους αταφλέγοντα, aal τὸ πρᾶγμα πάνυ 

890 ἐργῶδες ἦν καὶ νεανικόν' ἑἐξέστην οὖν εὖ ποιῶν τῷ Zh. 
καὶ ἄλλως δὲ καλῶς ἔχειν ἐδόκει μοι διανείµαντα τοῖς 
παισὶν οὖσι τὴν ἀρχὴν αὐτὸν εὐωχεῖσθαι τὰ πολλὰ ἐφ᾽ 
7συγίας οὔτε τοῖς εὐχομένοις χρηµατίξοντα οὔτε ὑπὸ τῶν 
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v&vevtía αἰτούντων ἐνοχλούμενον οὔτε βροντῶντα ἢ 
ἀστράπτοντα ἢ χάλαζαν ἐνίοτε βάλλειν ἀναγκαξόμενον' 
ἀλλὰ πρεσβυτικόν τινα τοῦτον ἤδιστον βίον διάγω ζω- 
ρότερον πίνων τὸ νέκταρ. τῷ Ἰαπετῷ καὶ τοῖς ἄλλοις 
vols ἠλικιώταις προσμυθολογῶν ' 0 δὲ ἄρχει µυρία ἔχων 
πράγματα. πλὴν ὀλίγας ταύτας ἡμέρας ἐφ᾽ olg εἶπον 
ὑπεξελέσθαι uo, ἔδοξε καὶ ἀναλαμβάνω τὴν ἀρχήν, ὡς 
ὑπομνήσαιμι τοὺς ἀνθρώπους οἷος ἦν 0 ἐπ᾽ ἐμοῦ βίος, 
ὁπότε ἄσπορα καὶ ἀνήροτα πάντα ἐφύετο αὐτοῖς, οὐ στᾶ-- 
χυες, ἆλλ᾽ ἔτοιμος ἄρτος καὶ κρέα ἐδκευασμένα. καὶ o 
οἶνος ἔρφει ποταμηδὸν καὶ πηγαὶ μέλιτος καὶ γάλακτος: 
ἀγαθοὶ γὰρ ἦσαν καὶ χρυσοῖ ἅπαντες. αὕτη uou v] αὗτία 
τῆς ὁλιγοχρονίου ταύτης δυναστόίας, καὶ διὰ τοῦτο ἁπαν-- 
ταχοῦ κρότος καὶ ὡὠδὴ καὶ παιδιὰ καὶ ἰσοτιμία πᾶσι καὶ 
δούλοις καὶ ἐλευθέροις: οὐδεὶς γὰρ ἐπ᾽ ἐμοῦ δοῦλος ἦν. 

8. IEP. Ἐγὼ δέ, ὦ Κρόνε, καὶ τοῦτο εἴκαξον τὸ 
εἰς τοὺς δούλους καὶ πεδότριβας φιλάνθρωπον ἐκ τοῦ 
µύθου ἐκείνου ποιεῖν σε τιμῶντα τοὺς τὰ ὅμοια πά- 


σχοντας, Ure καὶ αὐτὸν δουλεύοντας, µεμνημένον τῆς 891 


πέδης. 

KPON. Ov παύσῃ γὰρ τοιαῦτα ληρῶν; 

IEP. Εὖ λέγεις, καὶ παύσομαι' πλὴν ἔτι µοι καὶ 
τοῦτο ἀπόκριναι. τὸ πεττεύειν σύνηθες ἦν καὶ ἐπὶ coU 
τοῖς ἀνθρώποις; | 

KPON. Καὶ µάλα. οὐ μὴν περὶ ταλάντων γε καὶ 
μυριάδων ὥσπερ ὑμῖν. ἀλλὰ περὶ καρύων τὸ µέγιστον, 
ὥς μὴ ἀνιᾶσθαι ἠττηθέντα μηδὲ δακρύειν ἀεὶ ἄσιτον ὄντα 
µόνον τῶν ἄλλων. 

IEP. E) γε ἐκεῖνοι ποιοῦντες. ὑπὲρ τίνος γὰρ ἂν 
καὶ ἐπέττευον αὐτοὶ ὁλόχρυσοι ὄντες; Gg ἔγωγε καὶ µε- 
ταξὺ λέγοντός σου τοιόνδε τι ἐνενόησα: εἴ τις ἕνα τῶν 
ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν χρυσηλάτων ἐς τὸν ἡμέτερον τοῦτον 
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βίον ἀγαγὼν ἔδειξε τοῖς πολλοῖς, ole ἔπαθεν ἂν ὁ ἄθλιος 
vx αὐτῶν; διεσπάσαντο γὰρ ἂν αὐτὸν zv οἱδ᾽ ὅτι ἐπι- 
ὁραµόντες ὥσπερ τὸν Πενθέα αἱ Μαινάδες 1] αἱ θρᾷτται 
τὸν Ὀρφέα ἢ τὸν ᾽άκταίωνα αἱ κύνες, περὶ τοῦ μεῖξον 
ἀπενέγκασθαι τὸ µέρος πρὸς ἀλλήλους ἕκαστος ἁμιλλώ- 
µενοι., ot γε οὐδὲ ἑορτάξοντες ἔξω τοῦ φιλοκερδοῦς εἰ- 
σιν, ἀλλὰ πρόσοδον of πολλοὶ πεποίηνται τὴν ἑορτήν. 
εἶτα of μὲν ἀπέρχονται λῃστεύοντες ἐν τῷ συµποσίω τοὺς 
φίλους, οἱ δέ coí τε Λοιδοροῦνται, οὐδὲν δέον, καὶ τοὺς 
κύβους συντρίβουσιν ἀναιτίους ὄντας αὐτοῖς ὧν ἑκόντες 
ποιοῦσιν. 9. ἀτὰρ εἰπέ µοι καὶ τόδε, ví δή ποτε ἀβρὸς 
οὕτω θεὸς Qv καὶ γέρων ἐπιλεξάμενος τὸ ἀτερπέστατον, 
ὑπότε ἡ χιὼν ἐπέχει τὰ πάντα καὶ ὁ βορρᾶς πολὺς καὶ υὐ- 
δὲν ὃ τι οὐ πέπηγεν ὑπὸ τοῦ κρύους καὶ τὰ δένδρα ξηρὰ 
καὶ γυμνὰ καὶ ἄφυλλα καὶ οἱ λειμῶνες ἄμορφοι καὶ &xqv- 
θηκότες καὶ οἱ ἄνθρωποι ἐπικεκυφότες ὥσπερ οἱ πάνυ 
γεγηρακότες, ἀμφὶ τὴν κάμινον οἱ πολλοί, τηνικαῦτα 


ἑορτάξεις; οὐ γὰρ πρεσβυτικός γε ὁ καιρὺς οὐδὲ ἐπιτή- 


δειος τοῖς τρυφῶσι. 

KPON. Πολλά µε ἀνακρίνεις, ὦ οὗτος, ἤδη πί- 
νειν Ó£ov: παρήρήσαι γοῦν µου χρόνον τῆς ἑορτῆς ovx 
ὀλίγον οὐ πάνυ ἀναγκαῖά µοι ταῦτα προσφιΛλοσοφῶν. 
ὥστε νῦν μὲν ἄφες «vtt, εὐωχώμεθα δὲ ἤδη καὶ κρο- 
τῶμεν καὶ ἐπὶ τῇ ἑορτῇ ἐλευθεριάζωμεν, εἶτα πεττεύω- 
μεν ἐς τὸ ἀρχαῖον ἐπὶ καρύων καὶ βασιλέας χειθοτονῶμεν 
καὶ πειθαρχώμεν αὐτοῖς' οὕτω γὰρ ἂν τὴν παροιµίαν 
ἐπαληθεύσαιμι, ἤ uoi, παλίµπαιδας τοὺς γέροντας 
γίγνεσθαι. 

IEP. ᾽λλὰ μὴ δύναιτο διφψῶν πιεῖν, ὦ Κρόνε, 
ὅτῳ μὴ ταῦτα ἃ λέγεις ἠδέα. ὥστε πίνωµεν  ἱκανὰ γὰρ 
ἀποκέκριόαι καὶ τὰ πρῶτα. καί µοι δοκῶ γραφάµενος 
εἰς βιβλίον ταύτην ἡμῶν τὴν συνουσίαν ἅτε αὐτὸς ἠρά- 
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τῆσα καὶ σὺ πρὸς ταῦτα ἴλεως ἀπεκρίνω παρέξειν ἆνα- 
γνῶναι τῶν φίλων. ὅσοι y" ἐπακοῦσαι τῶν σῶν λόγων 
αξιυι. 


ΚΡΟΝΟΣ Ο A £N. 393 


10. Τάδε Λέγει Κρονοσόλων (sgevg καὶ προφήτης 
τοῦ Κρόνου καὶ νομοθέτης τῶν ἀμφὶ τὴν ἑορτήν ' ἃ μὲν 
τοὺς πένητας χρὴ ποιεῖν., αὐτοῖς ἐκείνοις ἔπεμψα ἄλλο 
βιβλίον, ἐγγράψας, καὶ εὖ οἵδ᾽ ὅτι ἐμμενοῦσι κἀκεῖνοι 
τοῖς νόµοις, 7] αὐτίκα ἔνυχοι ἔσονται τοῖς ἐπιτιμίοις, & 
κατὰ τῶν ἀπειθούντων μεγάλα ὥρισται. ὑμεῖς δέ, ὦ 
πλούσιοι, ὁρᾶτε ὅπως μὴ παρανοµήσητε μηδὲ παρακού- 
σητε τῶνδε τῶν προσταγµάτων' ὡς ὅστις ἂν οὕτω μὴ 
ποιήσῃ., ἴστω οὗτος οὐκ ἐμοῦ νοµοθέτου ἀμελήσων, ἀλλ᾽ 
εἷς τὸν Κρόνον αὐτόν, ὃς µε προείλετο νομοθετῆσαι ἐς 
τὴν ἑορτὴν οὐκ ὄναρ ἐπιστάς, ἀλλὰ πρώην ἐγρηγοφότι 
ἐναργὴς συγγενόµενοο. ἦν δὲ οὐ πεδήτης οὐδὲ αὐχμοῦ 
πλέως, olov αὐτὸν οἱ ζωγράφοι παρὰ τῶν Λήρων τῶν 
ποιητῶν παραδεξάµενοι ἐπιδείκνυνται, ἀλλὰ τὴν μὲν ἄρ- 
πην εἶχε πάνυ τεθηγµένην' τὰ δ᾽ ἄλλα φαιδρός τε ἦν 
καὶ καρτερὸς καὶ βασιλικῶς ἐνεσκεύαστο. µορφὴν μὲν ' 
τοιόσδε ὤφθη µοι. & δὲ εἶπε, πάνυ 9εσπέσια καὶ ταῦτα, 
προειρῆσθαι ὑμῖν ἄξια. 11. ἰδὼν γάρ µε σκυθρωπόν, ἐπὶ 
συννοίας βαδίζοντα, ὥσπερ εἰκδςω]ν 9εόν, ἔγνω αὐτίκα 
τὴν αἰτίαν τῆς λύπης τίς ἐδτί uot, καὶ ὡς τὴν πενίαν 394 
δυσχεραίνοιµι οὐ κατὰ τὴν ὥραν μονοχίτων' καὶ γὰρ 
κρύος καὶ βορρᾶς πολὺς καὶ κρύσταλλοι καὶ χιῶν' ἐγῶ 
0à ἤκιστα ἐπεφράγμην πρὸς αὐτα. ἀλλ ὃτι καὶ τῆς &og- 
τῆς Ἀάνυ πλησιαζούσης ἑώρων τοὺς μὲν ἄλλους παρα- 
σκευαζοµένους ὅπως θύσωσι καὶ εὐωγχήσωντοι. tyevo» 
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δὲ οὐ πάνυ ἑορτάσιμα ὄντα. καὶ δὴ προσελθὼν ὄπισθεν 
καὶ τοῦ rog µου Λαβόμενος καὶ διασείσας, ὥσπερ µοι 
προσπελάζξειν εἴωθε, Τί ταῦτα, ἔφη, ὦ Κρονοσόλων, 
ἀνιωμένῳ ἔοικας; Ov γὰρ ἄξιον, ἔφην, à δέσποτα, ὅταν 
καταθάτους μὲν καὶ μιαροὺς ἀνθρώπους ὑπερπλουτοῦν- 
τας καὶ μόνους τρυφῶντας ὁρῶ, αὐτὸς δὲ καὶ ἄλλοι συχνοὶ 
τῶν πεπαιδευµένῶων ἀπορίᾳ καὶ ἀμηχανία σύνεσμεν; ἀλλ᾽ 
οὐδὲ σύ, ὦ δέσποτα, θέλεις παῦσαι ταῦτα καὶ µετα- 
κοσμῆσαι πρὸς τὸ ἐσόμοιρον. Τὰ μὲν ἄλλα, ἔφη. οὐ ῥά- 
395 διον ἀλλάττειν ὁπόσα ἐκ Κλωθδοῦς καὶ τῶν ἄλλων Moi- 
ρῶν πάσχετε, ἃ δέ ἐστι τῆς ἑορτῆς., ἐπανορθώσομαι ὑμῖν 
τὴν πενίαν, ἡ δὲ ἐπανόρθωσις δε ἔστω: ἴθι, ὦ Κρονο- 
σόλων., καὶ γράφον μοι νόμους τινᾶς, ἃ χρὴ πραττειν ἐν 
. tjj éoQtij,: ὣς μὴ καθ αὑτοὺς οἱ πλούσιοι ἑορταξοιεν, 
κοινωνοίεν δὲ ὑμῖν τῶν ἀγαθῶν. αλλ’ ovx oido, ἔφην. 
12. Ἐγώ., ἡ 9 ὃς, διδάξοµαί σε’ κάτα ἀρξάμενος ἐδί- 
δασκεν. εἶτα ἐπειδὴ πάντα ἠπιστάμην, Καὶ εἰπὲ αὐτοῖς, 
ἔφη. ὅτι qv μὴ τοῦτο ποιῶσι, μὴ µάτην iyi τὴν ἄρπην 
ταύτην ὀξεῖαν περιφέρω., ἢ γελοῖος ἂν εἴην τὸν μὲν πα- 
τέρα ἐκτομίαν πεποιηκὼς τὸν Οὐρανόν, τοὺς δὲ πλου- 
σίους μὴ εὐνουχίζῶν, ὁπόσοι ἂν παρανομήσωσιν, ὡς 
ἀγείροιεν τῇ μητρὶ σὺν αὐλοῖς καὶ τυμµπάνοις βάκηλοι 
'"yevousvor. ταῦτα ἠπείλησεν. ὥστε καλῶς ἔχει ὑμῖν μὴ 
παραβαίνειν τοὺς θεσμούς. | 


896 NOMOI ΠΡΩΤΟΙ, 


. 19. Μηδένα μηδὲν µήτε ἀγοραῖον µήτε ἴδιον πράτ- 
τειν ἐντὸς τῆς ἑορτῆς Tj ὅσα ἐς παιδιὰν καὶ τρυφὴν καὶ 
θυμηδίαν, ὀψοποιοὶ μόνοι καὶ πεμματουργοὶ ἐνεργοὶ 
ἔσεωσαν. ἰσοτιμία πᾶσιν ἔστω καὶ δούλοις καὶ ἐλευθέ- 
θοις καὶ πένησι καὶ πλουσίοις. ὀργίξεόθαι 1) ἀγανακτεῖν 
7 ἀπειλεῖν μηδενὶ ἐξέστω. λογισμοὺς παρὰ τῶν ἐπιμελου- 
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µένων Κρονίοις λαμβάνειν μηδὲ τοῦτο ἐξέστω. μηδεὶς 
τὸν ἄργυρον 1; τὴν ἐσθῆτα ἐξεταξέτω μηδὲ ἀναγραφέτω 
ἐν τῇ ἑορτῇ μηδὲ γυµναξέσθω Κρονίοις μηδὲ λόγους 
ἀσκεῖν ἢ ἐπιδείκνυσθαι, πλὴν si τινες ἀστεῖοι καὶ φαι-- 
0gol σκώμμα καὶ παιδιὰν ἐμφαίνοντες. 


ΝΟΜΟΙ A4ETTEPOTI. 


14. Πρὸ πολλοῦ τῆς ἑορτῆς οἱ πλούσιοι γραφύντων 
μὲν ἐς πινάπιον ἑκάστου τῶν φίλων τοὔνομα, ἐχόντων δὲ 
καὶ ἀργύριον ἔτοιμον ὅσον τῶν κατ ἔτος προσιόντῶν τὸ 
δέκατον καὶ ἐσθῆτα τῆς οὔσης τὴν περιττὴν καὶ ὅση πα-- 
χυτέρα 7] κατ᾽ αὐτοὺς κατασκευή, καὶ τῶν ἀργυρῶν οὐκ 
ὀλίγα. ταῦτα μὲν πρόχειρα ἔστω. τῇ δὲ πρὸ τῆς ἑορτῆς 
Καθάρσιον μέν τι περιφερἐσθω καὶ vx αὐτῶν ἐξελαυ-- 
νέσθω £x τῆς οἰκίας µεκρολΛλογία καὶ φιλαργυρία καὶ φι- 
λοκερδία καὶ ὅσα τοιαῦτα ἄλλα σύνοικα τοῖς πλείστοις 
αὐτῶν. ἐπειδὰν δὲ καθαρὰν τὴν οἰκίαν ἐξεργάσωνται, 
θυόντων Zi πλουτοδότῃ καὶ Ἑρμῇ δώτορι καὶ «πόλλωνι 
µεγαλοδώρω. εἶτα περὶ δείλην ὀψίαν ἀναγινωσκέσδω 
μὲν σφίσι τὸ φιλικὸν ἐκεῖνο πινάκιον. 15. κατανείµαντες 
δὲ αὐτοὶ κατ ἀξίαν ἑκάστω πρὶν ἤλιον δῦναι πεµπόν- 
τῶν τοῖς φίλοις. οἱ δὲ ἀποκομίξοντες μὴ πλείους τριών 
5j τεττάρῶων, οἱ πιστότατοι τῶν οἰκετῶν, ἤδη πρεσβύται. 
ἐγγραφαάσθω δὲ ἐς γραμμάτιον 0 τι τὸ πεμπόμενον καὶ 
ὅσον, ὡς μὴ ἀμφότεροι ὑποπτεύοιεν τοὺς διακοµίξοντας. 
αὐτοὶ δὲ οἳ οὐκέται µίαν κύλικα ἕκαστος πιόντες ἀποτρε- 
χόντων, ἀπαιτούντων δὲ μηδὲν πλέον. τοῖς πεπαιδευ-- 
µένοις διπλάσια πάντα πεμπέσθω' ἄξιον γὰρ διµοιρίτας 
εἶναι. τὰ δὲ ἐπὶ τοῖς δώροις λεγόμενα eg μετριῶτατα καὶ 
ὀλύγιστα ἔστω". ἐπαχθὲς δὲ μηδεὶς μηδὲν συνεπιστελλέτω 
μηδὲ ἐπαινείτω τὰ πεµπόµενα. πλούσιος πλουσίῳ μηδὲν 
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xeuzxéro μηδὲ ἑστιάτω Κρονίοις 9 πλούσιος τὸν USoU- 
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μον. τῶν sig τὸ πεμφθῆναι προχειρισθέντων φυλαττέ- 
σθω μηδὲν μηδὲ μετάνοια εἰσίτω ἐπὶ τῇ δωρεᾷ. εἴ τις 
πέρυσιν ἀποδημῶν δι αὐτὸ ἅμοιρος κατέστη, ἀπολαμ- 
βανέτω κἀκεῖνα. διαλυόντων δὲ o πλούσιοι καὶ χρέα 
ὑπὲρ τῶν φίλων τῶν πενήτων καὶ τὸ ἐνοίκιον, οἵτινες 
ἂν καὶ τοῦτο ὀφείλοντες καταβαλεῖν μὴ ἔχωσι: καὶ ὅλαως, 
πρὸ πολλοῦ µελέτω αὐτοῖς εἰδέναι ὅτου μάλιστα δέονται. 
16. ἀπέστω δὲ καὶ τῶν λαμβανόντων µεμψιμµοιρία., καὶ 
τὸ πεμφθὲν ὁποῖον ἂν ᾖ. μέγα δοκείτω. olvov ἀμφορεὺς 
9j λαγὼς 7 ὄρνις παχεῖα Κρονίων δὥῶρον μὴ δοκείτω᾿ 
μηδὲ τὰς Koovixag δωρεᾶς εἰς γέλωτα φερέτωσαν. ἀντι- 
πεµπέτω δὲ 0 πένης τῷ πλουσίῳ Ó μὲν πεπαιδευµένος 
βιβλίον τών παλαιών. εἴ τι εὔφημον καὶ συµποτικόν, 5 
αὐτοῦ σύγγραμμα ὁποῖον ἂν δύνηται, καὶ τοῦτο λαµβα- 
νέτω 0 πλούσιος πάνυ φαιδρῷ τῷ προσώπω καὶ λαβὼν 
ἀναγινωσκέτω sve, ἦν δὲ ἀπωθῆται 1] ἀπορρίψῃ, ἴστω 
τῇ τῆς ἅρπης ἀπειλῇ Évoyog Gv, xav πέµψη ὅσα ἐχρῆν 
οἱ δὲ ἄλλοι οἱ μὲν στεφάνους, οἱ δὲ λιβανωτοῦ χόνδρους 
πεμπόντων. Tv δὲ πένης ἐσθῆτα 1 ἄργυρον ἢ χρυσὸν 
παρὰ τὴν δύναμιν πέµψῃ πλουσίω, τὸ μὲν πεμφθὲν ἔστω 
δηµόσιον καὶ καταπραθὲν ἐμβαλλέσθω εἰς τὸν θησαυρὸν 
τοῦ Κρόνου, ὁ δὲ πένης ἐς τὴν ὑστεραίαν πληγὰς παρὰ 
τοῦ πλουσίου λαμβανέτω τῷ νάρθηκι εἰς τὰς χεῖρας οὐκ 
ἐλάττους διακοσίων καὶ πεντήκοντα. 


NOMOI ΣΥΜΠΟΤΙΚΟ TI. 


17. 4ούεσθαι μὲν ὁπόταν τὸ στοιχεῖον ἑξάπουν ᾖ, 
τὰ δὲ πρὸ τοῦ λουτροῦ κάρυα καὶ πεττοὶ ἔδτωσαν. κατα- 
κείσθω ὅπου ἂν τύχῃ ἕκαστος: ἀξίωμα 7) γένος 7] πλοῦ- 
τος ὀλίγον συντελείτω ἐς προνοµήν. olvov τοῦ αὐτοῦ 
πίνειν ἅπαντας' μηδ᾽ ἔστω πρόφασις τῷ πλουσίῳ 1) στο-- 


ὠάῑου 5) χκεφαλῆς ὀδύνη., ὡς µόνον δι’ αὐτὴν πίνειν τοῦ 
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κρείττονος. μοῖρα κρεῶν κατ [Gov ἅπασιν' οἱ. διάκονοι 
πρὸς χάριν μηδενὶ μηδέν, ἀλλὰ μηδὲ βραδυνέτωσαν μηδὲ 
παραπετέσθωσαν ἔστ᾽ ἂν αὐτοῖς δονῇ, ὁπόσα χρὴ ἀπο-- 
φέρειν. μηδὲ τῷ μὲν μεγάλα, τῷ δὲ κομιδῇ μικρὰ παρα- 
τιθέσθω., μηδὲ τῷ μὲν ὁ µηρός, τῷ δὲ xj γνάθος συός, 
ἆλλ᾽ ἱσότης ἐπὶ πᾶσιν. 18.0 οὐνοχόος ὀξὺ δεδορκέτω ἐκ 
περιωπῆς ἐς ἕκαστον, καὶ ἔλαττον ἐς τὸν δεδπότην, καὶ 
ἐπ᾽ ὀξύτερον ἀκουέτω. καὶ κύλικες παντοῖαι. καὶ ἐξέστω 
παρέχειν., ov τις ἐθέλῃ., φιλοτησίαν. πάντες πᾶσι προ- 
πινέτώσαν, ἦν ἐθέλωσι, προπιόντος τοῦ πλουσίου. μὴ 
ἐπάναγκες ἔστω πίνειν., qv τις ur) δύνηται. εἰς τὸ συµ.-- 
πόσιον µήτε ὀρχηστὴν μήτε κιθαριστήν αὐτοὺς ἄγειν 
ἄρτι μµανθάνοντα ἐξέστω, jv τις ἐθέλη. σκώµµατος µέ- 
τρον ἔστω τὸ ἄλυπον ἐπὶ πᾶσιν. ἐπὶ πᾶσι πεττευέτωσαν 
ἐπὶ καρύων' ἥντις ἐπ ἀργυρίῳ πεττεύσῃ, ἄσιτος ἐς τὴν 
ὑστεραίαν ἔστω. καὶ µενέτω καὶ ἀπίτω ἕκαστος, ὁπόταν 
βούληται. ἐπὰν δὲ τοὺς οὐκέτας ὁ πλούσιος εὐωχῇ. δια- 
κονούντων καὶ of φίλοι σὺν αὐτῷ. τοὺς νόμους τούτους 
ἕκαστον τῶν πλουσίων ἐγγράψαντα ἐς χαλκῆν στήλην 
ἔχειν ἐν µεσαιτάτω τῆς αὐλῆς, καὶ ἀναγινωσκέτω. δεῖ δὲ 
εἰδέναι ὅτι ἔστ᾽ ἂν αὕτη ἡ στήλη uévg, οὔτε Λιμὸς οὔτε 
Λοιμὸς οὔτε πυρκαϊὰ οὔτε ἄλλο χαλεπὸν οὐδὲν εἴσεισιν 
εἰς τὴν οὐἰκίαν αὐτοῖς. ἦν δέ ποτε — ὅπερ μὴ γένοιτο --- 
καθαιρεθῇ., ἀποτρόπαιον οἷα πείσονται. 
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1. 
19. Eyà Koóvo χαίρειν. Ἐγεγράφειν μὲν ἤδη 
σοι καὶ πρότερον δηλών ἐν oig εἴην καὶ ὡς. ὑπὸ πενίας 
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κινδυνεύοιµι μόνος ἅμοιρος εἶναι τῆς ἑορτῆς. vv twp γτὶ-- 
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xus , ἔτι καὶ τοῦτο προσθεὶρ — µέμνημαι γαρ — ἆλο- 
γώτατον εἶναι τοὺς μὲν ἡμῶν ὑπερπλουτεῖν καὶ τρυφᾶν 
οὐ κοινωνοῦντας ὧν ὄχουσι τοῖς πενεστέροις, τοὺς ὃδ 
Aue διαφθείρεσθαι, καὶ ταῦτα Κρονίων ἐνεστώτων 
ἐπεὶ δέ uou τότε οὐδὲν ἀντεπέστειλας, ἡγησάμην δεῖν αὐ- 
θις ἀναμνῆσαί σε τῶν αὐτῶν. ἐχρῆν y&Q σε, ὦ ἄριστε 
Κρόνε, τὸ ἄνισον τοῦτο ἀφελόντα καὶ τὰ ἀγαθὰ ἐς τὺ 
µέσον ἅπασι καταθέντα ἔπειτα κελεύειν ἑορτάζξειν. ὡς 
402 δὲ νῦν ἔχομεν, µύρμηξ 1j κάμηλος, ὥς ἡ παροιμία qot. 
μᾶλλον δὲ τραγικὸν ὑποκριτὴν ἐννόησον δατέρῳ μὲν τοῖν 
ποδοῖν ἐφ᾽ ὑψηλοῦ βεβηκότα, οἷοί εἰδι τραγικοὶ ἐμβάται; 
ὁ 0 ἕτερος ἀνυπόδητος ἔστω. εἰ τοίνυν βαδέξοι οὕτως 
ἔχων, ὁρᾷς ὅτι ἀναγκαῖον αὐτῷ ἄρτι μὲν ὑψηλῶ., ἄρτι δὲ 
ταπεινῷ γενέσθαι, καθ᾽ ὁπότερον ἂν πόδα προβαίνῃ. 
τοσοῦτον x&v τῷ βίω ἡμῶν τὸ ἄνισον' καὶ οἱ μὲν ὑπο- 
δησάµενοι ἐμβάτας τῆς τύχης χορηγούσης ἐντραγφδοῦσιν 
ἡμῖν, οἱ πολλοὶ δὲ πεζῇ καὶ χαμαὶ βαδίζοµεν δυνάµενοε 
ἄν, εὖ (691, ur] χεῖρον αὐτῶν ὑποκρίνεσθαι καὶ διαβαί- 
νειν, εἴ τις καὶ ἡμᾶς ἐνεσκεύασε παραπλησίως ἐκείνοις. 
20. καίτοι ἀκούω τῶν ποιητῶν Λεγόντων Qg τὸ παλαιὸν 
οὐ τοιαῦτα ἦν τοῖς ἀνθρώποις τὰ πράγματα σοῦ ἔτι µο- 
ναρχοῦντος. ἀλλ᾽ ἡ μὲν γῆ ἄσπορος καὶ ἀνήροτος ἔφυεν 
αὐτοῖς τὰ ἆγαθα., δεῖπνον ἔτοιμον ἑκάστῳ ἐς κόρον, πο-- 
ταμοὶ δὲ οἱ μὲν οἶνον, οἱ δὲ γάλα», εἰσὶ δὲ ο καὶ μέλι ἔρ-- 
403 ϱεον: τὸ δὲ µέγιστον, αὐτοὺς ἐκείνους φασὶ τοὺς av- 
θρώπους χρυσοῦς εἶναι, πενίαν δὲ μηδὲ τὸ παράπαν 
αὐτοῖς πλησιάξειν. ἡμεῖς δὲ αὐτοὶ μὲν οὐδὲ μόλυβδος ἂν 
εἰκότως δοκοίηµεν, ἀλλ᾽ εἴτι καὶ τούτου ἀτιμότερον, 9$ 
τροφἢ δὲ µετὰ πόνων τοῖς πλείστοις, 1) πενία δὲ καὶ ἆπο-- 
Qío καὶ ἀμηχανία καὶ τὸ οἴμοι καὶ τὸ πὀθεν ἄν uot γέ- 
νοιτο καὶ ὦ τῆς τύχής πολλὰ τοιαῦτα παρὰ yovv ἡμῖν τοῖς 
πένγσι. καὶ ἧττον ἄν, ev ἴσθι, ἠνιώμεθα ἂν ἐπ᾽ αὐτοῖς, 
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εἰ μὴ τοὺς πλουσίους ἑωρῶμεν τοσαύτῃ εὐδαιμονία Gvv- 
όντας, οἳ τοσοῦτον μὲν χρυσὀν., τοσοῦτον δὲ ἄργυρον 
ἐγκλεισάμενοι., ἐσθῆτας δὲ ὅσας ἔχοντες, ἀνδράποδα δὲ 
καὶ ζεύγη καὶ συνοικίας καὶ ἀγρούς., πάμπολλα δὲ ταῦτα 
ἕκαστα κεκτηµένοι οὐχ ὅπως µετέδοσαν ἡμῖν ποτε αὐτῶν, - 
ἆλλ” οὐδὲ προσβλέπειν τοὺς πολλοὺς ἀξιοῦσι. 21. ταῦτα 
ἡμᾶς μάλιστα ἀποπνίγει, à Κρόνε, καὶ ἀφόρητον ἡγού-- 
µεθα τὸ πρᾶγμα, τὸν μὲν ἐφ᾽ ἀἁλουργίδων κατακείµενον 
τοσούτοις ἀγαθοῖς ἐντρυφᾶν ἐρυγγάνοντα καὶ ὑπὸ τῶν 404 
συνόντων εὐδαιμονιξόμενον asl ἑορτάζοντα, ἐμὲ δὲ καὶ 
τοὺς ὁμοίους ὀνειροπολεῖν, ei ποθεν ὀβολοὶ τέτταρες γέ- 
νοιντο. ὥς ἔχοιμεν ἄρτων γοῦν ἡ ἀλφίτων ἐμπεπλησμέ- 
vou καθεύδειν κάρδαµον 9 θύμον 7] πρόμμυον ἐπιτρώ- 
γοντες. 7] τοίνυν ταῦτα, o Κρόνε, ἀλλάττειν καὶ µετα- 
ποιεῖν ἐς τὸ ἐσοδίαιτον, ἢ τὸ ὕστατον, αὐτούς γε ἐκείνους 
κελεύειν τοὺς πλουσίους μὴ μόνους ἀπολαύειν τῶν ἀγα- 
θών, ἀλλὰ ἀπὸ usüiuvov τοσούτων χρυσίου γοένικά γε 
ἡμῶν πάντων κατασκεδάσαι, ἀπὸ δὲ ἱματίων ὅσα x&v ' 
"ὑπὸ σητῶν διαβρωθέντα οὐκ ἂν αὐτοὺς ἀνιάσειε' ταῦτα 
γοῦν πάντως ἀπολλύμενα καὶ ὑπὸ τοῦ χρόνου διαφθα- 
ϱήσόμενα ἡμῖν δοῦναι περιβαλέσθαι μᾶλλον ἢ ἐν ταῖς 
κοίταις καὶ κίσταις εὐρῶτι ποΛλλῷ κατασαπῆναι. 22. καὶ 
μὴν καὶ δειπνίζειν ἕκαστον ἄρτι μὲν τέτταρας, ἄρτι δὲ 
πέντε τῶν πενήτων παραλαμβάνοντας, μὴ μέντοι ἐς τὸν 
νῦν τρόπον τῶν δείπνων, ἆλλ᾽ ἐς τὸ δημοτικῶτερον, cg 
éx' ἴδης µετέχειν ἅπαντας καὶ μὴ τὸν μὲν ἐμφορεῖσθαι 
τῶν ὄψων καὶ τὸν oixévqv περιµένειν ἑστῶτα, ἔστ᾽ ἂν 
ἀπαγορεύσῃ ἐσθίων, ἐφ᾽ ἡμᾶς δὲ ἐλθόντα, ἔτι παρα- 
σκευαξοµένων ὡς ἐπιβάλοιμεν τὴν χεῖρα., παραμείβεσθαι 405 
δείξαντα µόνον τὴν λοπάδα ἢ ὅσον ἐστὶ τοῦ πλακοῦντος 
τὸ Λοιπόν’ μηδὲ ἐσκομισθέντος vog διανέµοντα τῷ μὲν 
δεσπότῃ παρατιθέναι τὸ ἡμίτομον OÀov δὺν τῇ ess 
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τοῖς δὲ ἄλλοις ὁστᾶ φέρειν ἐγκεκαλυμμένα. προειπεῖν δὲ 
καὶ τοῖς οἰνοχόοις μὴ περιµένειν, ἔστ᾽ ἂν ἑπτάκις αἰτήσῃ 
πιεῖν ἡμῶν ἕκαστοςρ, ἀλλὰ ἦν ἅπαξ κελεύσῃ, αὐτίκα 
ἐγχέαι καὶ ἀναδοῦναι μεγάλην κύλικα ἐμπλησαμένους 
ὥσπερ τῷ δεσπότη" καὶ τὸν οἶνον δὲ αὐτὸν πᾶσι. τοῖς 
συµπόταις ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν εἶναι. 1] toU γὰρ γεγράφθαι 
τοῦτον τὸν vOuov, τὸν μὲν ἀνθοσμίου µεθύσκεσθαι, 
ἐμοὶ δὲ ὑπὸ τοῦ γλεύκους διαρρήγνυσθαι τὴν γαστέρα; 
23. ἦν ταῦτα ἐπανορθὥσῃς καὶ µετακοσμήσῃς, c) Κρόνε, 
βίον μὲν τὸν βίον, ἑορτὴν δὲ τὴν ἑορτὴν ἔσῃ πεποιηκώς, 
εἰ δὲ usc, ἐκεῖνοι μὲν ἑορταζόντων, ἡμεῖς δὲ καθεδού- 
µεθα εὐχόμενοι, ἐπειδὰν λουσάµενοι ἥκωσι, τὸν παῖδα 
μὲν αὐτοῖς ἀνατρέψαντα τὸν ἀμφορέα κατᾶξαι, τὸν ua- 
γειρον δὲ τὸν ζωμὸν κνισῶσαι καὶ ἐπιλαθόμενον τὸ τα- 
ριχος μὲν ἐς τὴν φακῆν ἐμβαλεῖν [τῶν ἐχθύων] : τὴν κύνα 
δὲ παρεισπεσοῦσαν vOv ve ἀλλᾶντα ὅλον καταφαγεῖν, περὶ 
τἆλλα τῶν ὀψοποιῶν ἐχόντων, xol τοῦ πλακοῦντος τὸ 
ἥμισυ: τὸν δὲ v καὶ τὸν ἔλαφον καὶ τὰ δελφάκια μεταξὺ 
ὀπτώμενα τὸ ὅμοιον ποιεῖν, ὃπερ Ὅμηρος περὶ τῶν Ἡλίου 
βοῶν φησι" μᾶλλον δὲ μὴ ἔρπειν µόνον, ἀλλ’ ἀναπηδή- 
σαντα φεύγειν sig τὸ ὄρος αὐτοῖς ὀβελοῖς' καὶ vag ὄρνειξ 
δὲ τὰς παχείας, καίτοι ἁπτέρους ἤδη οὔσας καὶ ἐσκευασμέ- 
νας, ἀναπταμένας οἴχεσθαι καὶ ταύτας, ὣς μὴ μόνοι ἆπο-- 
λαύοιεν αὐτῶν. 24. 0 δὲ δὴ μάλιστα ἂν αὐτοὺς ἀνιασειε, 
τὸ μὲν χρυσίον µύρμηκάς τινας οἵους τοὺς Ἰνδικοὺς &vo- 
ούττοντας ἐκ τῶν θησαυρῶν ἐκφέρειν νύκτωρ ἐς τὸ δη-- 
µόσιον" τὴν ἐσθῆτα δὲ ὀλιγωρία τῶν ἐπιμελητῶν κοσκι- 
νηδὸν διατετρυπῆσθαι ὑπὸ τῶν βελτίστων μυῶν, ὥς σα- 
γήνης θυννευτικῆς μηδὲν διαφέρειν' παῖδας δὲ αὐτῶν 
τοὺς ὡραίους καὶ κοµήτας., οὓς Ὑακίνθους T) Αχιλλέας ἢ 
Ναρκίσσους ὀνομάζουσι, μεταξὺ ὀρέγοντας σφίσι τὸ ἔκ-- 
Ζωμα φαλακροὺς γίνεσθαι ὑπορρεούσης τῆς κόµης καὶ 
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zoyova φύειν ὀξύν, οἷοί εἶσιν ἐν ταῖς κωµωδίαις of 
σφηνοπώγωνες. καὶ τὸ παρὰ τοῖς κροτάφοις πάνυ Λάσιον 
καὶ κάρτα ἐκκεντοῦν. τὸ μεταξὺ δὲ Λεῖον καὶ γυμνὸν εἷ- 
ναι. ταῦτα καὶ πλείω τούτων εὐξαίμεθ' ἄν, εἰ μὴ θέλωσι 
τὸ ἄγαν φίλαυτον τοῦτ) ἀφέντες ἐς τὸ κοινὸν πλουτεῖν 
καὶ µεταδιδόναι ἡμῖν τῶν µετρίων. . 


2. 


25. Koó vog ἐμοὶ τῷ τιμιωτάτῳ λαέρειν. TX 
ταῦτα ληρεῖο, ὦ οὗτος, ἐμοὶ περὶ τῶν παρόντων ἐπιστελ- 
λων καὶ ἀναδασμὸν τῶν ἀγαθῶν ποιεῖν κελεύων; τὸ δὲ 
ἑτέρου ἂν slg, τοῦ νῦν ἄρχοντος. θαυμαζω γὰρ st μόνος 
τῶν ἁπάντων ἀγνώσσεις ὡς ἐγὼ μὲν πάλαι βασιλεὺς Qv 
πέπαυµαι., τοῖς παισὶ διανείµας τὴν ἀρχήν., ὃ δὲ Ζεὺς 
μαλιστα τῶν τοιούτων ἐπιμελεῖται' τὰ δὲ ἡμέτερα ταῦτα 
µέχρι πεττῶν καὶ κρότου καὶ ὠδῆς καὶ µέθης., καὶ τοῦτο 
οὐ πλέον ἡμερῶν ἕπτα. ὥστε περὶ τῶν µειξζόνων & qs, 
ἀφελεῖν τὺ ἄνισον καὶ ἐκ τῆς ὁμοίας v πένεσθαι ἡ πλου- 
τεῖν ἅπαντας, ὁ Ζεὺς ἂν χρηµατίσειεν ὑμῖν. εἰ δέ τι τῶν 
ἐκ τῆς ἑορτῆς ἀδικοῖτό τις T] πλεονεκτοῖτο, ἐμὸν ἂν εἴη 
δικάξειν' καὶ ἐπιστέλλω δὲ τοῖς πλουσίοις περὶ τῶν 
δείπνων καὶ τοῦ χοίνικος τοῦ χρυσίου καὶ τῶν ἐσθήτων, 
ὥς καὶ ὑμῖν πέµποιεν ἐς τὴν ἑορτήν: δίκαια γὰρ ταῦτα 
καὶ ἄξια αὐτοὺς ποιεῖν, ὡς φατέ. ei µή τι εὔλογον ἐκεῖ- 
νοι πρὸς ταῦτα λέγειν ἔχωσι. 26. τὸ δὲ ὅλον, ἴστε ol zd 
νητες ὑμεῖς ἐξηπατημένοι καὶ οὐκ ὀρθῶς δοξάξοντες περὶ 
τῶν πλουσίων, oi γε πανευδαίµονας αὐτοὺς οἴεσθε εἶναι 
καὶ μόνους ἠδύν τινα βιοῦν τὸν βίον, ὅτι δειπνεῖν τὲ 
πολυτελῶρ ἐστιν αὐτοῖς καὶ μεθύσκεσθαι οἴνου ἠδέος καὶ 
παισὶν ὡραίοις καὶ γυναιξὶν ὁμιλεῖν καὶ ἐσθῆσι μαλακαῖς 
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316 | AOTKIANOT 


φροντίδες αἱ περὶ τούτων οὐ μικραύ, ἆλλ᾽ ἀνάγκη ἐπα- 
γουπνεῖν ἑκάστοις, µή τι ὁ οἰκονόμος βλακεύσας ἡ ὑφε- 
Λόμενος Λάθη, μὴ ὁ οἶνος ὀξυνθῇ, μὴ ὁ σῖτος φθειρὶ ξέση, 
9j ὁ ληστὴς ὑφέληται τὰ ἐκπώματα., μὴ πιστεύσῃ τοῖς συ- 
κοφάνταις ὁ δῆμος Λέγουσι τυραννεῖν αὐτὸν ἐθέλειν. 
ταῦτα δὲ πάντα οὐδὲ τὸ πολλοστὸν ἂν εἴη µέρος τῶν 
ἀνιώντων αὐτούς' εἰ γοῦν ἠπίστασθε τοὺς φόβους καὶ 
τὰς µερίμνας ἃς ἔχουσι, πάνυ ἂν ὑμῖν φευκτέον ὁ πλούῦ- 
τος ἔδοξεν. 27. ἐπεί τοι οἵει µε αὐτὸν οὕτως ἄν ποτε xo- 
ρυβαντιᾶδαι, ὡς εἰ καλὸν ἦν τὸ πλουτεῖν καὶ βασιλεύειν, 
ἀφέντα ἂν αὐτὰ καὶ παραχωρήσαντα ἄλλοις καθῆσθαι 
409 ἠδιωτεύοντα καὶ ἀνέχεσθαι ὑπ᾿ ἄλλω ταττόµενον; ἀλλὰ 
τὰ πολλὰ ταῦτα εἰδώς, ἃ τοῖς πλουσίοις καὶ ἄρχουσι 
προσεῖναι ἀνάγκη, ἀφῆκα τὴν ἀρχὴν εὖ ποιῶν. 98. καὶ 
γὰρ ἃ νῦν ἐποτνιῶ πρός us, ὥς τοὺς μὲν vOv καὶ πλα- 
κούντων ἐμφορουμένους, ὑμᾶς δὲ κάρδαµον 9 θ'ύμον 1] 
κρόμμυον ἐπιτρῶγοντας ἐν τῇ ἑορτῇ. σκέψαι ὁποῖα dosi 
πρὺς μὲν γὰρ τὸ παρὸν ἠδὺ καὶ οὐκ ἀνιαρὸν ἴδως ἑκά- 
τερον αὐτῶν, πρὸς δὲ τὰ μετὰ ταῦτα ἔμπαλιν ἀναστρέ- 
φεται τὸ πρᾶγμα. εἶτα ὑμεῖς μὲν οὔτε καρηβαροῦντες 
ἀνασταίητ ἂν ἐς τὴν ὑστεραίαν ὥσπερ ἐκεῖνοι ὑπὸ τῇθ 
µέθης οὔτε ὑπὸ τῆς ἄγαν πλησμονῆς δυσώῶδές τι καὶ 
καπνώδέστερον ἑρυγγάνοντες' οἱ δὲ τούτων τε ἆπο- 
Λαύουσι καὶ τὸ πολὺ τῆς νυκτὸς 1j παισὶν 7] γυναιξὶν 7 
ὅπως ἂν ὁ τράγος κελεύῃ συναναφυρέντες ἢ φθόην ἢ 
περιπνευµονίαν 7] ὕδερον οὐ χαλεπῶς συνελέξαντο ἐκ τῆε 
πολλῆς τρυφῆς. ἢ τίνα ἂν αὐτῶν ῥαδίως δεῖξαι δύναιο 
rj] πάντως ὠχρὸν ὄντα πολὺ τὸ νεκρῶδες ἐμφαίνοντα! 
τίνα δὲ ἐς γῆρας ἀφικόμενον τοῖς αὐτοῦ ποσέν, ἀλλὰ μή 
φοράδην ἐπὶ τεττάρων ὀχούμενον, ὁλόχρυσον μὲν τὰ ito, 
κατάρφαφον δὲ τὰ ἔνδον, ὥσπερ αἱ τραγικαὶ ἐσθῆτες ἐν 
ῥᾳχῶν πάνυ εὐτελῶν συγκεκαττυµέναι; ὑμεῖς δὲ χθύων 
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μὲν ἄγευστοι καὶ ἄσιτοι, ποδάγρας δὲ 1] περιπνευµονίας 
οὐχ ὁρᾷθ) ὅτι καὶ τούτων ἄπειροί ἐστε, v] εἴ τι xov. ἄλ-- 410 
λην τινὰ aitov συμβαίνει; καίτοι οὐδ᾽ αὐτοῖς ἐκείνοις 
10V ἐστιν αὐτὸ καθ’ ἡμέραν καὶ πέρα τοῦ κόρου ἐσθίειν 
τούτων, ἀλλὰ ἴδοις ἂν αὐτοὺς οὕτω Λλαχάνων καὶ 9υ- 
µου ὀρεγομένους ἐνίοτε, ὥσπερ οὐδὲ σὺ τῶν λαγωών 
καὶ vov. 399. ἐῶ λέγειν ὅσα ἄλλα Λυπεῖ αὐτούς, υἱὸς 
ἀκόλαστος 7] γυνὴ τοῦ οὐμέτου ἐρῶσα ἢ ἐρώμενος πρὸς 
ἀνάγκην μᾶλλον 1] πρὸς ἡδονὴν συνών΄ καὶ ὅλως πολλα 
ἐστιν ἅπερ ὑμεῖς ἀγνοοῦντες τὸν χρυσὸν ὁρᾶτε αὐτῶν 
µόνον καὶ τὴν πορφύραν, καὶ qv ἴδητέ ποτε ἐξελαύνον- 
τας ἐπὶ Λλευκοῦ ζεύγους, κεχήνατε καὶ προσκυνεῖτε. εὖ 
δὲ ὑπερεωρᾶτε αὐτῶν καὶ κατεφρονεῖτε καὶ µήτε ἐπε- 
στρέφεσθε πρὸς τὴν ἀργυρᾶν ἁρμάμαξαν μήτε μεταξὺ 
διαλεγομένων slg τὸν ἐν τῷ δακτυλίω σµάραγδον ἆφεω- 
ρᾶτε καὶ τῶν ἱματίῶν παραπτόµενοι τὸ μαλακὸν ἐἔθαυ- 
µαζετε, ἆλλ᾽ εἰᾶτε καθ’ ἑαυτοὺς πλουτεῖν, εὖ love, αὐ- 
vol ἐφ᾽ ὑμᾶς ἰόντες ἐδέοντο συνδειπνεῖν, ὡς ἐπιδείξαιντο 
ὑμῖν τὰς κλίνας καὶ τὰς τραπέξας καὶ τὰ ἐκπώματα, ὧν 
οὐδὲν ὄφελος, εἰ ἀμάρτυρος ἡ κτῆσις εἴη. 90. τα γέ τοι 
πλεῖστα εὕροιτε ἂν αὐτοὺς ὑμῶν ἕνεκα κτωµένους, οὐχ 
ὅπως αὐτοὶ χρήσωνται, ἀλλ ὅπως ὑμεῖς θαυμάᾶζοιτε. 
ταῦτα ὑμᾶς παραμυθοῦμαι εἰδὼς τὸν βίον ἑκάτερον, καὶ 
ἄξιον ἑορταξειν ἐνθυμουμένους ὅτι uev. ὀλίγον ἅπαντας 
δεήσει ἀπιέναι ἐκ τοῦ βίου κἀκείνουρ τὸν πλοῦτον καὶ 
ὑμᾶς τὴν πενίαν ἀφέντας. πλὴν ἐπιστελῶ γε αὐτοῖς ἅς- 411 
περ ὑπεσχόμην, καὶ old. ὅτι οὐκ ὀλιγωρήσουσι τῶν ἐμῶν 
γθαμμάτων. 
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3. 


81. Κρόνος τοῖς πλονυδσίοις χαέρειν. οἳ πέ- 
νητες ἔναγχος ἐπεστάλκασί μοι αἰτιώμενοι ὑμᾶς μὴ μετα- 
διδόναι σφίσιν ὧν ἔχετε., καὶ τὸ μὲν ὅλον ἠξίουν | µε κοινὰ 
πᾶσι ποιεῖν τάγαθὰ καὶ τὸ µέρος ἕκαστον αὐτῶν ἔχειν ' 
δίκαιον γὰρ εἶναι ἰδοτιμίαν καθεστηκέναι καὶ μὴ τῷ μὲν 
πλέον, τῷ δὲ μηδ᾽ ὅλως μετεῖναι τῶν ἡἠδέων. ἐγὼ δὲ περὶ 
μὲν rovrov ἔφην ἄμεινον σκέψασθαι τὸν 4ία, περὶ δὲ 
τῶν παρόντων καὶ ὧν ἀδικεῖσθαι ὤοντο κατὰ τὴν ἕορ- 
τὴν ἑώρων ἐπ᾽ dub καθήκουσαν τὴν κρίσιν., καὶ ὑπεσχό- 
µην γράψειν πρὸς ὑμᾶς. ἔστι δὲ ἅπερ ἀξιοῦσι ταῦτα µέ- 
τρια, ὡς ἐμοὶ ἔδοξε. πῶς γάρ, φασί, ῥιγοῦντες τοσούτῳ 
κρύει καὶ λιμῷ ἐχόμενοι προσέτι ἑορταξοιμεν ἄν; εἰ τοί- 
νυν ἐθέλοιμι κἀκείνους µετέχειν τῆς ἑορτῆς., ἐκέλευόν µε 
ἀναγκάσαι ὑμᾶς ἐσθήτων τε ὧν ἔχετε μεταδοῦναι αὐ- 
τοῖς, εἴ τινες περιτταὶ καὶ παχύτεραι ἡ καθ’ ὑμᾶς, καὶ 
τοῦ χρυσίου ὀλίγον ἐπιστάξαι αὐτοῖς ' εἰ γὰρ ταῦτα, φασί, 
ποιήῄσετε, μηδὲ ἀμφισβητεῖν ὑμῖν ἔτι τῶν ἀγαθῶν ἐπὶ 
τοῦ ιός, εἰ δὲ uj, ἀπειλοῦσι προσκαλέσασθαι ἐπὶ τὸν 
ἀναδασμόν, ἐπειδὰν τὸ πρῶτον δίκας ὁ Ζεὺς προθῇ. 
ταῦτά ἐστιν οὐ πάνυ χαλεπὰ ὑμῖν ἀπὸ τοσούτων & καλῶς 
ποιοῦντες ἔχετε. 99. vy) 4ΐα καὶ τῶν δείπνων πέρι, ag 
συνδειπνοῖεν ὑμῖν. καὶ τοῦτο προσθεἴἵναι ἠξίουν τῇ ἐπι- 
στολῇ. Oc νῦν γε μόνους ὑμᾶς τρυφᾶν ἐπικλεισαμένους 
τὰς θύρας εὖ δέποτε κἀκείνωῶν τινὰς ἑστιᾶν διὰ μακροῦ 
ἐθελήσετε, πλέον τοῦ εὐφραίνοντος ἐνεῖναι τὸ ἀνιαρὸν 
τῷ δείπνω, καὶ τὰ πολλὰ ἐφ᾽ ὕβρει αὐτῶν γίνεσθαε, olov 
ἐκεῖνο τὸ μὴ τοῦ αὐτοῦ οἴνου συμπίνειν, Πράκλεις, ὥς 
ἀνελεύθερον' καὶ καταγινώσκειν αὐτῶν ἐκείνων ἄξιον, 
Ότι μὴ μεταξὺ ἀναστάντες οἴχονται ὅλον ὑμῖν tO συµ- 
πόσιον λαταλιπόντες. ἆλλ᾽ οὐδὲ ἐς κόρον ὅμως φασὶ πί- 
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vtr" τοὺς γὰρ οἰνοχόους ὑμῶν ὥσπερ τοὺς Ὀδυσσέως 
ἑταίρους κηρῶῷ βεβύσθαι τὰ ὧτα. τὰ μὲν γὰρ ἄλλα οὔ- 
τως αἰσχρά ἐστιν, ὥστε ὀκνῶ λέγειν, ἃ περὶ τῆς νομῆς 
τῶν κρεών αἰτιῶνται καὶ τῶν διακόνων: ὑμῖν μὲν παρε- 
στώτων, ἔστ᾽ ἂν ὑπερεμφορηθῆτε, ἐκείνους δὲ παρα- 
θεόντων, καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα μικροπρεπῇ καὶ ἥκιστα 
ἐλευθέροις πρέποντα. τὸ γοῦν ἤδιστον καὶ συμποτικώ- 
τερον ἡ ἰσοτιμία ἐστί, καὶ ὁ ἰσοδαίτης τούτου ἕνεκα ἡγεῖ- 
ται ὑμῖν τῶν συμποσίων, ὡς τὸ (Gov ἄπαντες ἔχοιεν. 
88. ὁρᾶτε οὖν ὅπως µηκέτι ὑμᾶς αἰτιάσωνται, ἀλλὰ. τι- 
µήσωσι καὶ φιλήσωσι τῶν ὀλύγων τούτων µεταλαμβά- 418 
νοντες, ὧν ὑμῖν μὲν ἡ δαπάνη ἀνεπαίσθητος, ἐκείνοις 
δὲ ἐν καιρῷ τῆς χρείας 7) δόσις ἀείμνηστος. ἄλλως τε οὐδ' 
ἂν οὐχεῖν δύναισθε τὰς πόλεις μὴ οὐχὶ καὶ πενήτων συµ- 
πολιτευοµένων καὶ µυρία πρὸς τὴν εὐδαιμονίαν ὑμῖν 
συντελούντων., οὐδ) ἂν ἔχοιτε τοὺς θαυμάζοντας ὑμῶν 
τὸν πλοῦτον, ἦν µόνοι καὶ ἰδία καὶ ὑπὸ σκότῳ πλουτῆτε. 
ἰδέτωσαν οὖν πολλοὶ καὶ θαυμασάτωσαν ὑμῶν τὸν ἄρ- 
γυρον καὶ τὰς τραπεζας καὶ προπινὀντων φιλοτησίας. 
μεταξύ πίνοντες περισκοπείτωσαν τὸ ἔκπωμα καὶ τὸ βα- 
ϱος ἴότωσαν αὐτοὶ διαβαστάσαντες καὶ τῆς ἱστορίας τὸ 
ἀκριβὸς καὶ τὸν χρυσὸν ὅσος, ὃς ἐπανθεῖ τῇ τέχνῃ. πρὸς 
γὰρ τῷ χρηστοὺς καὶ φιλανθρώπους ἀκούειν καὶ τοῦ 
φθονεῖσθαι ὑπ᾿ αὐτῶν ito γενήσεσθε. τίς γὰρ ἂν φθο- 
νήσειε τῷ κοινωνοῦντι καὶ διδόντι τῶν µετρίων; τίς δ᾽ 
oUx ἂν εὔξαιτο εἰς τὸ µήκιστον διαβιῶναι αὐτὸν ἄπο- 
λαύοντα τῶν ἀγαθῶν; ὡς δὲ νῦν ἔχετε, ἀμάρτυρος μὲν 
ἡ εὐδαιμονία, ἐπίφθονος δὲ ὁ πλοῦτος., ἀηδὴς δὲ ὁ βίος. 
84. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ ὁμοίως ἠδύ, οἶμαι, μόνον ἐμπίπλα- 
σθαι. ὥσπερ τοὺς Λέοντάς φασι καὶ τοὺς μονιοῦς τῶν 
λύκωνς καὶ συνόντας δεξιοῖς ἀνδράσι καὶ πάντα χαρίξε- 
σθαι πειρωμενοις, οἳ πρῶτα μὲν οὐ καφὸν κολ ἄφωνον SÉ 
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ἐάσουσι τὸ συµπόσιον εἶναι, ἀλλ ἐν µύθοις ὄυμποτικοῖς 
xal σκώμμασιν ἀνεπαχθέσι καὶ φιλοφροσύναις ποικέλαις 
συνέσονται, οἷαι ἤδισται διατριβαί, φίλαι μὲν 4ιονύσῳ 
καὶ “φροδίτῃ, φίλαι δὲ Χαρισιν. ἔπειτα δὲ πρὸς ἅπαν- 
τας ἐς τὴν ὑστεραίαν διηγούµενοι ὑμῶν τὴν δεξιότητα 
φιλεῖσθαι παρασκευάσουσι. ταῦτα πολλοῦ πρίασθαι χα- 
λῶς εἶχεν. 35. ἐπεὶ ἐρήσομαι ὑμᾶς. εἰ µύοντες οἱ πένη- 
τες βαδίζοιεν — ὑποθώμεθα γὰρ οὕτως — οὐκ ἂν ὑμᾶς 
ἠνίασεν οὐκ ἔχοντας olg ἐπιδείξαισθε τὰς ἀἁλουργεϊῖς ἐσθῆ-- 
τας καὶ τῶν ἀκολουθούντων τὸ πλήθος ἡ τῶν δακτυλίων 
τὸ μέγεθος; ἑῶ λέγειν ὡς καὶ ἐπιβουλας καὶ µίση παρὰ 
τῶν πενήτων ἀναγκαῖον ἐγγίνεσθαι πρὸς vudg, ἣν uo- 
νοι τρυφᾶν ἐθέλητε᾽ & μὲν γὰρ εὔξασθαι͵ xo ὑμῶν 
ἀπειλοῦσιν, ἀποτρόπαια, μηδὲ γένοιτο εἰς ἀνάγκην αὐ- 
τοὺς καταστῆναι τῆς εὐχῆς' ἐπεὶ οὔτε ἀλλάντων γεύσεσθε 
οὔτε πλακοῦντος ἢ sl τι λείψανον τῆς κυνός, ἡ φακῆ δὲ 
ὑμῖν σαπέρδην ἐντετηκότα ἕξει, ὃς δὲ καὶ ἔλαφος ὁπτα- 
µενοι μεταξὺ δρασμὸν βουλεύσουσιν ἐκ τοῦ ὀπτανείου 
ἐς τὸ ὄρος, καὶ ὄρνις ψύττα κατατείνασαι ἅπτεροι καὶ 
αὗται παρ) αὐτοὺς τοὺς πένητας ἐκπετήσονται ' τὸ δὲ µέ- 
γιστον, οἱ ὡραιότατοι τῶν οἰνοχόῶων φαλακροὶ ἐν ἀκαρεῖ 
τοῦ χρόνου ὑμῖν γενήσονται, ἐπὶ κατεαγότι καὶ ταῦτα 
τῷ ἀμφορεῖ. πρὸς τάδε βουλεύεσθε ἃ καὶ τῇ ἑορτῇ πρέ- 
ποντα γένοιτ᾽ ἂν καὶ ὑμῖν ἀσφαλέστατα, καὶ ἐπικουφί- 
(eve πολλὴν τὴν πενίαν αὐτοῖς ἀπ᾿ ὀλίγου τελέσµατος 
φίλους οὐ μεμπτοὺς ἕἔξοντες. 


4. 


36. Οἱ πλούσιοι τῷ Koóvo χαίρειν. Πρὸς 
γὰρ σὲ οἴει µόνον ὑπὸ τῶν πενήτων ταῦτα γεγράφθαε, 
y, / 9 ς . , 4 Φ 
ὦ Χρονε, οὐχὶ δὲ καὶ o Ζευς ἤδη ἐκκεκώφηται προς αὐ- 
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τῶν ἀναβοώντων καὶ αὐτὰ δῇ ταῦτα τὸν ἀναδασμὸν 
ἀξιούντων γενέσθαι καὶ αἰτιωμένων τήν τε εἰμαρμένην 
' ὡς ἄνισον τὴν νομὴν πεπδιημένην καὶ ἡμᾶς ὅτι μηδενὸς 
αὐτοῖς μεταδιδόναι ἀξιοῦμεν:; ἆλλ᾽ οἶδεν éxstvog, cvs 
Ζεὺς v, παρ’ οἶστισιν ἡ ᾗ αὐτίαι καὶ διὰ τοῦτο παρακούει 
αὐτῶν τὰ πολλα. σοὶ δὲ ὅμως ἀπολογησόμεθα, ἐπείπερ 
ἄρχεις γε νῦν ἡμῶν. ἡμεῖς μὲν γὰρ ἅπαντα πρὸ ὀφθαλ- 
μῶν λαβόντες ἃ γέγραφας, ὧς καλὸν ἐπικουρεῖν ἀπὸ 
ποΛλλῶν τοῖς δεοµένοις καὶ ὥς ἤδιον συνεῖναι καὶ συνευω- 
χεῖσθαι τοῖς πένησιν, ἀεὶ διετελοῦμεν οὕτως ποιοῦντες 
ἰσοδίαιτοι καθεστῶτες, ὡς ἂν μηδὲ τὸν συνδαίτην αὐτὸν 
αἰτιάσασθαίτι. 37. οἱ δὲ ὀλίγων ἐν ἀρχῇ δεῖσθαι φάσκον- 
τες. ἐπειδήπερ ἅπαξ αὐτοῖς ἀνεπετάσαμεν τὰς θύρας. 
οὐκ ἀνίεσαν ἄλλα ἐπ᾽ ἄλλοις αἰτοῦντες' εἰ δὲ μὴ πάντα 
εὐθὺς μηδὲ πρὸς ἔπος λαμβάνοιεν, ὀργὴ καὶ μῖσος καὶ 
πρὀχειροι αἱ βλασφημίαι' κἂν εἴτι ἐπιψεύδοιντο ἡμῖν, 
ἆλλ᾽ of ys ἀκούοντες ἐπίστευον ἂν ὧς ἀκριβῶς εἰδόσιν 
ἐκ τοῦ συγγεγονέναι. ὥστε δυοῖν ὃάἄτερον., ἢ μὴ διδόντα 
ἐχθρὸν εἶναι πάντως ἔδει v) πάντα προϊέμενον αὐτίκα 
µάλα πένεσθαι καὶ τῶν αἰτούντων καὶ αὐτὸν εἶναι. 38. καὶ 
τὰ μὲν ἄλλα μέτρια ἐν δὲ τοῖς δείπνοις αὐτοῖς ἀμελή- 
όαντες τοῦ ἐμπίπλασθαι καὶ γαστρίζεσθαι καὶ αὐτοί, 
ἐπειδὰν πλεῖον τοῦ [κανοῦ ἐμπίωσιν, ἢ παιδὸς ὡραίου 
μεταξὺ ἀναδόντος τὸ ἔκπωμα ἔνυξαν τὴν χεῖρα T] παλ-- 
λακῇ 9 γαμετῇ γυναικὶ ἐπεχείρησαν ' εἶτα κατεµέσαν- 
τες τοῦ συμποσίου ἐς τὴν ὑστεραίαν Λοιδοροῦνται ἡμῖν 
κατελθόντερ, ὥς ἐδίψησαν καὶ ὥς Aud συνῆσαν διηγού- 
μενον. καὶ εἴ σοι ταῦτα καταφεύδεσθαι αὐτῶν δοποῦµεν; 
τὸν ὑμέτερον παράσιτον ἀναμνήσθητι τὸν Ἰξύονα, ὃς 
ἀξιωθεὶς κοινῆς τραπέξης, ἀξίωμα ἴσον ἔχων ὑμῖν, τῇ 
"Hoe μεθνυσθεὶς ἐπεχείρει ὁ γενναῖος. 89. ταῦτ᾽ ἐστὶ καὶ 
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zv ἀσφαλείας τῆς ἡμετέρας &vexev µηκέτι ἐπιβατὸν αὐ- 
τοῖς ποιεῖν τήν οἴκίαν. εἰ δὲ ἐπὶ σοῦ συνθοῖντο µετρίων 
δεήῄσεσθαι, ὥσπερ νῦν φασι., μηδὲν δὲ ὑβριστικὸν ἐν τοῖς 
συµποσίοις ἐργάσεσθαι., κοινωνούντων ἡμῖν καὶ συν- 
δειπνούντων τύχῃ τῇ ἀγαθῃ. καὶ τῶν ἱματίαν, cg σὺ 
κελεύεις, πέµψομεν καὶ τοῦ χρυσίου ὑπόσον olov τε καὶ 
προσδαπανήσοµεν, καὶ ὅλως οὐδὲν ἑλλείψομεν ' καὶ αὐ- 
τοὶ δὲ ἀφέμενοι τοῦ κατὰ τέχνην ὁμιλεῖν ἡμῖν φίλοι ἀντὶ 
κολάκων καὶ παρασίτων ἔστωσαν. oc ἡμᾶς γε οὐδὲν ἂν 
αὐτιάσαιο κἀκείνων τὰ δέοντα ποιεῖν ἐθελόντων. 
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1. DIA. Ποικίλην, à Avxive, διατριβήν φασι ys- 
γενῆσθαι ὑμῖν χθὲς ἐν ᾿ρισταινέτου παρὰ τὸ δεῖπνον 
καί τινας λόγους φιλοσόφους εἰρῆσθαι καὶ ἔριν οὐ σµι- 
κρὰν συστῆναι ἐπ᾽ αὐτοῖς, ei δὲ μὴ ἐφεύδετο Χαρῖνος, 
καὶ ἄχρι τραυμάτων προχωρῆσαι τὸ πρᾶγμα καὶ τέλος. 
αἵματι διαλυθῆναι τὴν συνουσίαν. 

ATK. Καὶ πόθεν, à Φίλων, ἠπίότατο Χαρῖνος ταῦ- 
τα; οὐ γὰρ συνεδείπνει μεθ᾽ ἡμῶν. 

Φ]4. 4ιονίκου ἔφη τοῦ ἰατροῦ ἀκοῦσαι: «4ιόνικος 
δὲ καὶ αὐτός. οἶμαι, τῶν συνδείπνων qv. 

ATK. Καὶ µάλα" οὐ μὴν ἐξ ἀρχῆς γε οὐδ᾽ αυτὸς 
ἅπασι παρεγένετο, ἀλλὰ ὀψὲ µεσούσης σχεδὸν ἤδη τῆς 

419 μάχης ἐπέστη ὀλίγον πρὸ τῶν τραυμάτων. ὥστε θαυμαζω 
εἴ τι σαφὲς εἰπεῖν ἐδύνατο μὴ παρακολουθήσας ἐκείνοις, 
ἀφ᾿ ὧν ἀρξαμένη ἐς τὸ αἷμα ἐτελεύτησεν αὐτοῖς ἡ φιλο- 
véxta, 
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2. IA. Τοιγαροῦν, Q 4υκῖνε, καὶ ὁ Χαρῖνος αὖ- 
vOg, εὖ βουλοίµεδα τἀληθῆ ἀκοῦσαι καὶ ὅσεως ἐπραχθη 
ἕκαστα, παρὰ σὲ ἡμᾶς üjxew ἐκέλευσε. καὶ τὸν «4ιόνικον 
γὰρ αὐτὸν εἰπεῖν ὡς αὐτὸς μὲν οὐ παραγένοιτο ἅπασι, 
σὲ δὲ ἀπριβῶς εἰδέναι τὰ εγενημένα καὶ τοὺς λόγους 
αὐτοὺς ἀπομνημονεῦσαι ἅτε µὴ παρέργως τῶν τοιού- 
vOv, ἀλλ ἐν σπουδῇ ἆ ἀπροώμενον. ὥστε οὖκ ἂν φθάνοις 
ἑστιῶν ἡμᾶς ἠδίστην ταύτην ἑστίασιν, ἧς οὐκ ol" ἂν τίς 
ἡδίων ἔμοιγε, καὶ μάλιστα ὅσω νήφοντες ἐν εἰρήνῃ καὶ 
ἀναιμωτὶ ἔξω βέλους ἑστιασόμεθα, εἴτε γέροντες ἐπαρώνη- 
αάν τι παρὰ τὸ δεῖπνον εἴτε νέοι εἰπεῖν τε ὅσα ἤκιστα 
ἐχρῆν ὑπὸ τοῦ ἀκράτου προαχθέντες καὶ πρᾶξαι. 

9. ATK. Νεανικώτερα ἡμᾶς, ὦ Φίλων, ἀξιοῖς ἐκφέ- 
ρειν ταῦτα πρὸς τοὺς πολλοὺς καὶ ἐπεξιέναι διηγουµέ- 
νους πράγματα ἐν olvo καὶ µέθῃ γενόµενα, δέον λήθδην 420 
ποιήσασθαι αὐτῶν καὶ νοµίξειν ἐκεῖνα πάντα 9 εοῦ ἔργα 
τοῦ «4ιονύσου εἶναι, ὃς οὐκ οἶδα si τινα τῶν avro ὁρ- 
γίων ἀτέλεστον καὶ ἀβάκχευτον περιεῖδεν. ὅρα οὖν μὴ 
κακοήθων τινῶν ἀνθρώπων 9 τὸ ἀκριβῶς τὰ τοιαῦτα 
ἐξεταάζειν, ἃ καλῶς n ἐν τῷ συμποσίῳ καταλιπόντας 
ἁπαλλάττεσθαι. μμισῶ γαρ. φησὶ καὶ ὁ ποιητικὸς λό- 
γοςο "μνάμονα συµπόταν. * καὶ οὐδὲ ὁ «4ιόνικος ὀρθῶρ 
ἐποέήσε πρὸς τὸν Χαρῖνον ταῦτα ἐξαγορεύσας καὶ πολ- 
Aqv τὴν ἑωλοκρασίαν κατασκεδάσας ἀνδρῶν φιλοσόφων. 
ἐγὼ δέ, ἄπαγει οὐκ ἄν τι τοιοῦτον εἴποιμι. 9 

4. DIA. Θρύπτῃ ταῦτα, ὦ 4υκῖνε. ἀλλ’ οὔτι γε πρὸς 
ἐμὲ οὕτω ποιεῖν ἐχρῆν, o ὃς ἀκριβῶς πολὺ πλέον ἐπιθυ- 
μοῦντά σε εἰπεῖν οἶδα ἢ ἐμὲ ἀποῦσαι; καί µοι δοκεῖς. e 
ἀπορήσειας τῶν ἀκουσομένων, κὰν πρὸς κίονά τινα ] 421 
σερὸς ἀνδριάντα ἠδέως ἂν προσεΛθ v ἐκχέαι πάντα συνεί- 
gov ἀμυσιτί. εἰ γοῦν ἐθελήσω ἁπαλλάττεσθαι vOv, ovx 
ἑάσεις µε ἀνήκοον ἀπελθεῖν., ολλ ἕξει wok T eor s 
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θήσεις καὶ δεήσει. κἀγὼ θρύψομαι πρὸς σὲ ἐν τῷ μέρει: 
καὶ si γε δοκεῖ, ἀπίωμεν ἄλλου αὐτὰ πευσόµενοι, σὺ δὲ 
μὴ λέγε. 

ATK. Μηδὲν πρὸς ὀργήν: διηγήσοµαι γάρ, ἐπείπερ 
οὕτως προθυµῇ., ἆλλ᾽ ὅπως ur πρὸς πολλοὺς ἐρεῖς. 

14. Ei μὴ παντάπασιν ἐγὼ ἐπιλέλησμαι Avxívov, 
αὐτὸς σὺ ἄμεινον ποιήσεις αὐτὸ καὶ φθάσεις εἰπὼν ἅπα-- 
σιν. ὥστε οὐδὲν ἐμοῦ δεῄσδει. 5. «AA. ἐκεῖνό µοι πρῶτον 
εὐπέ, τῷ παιδὶ τῷ Ζήνωνι ὁ Αρισταίνετος ἀγόμενος yv- 
ναῖκα εἰστία ὑμᾶς; 

ATK. Ovx, ἀλλὰ τὴν θυγατέρα ἐξεδίδου αὐτὸς τὴν 
Κλεανθίδα τῷ EvxQívov τοῦ δανειστικοῦ τῷ φιλοσο-- 
φοῦντι. 

422 ΦΙ4. Παγκάλῳ vij «4ΐα µειρακίῳω, ἁπαλῶ γε μὴν ἔτι 
καὶ οὐ πάνυ καθ᾽ ὥραν γάμων. 

ATK. "AAA. οὐκ εἶχεν ἄλλον ἐπιτηδειότερον , οἶμαι. 
τοῦτον οὖν κόσμιόὀν τε εἶναι δοκοῦντα καὶ πρὸς Φιλοσο- 
φίαν ὠρμημένον, ἔτι δὲ µόνον ovra πλουσίῳ τῷ Εὐκρίτω, 
προείλετο νυμφίον ἐξ ἀπάντων. 

ΦΙ4. Ov μικρὰν Λέγεις αἰτίαν τὸ πλουτεῖν τὸν Ev- 
κριτον. ἀτὰρ οὖν, ὦ 4υκῖνε, τίνες ol δειπνοῦντες ἦσαν; 

6. 4ΥΚ. Τοὺς μὲν ἄλλους τί-ἂν σοι λέγοιμι; οἱ δὲ 
ἀπὸ φιλοσοφίας καὶ λόγων, οὔσπερ ἐθέλεις, οἶμαι, ἀκοῦ- 
σἀγ μάλιστα, Ζήνόθεμις ἦν ὃ πρεσβύτης ὁ ἀπὸ τῆς στοᾶς 
καὶ EUv αὐτῶ «{ίφιλος 0 λαβύρινθος ἐπίκλην, διδάσκαλος 
οὗτος Qv τοῦ 4ρισταινέτου υ{έος τοῦ Ζήνωνος: τῶν δὲ 
ἀπὸ τοῦ περιπάτου Κλεόδημος, οἶσθα τὸν στωμύλον. τὸν 
ἐλεγκτικόν., ξίφος αὐτὸν οἱ μαθηταὶ καὶ κοπίδα καλοῦ- 
σιν. ἀλλὰ καὶ 0 Ἠπικούρειος Ἕρμων παρῆν, καὶ εἶσελ- 

423 θόντα γε αὐτὸν εὐθὺς ὑπεβλέποντο οἱ Στωϊκοὶ καὶ ἀπε- 
στρέφοντο καὶ δῆλοι ἦσαν ὥς τινα πατραλοίαν καὶ ἑναγὴ 
ὠ9ὐσαττοµενου. οὗτοι μὲν αὐτοῦ Αρισταινέτου φίλοι καὶ 
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συνήθεις ὄντες zagexéxAqvvo ἐπὶ δεῖπνον καὶ ξὺν αὐ- 
τοῖς ὁ γραμματικὸς Ἱστιαῖος καὶ ὃ ῥήτωρ «4ιονυσόδωρος. 
7. διὼ δὲ τὸν νυμφίον τὸν Χαιρέαν "[ov ὁ Πλατωνικὸς 
συνειστιᾶτο διδάσκαλος αὐτοῦ v, σεµνός τις ἰδεῖν καὶ 
θεοπρεπὴς καὶ πολὺ τὸ κόσμιον ἐπιφαίνων τῷ προσώπφ' 
κανόνα γοῦν οἱ πολλοὶ ὀνομάξουσιν αὐτὸν elg τὴν óg- 
δότητα τῆς γνώμης ἀποβλέποντες. xol ἐπεὶ παρήλθεν, 
ὑπεξανίσταντο πάντες αὐτῷ καὶ ἐδεξιοῦντο ὥς τινα τῶν 
κρειττόνων, καὶ ὅλως 9:00 ἐπιδημία τὸ πρᾶγμα ἦν Ἴων 
ὁ θαυμαστὸς συμπαρῶν. 8. δέον δὲ ἤδη κατακλίνεσθαι 
ἁπάντων σχεδὸν παρόντων, ἐν δεξιᾶ μὲν εἰσιόντων αἱ 
γυναῖκες ὅλον τὸν κλιντῆρα ἐκεῖνον éxéAofov, ovx ὁλί- 
γαι οὖσαι, καὶ ἐν αὐταῖς ἡ νύμφη πάνυ ἀκριβῶς éyxe- 
καλυμμένη, ὑπὸ τῶν γυναικῶν περιεχοµένη ἐς δὲ τὸ 
ἀντίθυρον ἡ ἄλλη πληθύς, ὡς ἕκαστος ἀξίας εἶχε. 9. κατ 421 
ἀντικρὺ δὲ τῶν γυναικῶν πρῶτος ὁ Εὔκριτος, εἶτα 4ρι- 
σταίνετος. εἶτα ἐνεδοιάζετο πότερον χρὴ πρότερον Zqvo- 
θεµιν τὸν Στωϊκὸν ἅτε γέροντα 3] Ἕρμωνα τὸν Ἐπικου- 
θειον, {ερεὺς γὰρ ἦν τοῖν ἀνάκοιν καὶ γένους τοῦ πρά- 
του ἐν τῇ πόλει. ἀλλὰ ὁ Ζηνόθεμις ἕλυσε τὴν ἀπορίαν 
Ei γάρ us, φήσίν, à ᾽ρισταίνετε, δεύτερον ἄξεις του- 
τουὶ τοῦ ἀνδρός, ἵνα βηδὲν ἄλλο κακὸν sito, Ἔπικου- 
θείου, ἄπειμι ὃὅλον σοι τὸ σδυμπόσιον καταλιπών "καὶ ἅμα 
τὸν παῖδα ἐκαλει παὶ ἐξιόντι dox. xoi ὁ Eouev, Ἔχε 
μέν, e Ζηνόθεµι, τὰ πρῶτα. ἔφη: ἀτὰρ εἰ καὶ μηδέν τι 
ἕτερον, (eget γε ὄντι ὑπεξίστασθαι καλᾶς siysv, εὖ καὶ 
τοῦ Ἐπικούρου πάνυ καταπεφρόνηκας. Ἐγέλασα, 7 δ᾽ 
ὃς 0 Ζηνόθεµις, Ἐπικούρειον ἱερέα, καὶ Gua λέγων κατε- 
Φλένετο καὶ uev. αὐτὸν ὅμως 0 Ἕρμων, εἶτα Κλεόδημος 
ὁ Περιπατητικός, εἶτα ὁ Ἴων καὶ Ox. ἐκεῖνον ὁ νυµφίος, 
εἶτ᾽ ἐγὼ καὶ nao! ἐμὲ ὁ «4ίφιλος καὶ ὑπ᾿ αὐτῷ Ζήνων ὁ 
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μαθητής, εἶτα ὁ 0 ῥήτωρ 4ιονυσόδωρος καὶ o γθαμματικὸς 
Ἱστιαῖος. 


420 10. ΦΙ4. Βαβαϊ, à 4υκῖνε, μουσεῖόν τι τὸ συμπό- 


σιον διηγῇ σοφῶν ἀνδρῶν τῶν πλείστων, καὶ ἔγωγε τὸν 
“ρισταίνετον ἐπαινῶ, ὅτι τὴν εὐχταιοτάτην ἑορτὴν ἄγων 
τοὺς σοφωτάτους ἐστιᾶν πρὸ τῶν ἄλλων ἠξίωσεν., ὃ τι 
περ τὸ κεφάἀλαιον ἐξ ἑκάστης αἱρέσεως ἀπανθισάμενος, 
οὐχὶ τοὺς μέν. τοὺς δὲ ov, ἀλλὰ ἀναμὶξ ἅπαντας. 
ATK. Ἔστι γάρ, à ἑταῖρε, οὐχὶ τῶν πολλῶν vov- 
των πλουσίων, ἀλλὰ καὶ παιδείας µέλει αὐτῷ καὶ τὸ πλεῖ- 
στον τοῦ βίου τούτοις ξύνεστιν. 11. εἰστιώμεθα οὖν ἐν 
ἡσυχία τὸ πρῶτον, καὶ παρεσκεύαστο ποικίλα. πλὴν οὐ- 
ὁὲν οἶμαι χρὴ καὶ ταῦτα καταριθμεῖσθαμ, χυμοὺς καὶ 
πέμματα καὶ καρυκείας' ἄπαντα γὰρ ἄφθονα. dv τούτῳ 
δὲ ὁ Κλεόδημος ἐπικύψας ἐς τὸν Ἴωνα, Ὁρ6ς, ἔφη, τὸν 
γέροντα — Ζηνόθεμιν λέγων, ἐπήκουον γάρ --- ὅπως 
ἐμφορεῖται τῶν ὄψων καὶ ἀναπέπλησται ζωμοῦ τὸ (ua- 
τιον καὶ ὅσα τῷ παιδὶ κατόπιν ἑστῶτι ὀρέγει λανθάνειν 
οἰόμενος τοὺς ἄλλους, οὐ μεμνημένος τῶν μεθ’ αὐτόν; 
«δεῖξον οὖν καὶ 4υκίνω ταῦτα, ὡς μάρτυς εἴη. ἐγὼ δὲ ov- 
δὲν ἐδεόμην δείξοντός µοι τοῦ Ἴωνος πολὺ πρότερον αὐτὰ 
ἐκ περιωπῆς ἑωρακώς. 19. ἅμα 'δὲ ταῦτα ὁ Κλεόδημος 
εἰρήκει καὶ ἐπεισέπαισεν ὁ Κυνικὸς λκιδάμας ἄκλητος, 


, ? 
426 ἐκεῖνο νὸ κοινὸν ἐπιχαριεντισάμενος ωτὸν Μενέλαον αὖ- 


τόµατον ἤκοντα.« τοῖς μὲν οὖν πολλοῖς ἀναίσχυντα ἐδό-- 
κι πεποιηκέναι καὶ ὑπέκρουον τὰ προχειρότατα», ὁ μὲν 
τό, ,,ἀφραίνεις Μενέλαε,"' ὁ δ᾽ 
ἀλλ᾽ ovx Ατρείδῃ 4γαμέμνονι ἤνδανε 9 υμῶ, 

καὶ ἄλλα πρὸς τὸν καιρὸν εὔστοχα καὶ χαρίεντα ὑποτον- 
θορύζοντες' ἐς μέντοι τὸ φανερὸν οὐδεὶς ἐτόλμα Λέγειν᾿ 
, , lj A , , A 3 M ? - 
ἐδεδοίκεσαν yag vov «4Λλκιδαµαντα, βοηήν ἆγαθον ἀτεχνας 


ει 


, - ^. , 
ὅρτα xol αρακτικώτατον κυνῶν ἁπάνίων, παρ ὃ καὶ 
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ἀμείνων ἐδόκει καὶ φοβερώτατος ἦν ἅπασιν. 13. ὁ δὲ 
᾿4ρισταίνετος ἐπαινέσας αὐτὸν ἐκέλευε θρόνον τινὰ λα- 
βόντα καθίζεσθαι παθ᾽ Ἱστιαῖόν τε καὶ 4ιονυσόδωρον. 
ὁ δέ, 4παγε, φῇῆσί, γυναικεῖον λέγεις καὶ μαλθακὸν ἐπὶ 
490vov καθίξεσθαι ἡ σχίµποδος, ὥσπερ ὑμεῖς ἐπὶ µαλα- 
κῆς ταύτης εὐνῆς μικροῦ δεῖν ὕπτιοι κατακείµενοι ἑστιᾶ- 427 
σθε πορφυρίδας ὑποβεβλημένοι ἐγὼ δὲ x&v ὀρθοστά- 
δην δειπνήσαιµι ἐμπεριπατῶν ἅμα τῷ συµποσίω' εἰ δὲ 
καὶ κάμοιµι, χαμαὶ τὸν τρίβωνα ὑποβαλλόμενος κείσοµαι 
ἐπ᾽ ἀγκῶνος oiov τὸν Ἡρακλέα γράφουσιν. Οὕτως, ἔφη, 
γιγνέσθω, o ρισταίνετος, εἴ σοι ἤδιον. καὶ τὸ ἀπὸ τού-- 
του περιιὼν ἐν κύκλῳ ὁ Αλκιδάμας ἐδείπνει ὥσπερ οἱ 
Σκύθαι πρὸς τὴν ἀφθονωτέραν νομὴν μετεξανιστάµενος 
καὶ τοῖς περιφέρουσι τὰ ὄψα συμπερινοστῶν. 14. καὶ 
µέντοι καὶ σιτούµενος ἐνεργὸς ἦν ἀρετῆς πέρι καὶ κακίας 
μεταξὺ διεξιὼν καὶ ἐς τὸν χρυσὸν καὶ τὸν ἄργυρον ἀπο- 
σκώπτων' ἠρῶτα γοῦν τὸν ᾽άρισταίνετον, τί βούλονται 
αὐτῷ αἱ τοσαῦται καὶ τηλικαῦται κύλικες τῶν κεραμεῶν 
[oov δυναµένων. ἀλλ᾽ ἐκεῖνον μὲν ἤδη διενοχλοῦντα ἔπαυ- 
σεν ἐς τὸ παρὸν “ρισταίνετος τῷ παιδὶ νεύσας εὐμεγέ η 4389 
σκύφον ἀναδθῦναι αὐτῷ ζωρότερον ἐγχέαντα Mo πει 
ἄριστα ἐπινενοηκέναι οὖκ εἰδὼς ὅσων κακῶν ἀρχὴν o 
σκύφος ἐκεῖνος ἐνεδεδῶώκει. λαβὼν δὲ ἅμα ὃ ᾽4λκιδάμας 
ἐσίγησε μικρὺν καὶ ἐς τοὔδαφος καταβαλὼν ἑαυτὸν ἔκειτο 
ἠμίγυμνος, ὥσπερ ἠπειλήκει, πήξας τὸν ἀγκῶνα ὀρθόν, 
ἔχων ἅμα τὸν σκύφον ἐν τῇ δεξιᾷῷ, οἷος ὁ παρὰ τῷ Φόλω 
Ἡραμλῆς ὑπὸ τῶν γθαφέων δεύκνυται. 15. ἤδη δὲ καὶ ἐς 
τοὺς ἄλλους συνεχώς περιεσοβεῖτο ἡ κύλιξ καὶ-φιλοτη- 
σίαι καὶ ὁμιλίαι καὶ φῶτα εἰδεκεκόμιστο. ἐν τοδούτῳω δ᾽ 
éyà τὸν παρεστῶτα τῷ Κλεὐδήμῳ παῖδα οἰνοχόον ὄντα 
ὡραῖον ἰδῶν ὑπομειδιῶντα — χρὴ γάρ. οἶμαι, καὶ ὅσα 
παάρεργα τῆς ἑστιάσεως εἰπεῖν, καὶ μάλιστα eC τν ποὺς τὸ 
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γλαφυρῶτερον ἐπράχθη --- µάλα ἤδη παρεφύλαττον 0 τι 
καὶ µειδιάσειε. καὶ μετὰ μικρὸν ὁ μὲν προσῆήλθεν ὡς ἀπο- 
ληψόμενος. παρὰ τοῦ Κλεοδήµμου τὴν φιάλην, ὁ δὲ vov 
τε δάκτυλον ἀπέθλιψεν αὐτοῦ καὶ Ópoyuag δύο. οἶμαι, 
συνανέδῶκε μετὰ τῆς φιαλης' ὁ παῖς δὲ πρὸς μὲν τον 
δάκτυλον θλιβόμενον αὖθις ἐμειδίασεν, οὐ μὴν συνεῖ- 
δεν, οἶμαι, τὸ νόμισμα, ὥστε ur δεξαµένου ψόφον αἱ 
δύο δραχμαὶ παρέσχον ἐκπεσοῦσαι καὶ ἠρυθρίασαν ἄμφω 
µάλα σαφῶς. ἠπόρουν δὲ οἱ πλησίον οὗτινος sl τὰ vo- 
µίσµατα., τοῦ μὲν παιδὸς ἀρνουμένου μὴ ἀποβεβληκέναι, 
τοῦ δὲ Κλεοδήμου, καθ’ ὃν ὁ ψόφος ἐγένετο, μὴ προς- 
ποιουµένου τὴν ἀπόρριψιν. ἠμελήθη οὖν καὶ παρώφθη 
τοῦτο οὐ πάνυ πολλῶν ἰδόντων πλὴν μόνου, ὡς ἐμοὶ 
Boobs, τοῦ “ρισταινέτου µετέστησε γὰρ τὸν παῖδα μι- 
κρὸν ὕστερόν ἀφανῶς ὑπεξαγαγὼν καὶ τῷ Κλεοδήμωῳ τινα 
παραστῆναι διένευσε τῶν ἑξώρων ἤδη καὶ καρτερῶν, 
ἀρεωκόμον τινὰ ἢ ἱπποκόμον. καὶ τοῦτο μὲν ὧδέ πως 
ἐκεχωρήκει, μεγάλης αἰσχύνης αἴτιον ἂν τῷ Κλεοδήμω 
γενόμενον, & ἔφθη διαφοιτῆσαν ες ἄπαντας, ἀλλὰ Du 
κατέσβη αὐτίκα, δεξιῶς πάνυ τὸῦ Αρισταινέτου τήν 
παροινίαν ἐνέγκαντος. 

16. Ὁ Κυνικὸς δὲ ᾽άλκιδάμας, ἐπεπῶκει γὰρ ἤδη, 
πυθόµενος qti ἢ γαμουμένη παϊς ἐκαλεῖτο, σιωπὴν παρ- 
αγγείλας µεγάλῃ τῇ φωνῇ ἀποβλέψας ἐς τὰς γυναῖκας, 
Προπίνω σοι, ἔφη. à Κλεανθί, Ηρακλέους ἀρχήγέτου. 
ὡς δ᾽ ἐγέλασαν ἐπὶ τούτῳ ἅπαντες, Ἐγελάσατε, εἶπεν, 
Q καθάρµατα, εἰ τῇ νύμφῃ προῦπιον ἐπὶ τοῦ ἡμετέρου 
θεοῦ τοῦ Ἡρακλέους: καὶ μὴν sU εἰδέναι χρὴ ὡς ἦν μὴ 
λάβή παρ᾽ ἐμοῦ τὸν σκύφον, οὔποτε τοιοῦτος ἂν υἱὸς 
αὐτῇ γένοιτο οἷος ἐγώ, ἄτρεπτος μὲν ἁλκήν, ἐλεύθερος 
δὲ τὴν γνώµην, τὸ σῶμα δὲ οὕτω καρτερός' καὶ ἅμα 
παρεγύμνου ἑαυτὸν μᾶλλον ἄχρι πρὸς τὸ αἴσχιστον. αἎὑ- 
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θις ἐπὶ τούτοις ἐγέλασαν οἱ συµπόται, καὶ ὃς ἀγανακτή- 
σας ἐπανίστατο δριμὺ καὶ παράφορον βλέπων καὶ δῆλος 
ἦν οὐκέτι εἰρήνην ἄξων. τάχα ὃ) ἄν τινος καθίκετο τῇ 
βακτηρία εὐ μὴ πατὰ καιρὸν εἰσεκεκόμιστο πλακοῦς sU- 
μεγέθης, πρὸς ὃν ἀποβλέψας ἡμερώτερος ἐγένετο καὶ 
ἔληξε τοῦ θυμοῦ καὶ ἐνεφορεῖτο συμπεριιών. 17. καὶ οἱ 
πλεῖστοι ἐμέθυον ἤδη καὶ βοῆς μεστὸν ἦν τὸ συμπόσιον᾿ 431 
ὁ μὲν γὰρ 4ιονυσόδωρορ ὁ 0 ῥήτωρ αὐτοῦ ῥήσεις τανὰς ἐν 
µέρει διεξῄει καὶ ἐπῃηνεῖτο ὑπὸ τῶν κατόπιν ἐφεστώτων 
οὐκετῶν., o δὲ Ἱστιαῖος ὁ γραμματικὸς ἐρραψάώδει ὕστε- 
Qog κατακείµενος καὶ συνέφερεν ἐς τὸ αὐτὸ τὰ Πινδάρου 
καὶ Ἡσιόδου καὶ 4νακρέοντος, ὥς ἐξ ἁπάντων μίαν ὠδὴν 
παγγἕλοιον ἀποτελεῖσθαι » Μάλιστα δ᾽ ἐκεῖνα ὥσπερ προ- 
μαντευόμενος τὰ μέλλοντα, 

σὺν ὃ᾽ ἔβαλον Qwovsg: 
καὶ 

ἔνθα δ᾽ ἄρ᾽ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν. 
ὁ Ζηνόθεμις δ) ἀνεγίνώσκε παρὰ τοῦ παιδὸς λαβὼν 
Λεπτόγραμμόν τι βιβλίον. 18. διαλιπόντων δὲ ὀλίγον, 
ὥσπερ εἰώθασι., τῶν παρακομιζόντων τὰ ὄψα μηχανῶ- 
µενος Αρισταίνετος μηδ᾽ ἐκεῖνον ἀτερπῆ τὸν καιρὸν εἷ- 
ναι μηδὲ κενὸν ἐκέλευσε τὸν γελωτοποιὸν εἰσελθόντα 
εἰπεῖν τι 1j πρᾶξαι γελοῖον, ὡς ἔτι μᾶλλον οἱ συµπόται 
διαχυθεἴεν. Vol παρήλθεν ἄμορφός τις ἑξυρημένος τὴν 
κεφαλήν, ὀλίγας ἐπὶ τῇ κορυφῇ τρίχας ὀρθὰς ἔχων ' οὗ- 
τος ὠρχήδατό vs κατακλῶν ἑαυτὸν καὶ διαστρέφων», ὧς 432 
γελοιότερος φανείη. καὶ ἀνάπαιστα συγκροτῶν διεξήλθεν 
αἰγυπτιάζων τῇ φωνῇ., καὶ τέλος ἐπέσκωπτεν ἐς τοὺς 
παρόντας. 19. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι ἐγέλων ὁπότε σκωφθεἴεν, 
ἐπεὶ δὲ καὶ εἰς τὸν ᾽4λκιδάμαντα ὃμοιόν τι ἀπέρριψε Με- 
Λιταῖον κυνίδιον προσειπὼν αὐτόν, ἀγανακτήσας ἐκεῖ- 
vog — καὶ πάλαι δὲ δῆλος jv φθονῶν αὐτῷ vole sovt. 


330 AOTKIANOT 


καὶ κατέχοντι τὸ συµπόσιον — ἀπορρίψας τὸν τρίβωνα 
προὐκαλεῖτό οἱ παγκρατιαάξειν, εἰ δὲ uj, κατοίσειν αὐ- 
τοῦ ἔφη τὴν βακτηρίαν. οὕτω δὴ ὃὁ κακοδαίµων Σατυ- 
ῥίων — τοῦτο γὰρ ὁ γελωτοποιὸς ἐκαλεῖτο --- συστὰς 
ἐπαγκρατίαζε. καὶ τὸ πρᾶγμα ὑπερήδιστον ἦν, φιλόσο- 
φος ἀνὴρ γελωτοποιῶ ἀνταιρόμενος καὶ παίων καὶ παιό- 
µενος ἐν τῷ μέρει. οἱ παβόντες δὲ οἱ μὲν ἠδοῦντο, οἱ δὲ 
ἐγέλαν, ἄχρι ἀπηγόρευσε παιόµενος ὁ ᾽άλκιδάμας ὑπὸ 
συγκεκροτηµένου ἀνθρωπίσκου καταγωνισθείς. γέλως 
οὖν πολὺς ἐξεχύδη ἐπ᾽ αὐτοῖς. 90. ἐνταῦθα «4Σιόνικος 
ἐπεισῆλθεν ὁ ἑατρὸς. οὐ πολὺ κατόπιν τοῦ ἀγῶνος: ἐβε- 
433 βραδύκει δέ, ὡς ἔφασκε, φρενίτιδι ἑαλώκότα θεραπεύων 
Πολυπρέποντα τὸν αὐλητήν. καί τι καὶ ysAotov διηγή- 
σατο' ég μὲν yag εἰσελθεῖν παρ᾽ αὐτὸν οὐκ εἰδωῶς ἐχό- 
µενον ἤδη τῷ πάθει, τὸν δὲ ταχέως ἀναστάντα ἐπικλεῖ- 
σαέ τε τὴν Qvoav καὶ ξιφίδιον σπασάµενον ἀναδόντα 
αὐτῷ τοὺς αὐλοὺς κελεύειν αὐλεῖν ' εἶτα ἐπεὶ μή δύναιτο, 
παίειν σκῦτος ἔχοντα ἐς ὑπτίας τὰς χεῖρας. τέλος οὖν ἐν 
τοσούτῳ κινδύνω ἐπινοῆσαι τοιόνδε' ἐς ἀγῶνα γὰρ προ- 
καλέσασθαι αὐτὸν ἐπὶ ῥητῷ πληγῶν ἀριθμῶ, καὶ πρῶτον 
μὲν αὐτὸς αὐλῆσαι πονήρως, μετὰ δὲ παραδόντα τοὺς 
αὐλοὺς ἐκείνῳω δέξασθαι παρ᾽ αὐτοῦ τὸ σκῦτος καὶ τὸ ξι- 
φίδιον καὶ ἀπορρΐψαι τάχιστα διὰ τῆς φωταγωγοῦ ἐς τὸ 
ὕπαιθρον τῆς αὐλῆς, xai τὸ ἀπὸ τούτου ἀσφαλέστερος 
ἤδη προσπαλαίων αὐτῷ ἐπικαλεῖσθαι τοὺς γειτνιῶντας, 
vg ὧν ἀνασπασάντων τὸ θύριον σωθῆναι αὐτόν. ἐδείκνυ 
δὲ καὶ σημεῖα τῶν πληγῶν καὶ ἀμυχάς τινας ἐπὶ τοῦ 
προσώπου. καὶ ὃ μὲν «4ιόνικος οὐ μεῖον εὐδοκιμήσας 
τοῦ γελωτοποιοῦ ἐπὶ τῇ διηγήσει πλησίον τοῦ Ἱστιαίου 
παραβύσας ἑαυτὸν ἐδείπνει ὅσα λοιπά, ovx ἄνευ Oto 
434 τινος ἡμῖν ἐπιπαρῶν, ἀλλὰ καὶ πάνυ χρήσιμος τοῖς μετὰ 
ταῦτα γεγενημένος - 21. παρελθῶν γὰρ εἰς τὸ μέσον οἱ- 
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κέτης παρ Ετοιμοκλέους τοῦ Στωϊκοῦ ἤκειν λέγων γραµ- 
µατίδιον ἔχων κελεῦσαί οἱ ἔφη τὸν δεσπότην ἐν τῷ κοινῶ 
ἀναγνόντα εἰς ἐπήκοον ἅπασιν ὀπίσω αὖθις ἀπαλλάτ- 
τεσθαι. ἐφέντος οὖν τού ᾿4ρισταινέτου προσεΛλθὼν πρὸς 
τὸν λύχνον ἀνεγίνωσκεν. 

ΦΙ4. Ἡ που, à 4υκῖνε, τῆς νύμφης ἐγκώμιον 1 
ἐπιθαλάμιον, οἷα πολλὰ ποιοῦσιν; —— 

ATK. ᾽αμέλει καὶ ἡμεῖς τοιοῦτον Φήθημεν, ἀλλ' 
οὐδ' ἐγγὺς ἦν τούτου ἐνεγέγραπτο ydp: 

99. Ἑτοιμοχλῆς φιλόσοφος ἀρισταινέτῳ. 
ὅπως μὲν ἔχω πρὸς δεῖπνα ὁ παρεληλυθώς µοι βίος ἅπας 
µαρτύριον ἂν γένοιτο, ὃς γε ὀσημέρας πολλῶν ἐνοχλούν- 
τῶν παρὰ πολὺ σοῦ πλουσιωτέρώων ὅμως οὐδὲ πώποτε 
φέρων ἐμαυτὸν ἐπέδωκα εἰδὼς τοὺς ἐπὶ τοῖς συµποσίοις 
Φορύβους καὶ παροινίας. ἐπὶ σοῦ δὲ µόνου εἰκότως ἆγα- 
νακτῆσαί µοι δοκῶ, ὃς τοσοῦτον χρόνον ὑπ ἐμοῦ Λιπα- 
οὥς τεθεραπευµένος ovx ἠξίωσας ἐναριθμῆσαι κἀμὲ τοῖς 486 
ἄλλοις φίλοις, ἀλλὰ µόνος ἐγώ σοι ἅμοιρος, καὶ ταῦτα 
ἐν γειτόνων οἰκῶν. ἀνιῶμαι οὖν ἐπὶ col τὸ πλέον οὕτως 
ἀχαρίστω φανέντι᾿ ἐμοὶ γὰρ 7] εὐδαιμονία ovx ἐν vós 
ἀγρίου μοίρα ἢ λαγωοῦ 1] πλακοῦντος, ἃ παρ ἄλλοις 
ἀφθόνως ἀπολαύω τὰ καθήκοντα εἰδόσιν, ἐπεὶ καὶ τή- 
µερον παρὰ τῷ µαθητῇ Παμμένει δειπνῆσαι πολυτελές, 
ὥς φασι. δεῖπνον δυνάµενος οὖκ ἐπένευσα ἰκετεύοντι, 
σοὶ ὁ ἀνόητος ἐμαυτὸν φυλάττων. 98. σὺ δὲ ἡμᾶς παρα- 
Λιπὼν ἄλλους εὐωχεῖς, εἰκότως ' οὕπω γὰρ δύνασαι δια- 
ἁρίνειν τὸ βέλτιον οὐδὲ τὴν καταληπτικήν φαντασίαν 
ἔχεις. ἀλλὰ οἶδα ὅθεν µοι ταῦτα, παρὰ τῶν θαυμαστών 
σου φιλοόόφων, Ζηνοθέμιδος καὶ 4αβυρίνθου, ὧν --- 
ἀπείη δὲ ἡ4δράστεια — συλλογισμῷ ἑνὶ ἀποφράξαι ἄν 
μοι τάχιστα δοκῶ τὰ στόµατα. ἢ εἰπάτω τις αὐτῶν» ών 
dor) φιΛοσοφία; ἡ τὰ πρῶτα ταῦτα» τί διαφὲἑρεν ο... 
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| ἔξεως; (ve µη τῶν απορων εἴπω τις περατίναν η σωρεί- 


την η δερίξοντα λόγον. ἀλλὰ σὺ μὲν ὕναιο αὐτῶν. ἐγὼ 


| 436 δὲ dg αν μόνον τὸ καλὸν ἀγαθὸν ἡγούμενος εἶναι olco 
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ῥαδίως τὴν ἀτιμίαν. 94. καίτοι ὅπως μὴ ἐς ἐκείνην ἔχῃς 
καταφεύγειν τὴν ἀπολογίαν ὕστερον, ἐπιλαθέσθαι λέ- 
γων ἐν τοδούτω θορύβω καὶ πράγματι. δίς σε τήµερον 
προσηγόρευσα καὶ ἕωθεν ἐπὶ τῇ οὐκία καὶ ἐν τῷ ἀνακείω 
Θψοντα ὕστερον. ταῦτα ἐγὼ τοῖς παροῦσιν ἀπολελόγη- 
μαι. 95. εὖ δὲ δείπνου ἕνεκα ὀργίξεσθαί σοι δοκῶ, τὸ 
κατὰ τὸν Οἶἰνέα ἐννόησον: ὄψει γὰρ καὶ τὴν "άρτεμιν 
ἀγανακτοῦσαν, ὅτι µόνην αὐτὴν oU παρέλαβεν ἐκεῖνος 
ἐπὶ τὴν Δυσίαν τοὺς ἄλλους θεοὺς ἑστιῶν. quoi δὲ περὶ 
αὐτῶν Ὅμηρος ὧδέπως' 

n λάθετ᾽ v οὐκ ἐνόησεν, ἀάσατο δὲ μέγα θυμῶ' 
καὶ Εὐριπίδής: 

Καλυδῶὼν μὲν δε γαῖα, Πελοπίας χθονὺὸς 

ἐν ἀγτιπόρθμοις, πεδί ἔχουσ᾽ εὐδαίμονα. 
καὶ Σοφοκλῆς' 

συὸς µέγιστον χρῆμ) ἐπ᾽ Οἰνέως γύαις 

ἀνῆκε 4πτοῦς παῖς ἐκηβόλος θεα. 
26. ταῦτα σοι ἀπὸ πολλῶν ὀλύίγα παρεθέµη», ó όπως μάθῃς 
otov ἄνδρα παραλιπὼν άίφιλον ἐστιᾶς καὶ τὸν υἱὸν αὐτῷ 
παραδέδωκας. εἰχότως' ἤδυς γαρ dori t μειρακέῳ καὶ 
πρὸς χάριν αὐτῷ σύνεστιν. εἰ δὲ μὴ αἰσχρὸν 1 qv ἐμὲ λέ- 
γειν τὰ τοιαῦτα, καὶ ἄν τι προσέθηκα. ὅπερ σύ. εἰ δέ- 
λεις, παρὰ Ζωπύρου τοῦ παιδαγωγοῦ ἂν µάθοις ἀληθὲς 
ὄν. ἀλλ᾽ οὐ χρὴ ταράττειν ἐν γάμοις οὐδὲ διαβάλλειν ἄλ- 
λους. καὶ μάλιστα ἐφ᾽ οὕτως αἰσχραῖς αἰτίαις' καὶ yao 
ei 4έφιλος ἄξιος δύο ἤδη µαθητάς µου περισπάσας, ἀλλ 
ἔγωγε φιλοσοφίας αὐτῆς ἕνεκεν σιοστήσοµαι. 9. προσέ- 
ταξα δὲ τῷ οἰκέτῃ τούτω, ἣν διδῶς αὐτῷ μοῖράν τινα xj 
συὺς 7 ἐλάφου 7j σησαμοῦντος, ὥς ἐμοὶ διακοµίσειε καὶ 
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ἀντὶ τοῦ δείπνου ἀπολογία γένοιτο, ur λαβεῖν, μὴ καὶ 
δόξωµεν ἐπὶ τούτῳ πεπομφέναι. 

- 98. Τούων, ὦ ἑταῖρε, ἀναγινωσκομένων μεταξὺ 
ἱδρῶς τέ uou περιεχεῖτο ὑπ᾿ αἰδοῦς, καὶ τοῦτο δὴ τὸ τοῦ 
λόγου, χανεῖν uou τὴν γῆν ηὐχόμην ὁρῶν τοὺς παρόν- 
τας γελῶντας ἐφ᾽ ἑκάστω καὶ μάλιστα σοι ᾖδεσαν τὸν 
Ἑτοιμοκλέα, πολιὸν ἄνθρωπον καὶ σεμνὸν εἶναι δοκοῦν- 
τα. ἐθαύμαίον οὖν οἷος àv διαλάθοι αὐτοὺς ἐξαπατω-- 
µένους τῷ πώγωνι καὶ τῇ τοῦ προσώπου ἐντάσει. 0 γὰρ 
᾿Αρισταίνετος ἐδόκει µοι ovx ἀμελεία περιιδεῖν αὐτόν, 
ἆλλ᾽ ovxov ἂν ἐλπίσας κληθέντα ἐπινεῦσαι οὐδ) ἂν ἐμ- 
παρασχεῖν ἑαυτὸν tOLOVTQ τινί' ὥστε οὐδὲ τὴν ἀρχὴν 
πειρᾶσθαι ἠξίου. 99. ἐπεὶ δ) οὖν ἐπαύσατό ποτε ὁ οὐκέ- 
τής ἀναγινῶσκων, τὸ μὲν συµπόσιον ἅπαν εἰς τοὺς 
ἀμφὶ τὸν Ζήνωνα καὶ «4ίφιλον ἀπέβλεπε δεδοικότας καὶ 
' ὠχριώντας καὶ τῇ ἀπορία τῶν προσώπων ἐπαληθεύοντας 
τα ὑπὸ τοῦ Ετοιμοκλέους κατηγορηθέντα: ὁ ᾿Αρισταί- 
νετος δὲ ἐτετάρακτο xol θορύβου μεστὸς ἦν, ἐκέλευε O^ 
ὅμως πίνειν ἡμᾶς καὶ ἐπειρᾶτο εὖ διατίθεσθαι τὸ γεγο- 
vog ὑπομειδιῶν ἅμα καὶ τὸν οὐκέτην ἀπέπεμψεν εἰπῶν 
ὅτι ἐπιμελήσεται τούτων. uev ὀλίγον δὲ καὶ o Ζήνων 
ὑπεξανέστη ἀφανῶς, τοῦ παιδαγωγοῦ νεύσαντος ἅπαλ- 
λάττεσθαι ὡς κελεύσαντος τοῦ πατρός. 90. 0 Κλεόδημος 
δὲ καὶ πάλαι τινὺς ἀφορμῆς δεόµενος --- ἐβούλετο γὰρ 
συμπλακῆναι τοῖς Στωϊκοῖς καὶ διερρήγνυτο ovx ἔχων 
ἀρχὴν εὔλογον — τότε οὖν τὸ ἐνδόδιμον παρασχούσης 
τῆς ἐπιστολῆς, Τοιαῦτα, ἔφη, ἐξεργάζεται 0 καλὸς Χρύσιπ- 
zog καὶ Ζήνων ὁ Φαυμαστὸς καὶ Κλεάνθης, ῥημάτια 
ὁύστηνα καὶ ἐρωτήσεις μόνον καὶ σχήματα φιλοσόφων, 
τὰ Ó' ἄλλα Ἑτοιμοκλεῖς οἱ πλεῖστοι' καὶ αἱ ἐπιστολαὶ 
ὁρᾶτε Όπως πρεσβυτικαί, καὶ τὸ τελευταῖον Οὐνεὺς μὲν 


498 


139 


᾿Αρισταίνετος, Ετοιμοκλῆς δὲ "4ρτεμις. "Hd, τν” 


994 AOTKIANOT 


Que πάντα καὶ ἑορτῇ πρέποντα. 31. Νὴ 4t! , εἶπεν ὁ 
Ἕρμων ὑπερκατακείμενος' ἠκηκόει γάρ, οἶμαι, Ov τινα 
ἐσκευάσθαι ᾽ρισταινέτῳ ἐς τὸ δεῖπνον, ὥστε οὐκ ἄκαι- 
gov ἐδόκει µεμνῆσθαι τοῦ Καλυδωνίου. ἀλλὰ πρὸς τῆς 
Ἑστίας, €) ᾿ρισταίνετε, πέµπε ὡς τάχιστα τῶν ἀπαρχῶν, 
μὴ καὶ φθάσῃ ὁ πρεσβύτης ὑπὸ Λλιμοῦ ὥσπερ 0 Μελέαγρος 
ἀπομαρὰνθείς. καίτοι οὐδὲν ἂν πάθοι δεινόν" ἀδιάφορα 


440 yaQ ὁ Χρύσιππος τὰ τοιαῦτα ἡγεῖτο. 39. Χρυσίππου γὰρ 
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ας 


µέμνησθε ὑμεῖς, ἔφη ὁ Ζηνόθεµις ἐπεγείρας ἑαυτὸν xal. 
φθεγξάµενος παμµέγεθες, ἢ ἀφ᾿ ἑνὸς ἀνδρὸς οὐκ ἐἑννό- 
ucc φιλοσοφοῦντος Ετοιμοκλέους τοῦ γόητος μετρεῖτε 
τὸν Κλεάνθην καὶ Ζήνωνα σοφοὺς ἄνδρας; οἵτινες δὲ 
καὶ ὄντες ὑμεῖς ἐρεῖτε ταῦτα; οὐ σὺ μὲν τῶν «4ιοσκού- 
θων ἤδη, ὦ Ἕρμων, τοὺς πλοκάμους περικέκαρκας χριυ- 
σοῦς ὄντας; καὶ δώσεις δίκην παραδοθεὶς và δηµίω. σὺ 
δὲ τὴν Σωστράτου γυναῖκα τοῦ μαθητοῦ ἐμοίχευες, ὦ 
Κλεόδημε, καὶ καταληφθεὶς τὰ αἴσχιστα ἔπαθες. οὐ σιῶ- 
πήῄσεσθε οὖν τοιαῦτα συνεπιστάµενοι ἑαυτοῖς; '4λλ᾽ ov 
μαστροπὸς ἐγὼ τῆς ἐμαυτοῦ γυναικός, 1] Ó. ὃς 0 Κλεόδη- 
poc, ὥσπερ σύ, οὐδὲ τοῦ ξένου μαθητοῦ λαβὼν τοὐφύ- 
διον παρακαταθήκας ἔπειτα ὤμοσα κατὰ τῆς Πολιάδος 
ur εἰληφέναι, οὐδ᾽ ἐπὶ τέτταρσι δραχμαῖς δανείζω., οὐδὲ 
ἄγχω τοὺς µαθητάς, qv μὴ κατὰ καιρὸν ἀποδῶσι τοὺς 
μισθούς. ᾽4λλ᾽ ἐκεῖνο, ἔφη ὁ Ζηνόθεµις, οὐκ ἂν ἔξαρνος 
γένοιο μὴ οὐχὶ φάρμακον ἀποδύσθαι Κρίτωνι ἐπὶ vov 
πατέρα. 33. καὶ Guo, ἔτυχε γὰρ πίνων, ὁπόσον ἔτι λοι- 
πὸν ἐν τῇ κύλικι, περὶ ἥμισυ σχεδύν, κατεσκέδασεν av- 
τοῖν. ἀπέλαυσε δὲ καὶ o" Ἴων τῆς γειτονήσεως, ovx ἆνα- 
ἔιος àv. ὁ μὲν οὖν Ἕρμων ἀπεξύετο ἐκ τῆς κεφαλῆς τὸν 
ἄκρατον προνενευκὼς καὶ τοὺς παρόντας ἐμαρτύρετο, ola 
ἐπεπόνθει. 0 Κλεόδημος δὲ — οὐ γὰρ εἶχε κύλικα — ἐπι- 
στραφεὶς προσέπτυσέ τε τὸν Ζηνόθεμιν καὶ τῇ ἀριστερᾷ 
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)Ü πώγωνος λαβόµενος ἔμελλε παίσειν κατα κορφῆς, καὶ 
τέκτεινεν ἂν τὸν γέροντα, εἰ μὴ ᾿Αρισταίνετος ἐπέσχε 
)v χεῖρα καὶ ὑπερβὰς τὸν Ζηνόθεµιν ἐς τὸ µέσον αὐτοῖν 
χτεκλίθη, ὡς διασταῖεν ὑπὸ διατειχίσµατι αὐτῷ εἰρήνην 
νοντες. 

34. Ἐν ὅσω δὲ ταῦτ᾽ ἐγίνετο. ποικίλα, ὦ Φίλων, 
à) πρὸς ἐμαυτὸν ἐνενόουν, τὸ πρόχειρον ἐκεῖνο, ὡς οὐ- 
iv ὄφελος ἦν ἄρα ἐπίστασθαι τὰ µαθήµατα, e µή τις 
d τὸν βίον ῥυθμίξοι πρὸς τὸ βέλτιον' ἐκείνους γοῦν 
εριττοὺς ὄντας ἐν τοῖς λόγοις ἑώρων γέλωτα ἐπὶ τῶν 
ραγμάτων ὀφλισκάνοντας. ἔπειτα εἰδῇὲι µε, μὴ ἄρα τὸ 
τὸ τῶν πολλών λεγύμενον ἀληθὲς ᾖ καὶ τὸ πεπαιδεῦ- 
γαι ἀπάγῃ τῶν ὀρθῶν Λογισμῶν τοὺς ἐς uova τὰ βιβλία 
xi τὰς ἐν ἐκείνοις φροντίδας ἀτενὲς ἀφορῶντας ' vocov- 
0v γοῦν φιλοσόφων παρόντων οὐδὲ κατὰ τύχην ἕνα 
νὰ ἔξω ἁμαρτήματος ἦν ἰδεῖν, ἀλλ᾽ ol μὲν ἐποίουν αἰ- 
ιρά. οἱ à ἔλεγον αἰσχίω: οὐδὲ γὰρ ἐς τὸν οἶνον ἔτι 
αφέρειν εἶχον τὰ γινόμενα λογιζόµενος οἷα ὁ Ἔτοιμο- 
ἰῆς ἄσιτος ἔτι καὶ ἄποτος ἐγεγράφει. | 95. ἀνέστραπτο 
jv τὸ πρᾶγμα. καὶ οἱ μὲν ἰδιῶται κοσµίως πάνυ ἑστιώ- 
ενοι οὔτε παροινοῦντες οὔτε ἀσχημονοῦντες ἐφαίνοντο, 
ΙΛ’ ἐγέλων µόνον καὶ κατεγίνῶσκον αὐτῶν, οἶμαι, oUg 
:ἐθαυύμαξον οἰόμενοί τινας εἶναι ἀπὸ τῶν σχημάτων. 
᾿ σοφοὶ δὲ ἠσέλγαινον καὶ ἑλοιδοροῦντο καὶ ὑπερενε- 
µπλαντο καὶ ἐκεκράγεσαν καὶ εἰς χεῖρας ᾖεσαν. ὁ 8αυ- 
ἄσιος δὲ ᾽4λκιδάμας καὶ ἑούρει ἐν τῷ µέσω οὐκ αἰδού-- 
vog τὰς γυναῖκας. καὶ ἐμοὶ ἐδόκει, ὡς ἂν ἄριστά τις 
κάσειεν, ὁμοιότατα εἶναι τὰ ἓν τῷ συμποσίῳ οἷς περὶ 
is Ἔριδος οἱ ποιηταὶ λέγουσιν: οὐ γὰρ κληθεῖσαν αὐ- 
|v ἐρ τοῦ Πηλέως τὸν γάμον ῥῖψαι τὸ μῆλον εἰς τὸ σύν- 
ιπνον, ἀφ᾿ οὗ τοσοῦτον πόλεμον ἐπ᾽ Ἰλίω γεγενῆσθαι. 
i| ὁ Ετοιμοκλῆς τοίνυν ἐδόκει uo, τὴν ἐπιστολὴν ὀφβα- 
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λὼν εἰς τὸ μέσον ὥσπερ τι μῆλον οὐ µείω τῆς Ἰλιάδος 
κακὰ ἐξεργάσασθαι. 36. οὐ γὰρ ἐπαύσαντο οἱ ἀμφὶ τὸν 
Ζηνόθεμιν καὶ Κλεόδημὸν φιλονεικοῦντες, ἐπεὶ μέσος 
αὐτῶν ὁ ᾿άρισταίνετος ἐγένετο ἀλλά, Νῦν µέν. ἔφη ὁ 
Κλεόδημος, (xavov, εἰ ἐλεγχθείητε ἀμαθεῖς ὄντες, αὔριον 
δὲ ἀμυνοῦμαι ὑμᾶς ὄντινα καὶ χρὴ τρόπον. ἀπόκριναί 
μοι οὖν, ὦ Ζηνόθεμι, T] σὺ 1j ὁ κοσμιώτατος «4ίφιλος, 
443 καθ’ O0 τι ἀδιάφορον εἶναι λέγοντες τῶν χρημάτων τὴν 
κτῆσιν οὐδὲν ἆλλ᾽ rj τοῦτο ἐξ ἁπάντων σκοπεῖτε ὡς πλείω 
κτήσεσθε καὶ διὰ τοῦτο ἀμφὶ τοὺς πλουσίους del ἔχετε 
καὶ δανείξετε καὶ τοκογλυφεῖτε καὶ ἐπὶ μισθῷ παιδεύετε, 
πάἄλιν τε αὖ τὴν ἡδονὴν μισοῦντες καὶ τῶν Ἐπικουρείων 
κατηγοροῦντες αὐτοὶ τὰ αἴσχιστα ἡδονῆς ἕνεκα ποιεῖτε 
καὶ πάσχετε, ἀγανακτοῦντες εἴ τις μὴ καλέσειεν ἐπὶ 
δεῖπνον' si δὲ καὶ κληθείητε, τοσαῦτα μὲν ἐσθίοντες, το- 
σαῦτα δὲ τοῖς οὐκέταις ἐπιδιδόντες .... καὶ ἅμα λέγων 
τὴν ὀθόνην περισπᾶν ἐπεχείρει, ἣν ὃ παῖς εἶχε τοῦ Ζη- 
νοθέµιδος, μεστὴν οὖσαν παντοδαπῶν κρεῶν, καὶ ἔμελλε 
Λλύσας ἀπορρίπτειν αὐτὰ εἰς τὸ ἔδαφος, ἀλλ᾽ ὁ παῖς οὐκ 
ἀνῆκε καρτερῶς ἀντεχόμενος. 9T. καὶ 0 Ἕρμων, Ev γε, 
ἔφη, d Κλεόδηµμε, εἰπάτωσαν οὗτινορ ἕνεκα ἡδονῆς 
κατηγοροῦσιν αὐτοὶ ἤδεσθαι ὑπὲρ τοὺς ἄλλους ἀξιοῦν- 
τες. Ovx, ἀλλὰ σύ, 9) δ᾽ ὃς 0 Ζηνόθεμις, εἰπέ, ὦ KAso- 
δηµε, καθ’ 0 τι οὐκ ἀδιάφορον ἡγῇ τὸν πλοῦτον. Ov 
μὲν οὖν, ἀλλὰ σύ. καὶ ἐπὶ πολὺ τοῦτο ἦν, ἄχρι δὴ ὁ 
"ov προκύψας ἐς τὸ ἐμφανέστερον, Παύσασθε, ἔφη: 
ἐγὼ δέ, si δοκεῖ, λόγων ἀφορμὰς ὑμῖν ἀξίων τῆς παρού- 
σης ἑορτῆς χαταδήσω ἐς τὸ μέσον" ὑμεῖς δὲ ἀφιλονεύκως 
444 ἐρεῖτε καὶ ἀπούσεσθε ὥσπερ ἀμέλει καὶ παρὰ τῷ ἡμετέρῳ 
Πλάτωνι ἡ πλείστη διατριβὴ ἐγένετο ἐν Ayo. πάντες 
ἐπῄνεσαν οἱ παρόντες, καὶ μάλιστα οἱ ἀμφὶ τὸν ᾿4ρισταί- 
γετόν τε καὶ Εὔκριτον, ἀπαλλάξεσθαι τῆς ἀηδίας οὕτω 
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οὖν ἐλπίσαντες. καὶ uevi]AO τε 0 ρισταίνετος ἐπὶ τὸν 
αὑτοῦ τόπον εἰρήνην γεγενῆσθαι ἐλπίσας, 98. καὶ ἅμα 
Δἰσεκεκόμιστο ἡμῖν τὸ ἐντελὲς ὀνομαξόμενον δεῖπνον, 
µία ὄρνις ἑἕκάστω καὶ κρέας ὑὸρ xol λαγῶα καὶ ὑχθὺς 
ἐκ ταγήνου καὶ δησαμοῦντες καὶ ὅσα ἐντραγεῖν, καὶ ἑξῆν 
ἀποφέρεσθαι ταῦτα. προῦκειτο δὲ οὐχ ἓν ἑκάστω πινά- 
χιονο ἀλλ᾽ ᾿Αρισταινέτω μὲν καὶ Εὐκρίτω ἐπὶ μιᾶς τρα-- 
πέξης ποινὀν., καὶ τὰ παρ᾽ αὐτῷ ἕκάτερον ἐχρῆν Aofeiv: 
Ζηνοθέμιδι δὲ τῷ Στωϊκῷ καὶ Ἕρμωνι τῷ Ἐπικουρείω 
ὁμοίως. κοινὸν καὶ τούτοις ' εἶτα ἑξῆς Κλεοδήμφ: καὶ Iovi, 
μεθ οὓς τῷ νυμφίῳ καὶ ἐμού, τῷ «4ιφίλω δὲ τα ἀμφοῖν, 
o γὰρ Ζήνων ἀπεληλύθει. καὶ μέμνησό μοι τούτων, o 
Φίλων, διότι δή ἐστι καὶ ἐν αὐτοῖς χρήσιμον ἐς τὸν 
λόγον. 

$14. Μεμνήσομαι δή. 

39. ATK. Ὁ τοίνυν Ἴων, Πρῶτος οὖν ἄρχομαι, ἔφη, 
εἰ δοκεῖ. καὶ μικρὸν ἐπισχών, Ἐχρῆν μὲν ἴσως, ἔφη, 
τοιούτων ἀνδρῶν παρόντων περὶ ἰδεῶν τε καὶ ἀσωμά- 


των εἰπεῖν καὶ ψυχῆς ἀθανασίας" ἵνα δὲ ur ἀντιλέγωσί 


μοι ὑπόσοι μὴ κατὰ ταὐτὰ φιλασοφοῦδι, περὶ γάμων ἐρῶ 
τὰ εἰκότα. τὸ μὲν οὖν ἄριστον ἦν μὴ δεῖσθαι γάµων, 
ἀλλά πειθομένους Πλάτωνι καὶ Σωκράτει παιδεραστεῖν' 
μόνοι γοῦν οἱ τοιοῦτοι ἀποτελεσθεῖεν ἂν πρὸς ἀρετήν' 
εἰ δὲ δεῖ καὶ γυναικείου γάμου, κατὰ τὰ Πλάτωνι Óo- 
κοῦντα κοινὰς εἶναι ἔδει ἡμῶν τὰς yvvolxag, og ἔξω ζή- 
Άου εἴημεν. 40. γέλως ἐπὶ τούτοις ἐγένετο ὥς ovx ἐν 
Φαιρῶ Λεγομένοις. 4ιονυσόδωρος δέ, Παῦσαι, ἔφη, βαρ- 
βαρικὰ ἡμῖν ἄδων, ποῦ γὰρ &v εὑρίσκοιμεν τὸν ζῆλον 
ἐπὶ τούτου καὶ παρὰ τίνι; Καὶ σὺ γαρ φθέγγη, κάθαρµα; 
εἶπεν. οἶμαι, καὶ 4ιονυσόδωρος ἀντελοιδορεῖτο τὰ εἰκότα. 
ἆλλ᾽ ὁ γραμματικὸς Ἱστιαῖος ὁ βέλτιστος, Παύσασθεν 
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ἔφη ἐγὼ γὰρ ὑμῖν ἐπιθαλάμιον ἀναγνώσοψαι, AA. "SN 
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ἀρξάμενος ἀνεγίνωσκεν. ἦν γὰρ ταῦτα, εἴ γε µέμνημαι, 
τα ἐλεγεῖα' 
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δῖα Κλεανθὶς ἄνασσ᾽ ἐτρέφετ ἐνδυκέως, 
προὔχουσ᾽ ἀλλάων πασάων παρθενικάων, 
κρέσσων τῆς Κυθέρης ἠδ' ἅμα τῆς Ἑλένης. 
νυµφίε. καὶ σὺ δὲ gatos, κράτιστε τεῶν συνεφήβων, 
πρέόσων Νιρῆος καὶ Θέτιδος παϊδος. ’΄ 
ἄμμες δ᾽ αὖθ' ὑμῖν τοῦτον θαλαμήϊον ὕμνον 
ξυνὸν ἐπ᾽ ἀμφοτέροις πολλάκις ἀσόμεδα. 
42. γέλωτος οὖν ἐπὶ τούτοις, ὧς τὸ εἰκός, γενοµένου 
ἀνελέσθαι ἤδη τὰ παρακείμενα ἔδει, καὶ ἀνείλοντο οἱ 
περὶ τὸν ᾿άρισταίνετον καὶ Εὔκριτον τὴν πρὸ αὐτοῦ ἑκά- 
τερος κἀγὼ viua καὶ ὁ Χαιρέας ὅσα ἐκείνω ἔκειτο καὶ 
"[ov ὁμοίως καὶ ὁ KAsóóquog. ὁ δὲ «4ίφιλος ἠξίου καὶ τὰ 
τῷ Ζήνωνι δὴ ἀπιόντι παραδοθέντα φέρεσθαι καὶ ἔλεγε 
µόνω παρατεθῆναί ol αὐτὰ καὶ πρὸς τοὺς διακόνους ἐμά- 
χετο, καὶ ἀντέόπων τῆς ὄρνιθος ἐπειλημμένοι ὥσπερ τὸν 
Πατρόκλου νεκρὸν ἀνθέλκοντες, καὶ τέλος ἐνικήθη καὶ 
ἀφῆκε πολὺν γέλωτα παρασχὼν τοῖς συµπόταις, καὶ µά- 
Λιστα ἐπεὶ ἠγανάκτει μετὰ τοῦτο ὣς ἂν τὰ μέγιστα ἠδι- 
κήµένος. 43. οἱ δὲ ἀμφὶ τὸν Ἕρμωνα καὶ Ζηνόθεμµιν ἅμα 
κατέκειντοι ὥσπερ εἴρηται, ó μὲν ὑπεράνω ὁ Ζηνόθεμις, 
0 0 ὑπ᾿ avtov: παρέκειτο δ᾽ αὐτοῖς τὰ μὲν ἄλλα πάντα 
ἴσα, καὶ ἀνείλοντο εἰρηνικῶς' ἡ δὲ ὄρνις ἡ πρὸ τοῦ Ἔρ- 
µώνος πιµελεστέρα, οὕτως, οἶμαι, τυχόν. ἔδει δὲ καὶ 
ταύτας ἀναιρεῖσθαι τὴν ἑαυτοῦ ἑκάτερον. ἐν τούτω τοί- 
νυν ὁ Ζηνόθεμις — καί µοι, à Φίλων, πάνυ πρόσεχε 
τὸν νοῦν, ὁμοῦ γάρ ἐσμεν ἤδη τῷ κεφαλαίω τῶν πραχθἑν- 
των — 0 δὲ Ζηνόθεµις, φηµί, τὴν παρ᾽ αὑτῷ ἀφεὶς τὴν 
πρὸ τοῦ Ἕρμωνος ἀνείλετο πιοτέραν, ὡς ἔφην, οὖσαν: 
o δ ἀντεπελάβετο καὶ οὐκ εἴα πλεονεκτεῖν. βοὴ τὸ ἐπὶ 
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τούτοις, καὶ συµπεσόντες ἔπαιον ἀλλήλους ταῖς ὄρνισιν 
αὐταῖς ἐς τὰ πρόσωπα. καὶ τῶν πωγώνων ἐπειλημμένοι 
ἐπεκαλοῦντο βοηθεῖν, ὁ μὲν τὸν Κλεόδημον ὁ Ἕρμων, 
ὁ δὲ Ζηνόθεμις ᾽4λκιδάμαντα καὶ «4ίφιλον, καὶ συνί- 
σταντο οἱ μὲν ὥς τοῦτον, οἱ δ ὥς ἐκεῖνον πλὴν µόνου 
τοῦ Ἴωνος' ἐκεῖνος δὲ uéGov ἑαυτὸν ἐφύλαττεν. 44. οἱ 
Ó' ἐμάχοντο συµπλακέντες, καὶ 0 μὲν Ζηνόθεμις σκύφον 
ἀράμενος ἀπὸ τῆς τραπέξης κείµενον πρὸ τοῦ ᾿4ρισται- 
νέτου ῥίπτει ἐπὶ τὸν Ἕρμωνα, 
κἀκείνου μὲν ἅμαρτε, παραὶ δέ οἱ ἐτράπετ᾽ ἄλλῃ, 

διεῖλε δὲ τοῦ νυµφίου τὸ xgavíov ἐς δύο χρηστῷ µάλα 
καὶ βαθεῖ τῷ τραύµατι. por οὖν παρὰ τῶν γυναικῶν 
ἐγένετο καὶ κατεπήδησαν ἐς τὸ µεταίχμιον αἱ πολλαί, καὶ 
μάλιστα ἡ µήτηρ τοῦ µειρακίου, ἐπεὶ τὸ αἷμα εἶδε' καὶ 
ἡ νύμφη δὲ ἀνεπήδησε φοβηθεἴσα περὶ αὐτοῦ. ἐν τοσού- 
τω δὲ ὁ ᾽ἀλκιδάμας ἠρίστευσε τῷ Ζηνοθέμιδι συμμαχῶν, 
καὶ πατάξας τῇ βακτηρία τοῦ Κλεοδήμου μὲν τὸ κρανίον͵, 
τοῦ Ἕρμωνος δὲ τὴν σιαγόνα ἐπέτριψε καὶ τῶν οἰκετῶν 
ἐνίους βοηθ εἴν αὐτοῖς ἐπιχειροῦντας κατέτρωσεν: οὐ μὴν 
ἀπετράποντο ἐκεῖνοι, ἀλλ ὁ μὲν Κλεόδημος ὀρθῷ τῷ 
ῥακτύλω τὸν ὀφθαλμὸν τοῦ Ζηνοθέμιδος ἐξώρυττε καὶ 
τὴν Qiva προσφὺς ἀπέτραγεν, ὁ δὲ Ἕρμων τὸν «4ίφιλον 
ἐπὶ ξυμμαχίαν ἥκοντα τοῦ Ζηνοθέμιδος ἀφῆκεν ἐπὶ xs- 
φαλὴν ἀπὸ τοῦ κλιντῆρος. 45. ἐτρώθη δὲ καὶ ]στιαῖος ὁ 
γραμματικὸς διαλύειν αὐτοὺς ἐπιχειρῶν AcE, οἶμαι. εἰς 
τοὺς ὀδόντας ὑπὸ τοῦ Κλεοδήμου «{ίφιλον εἶναι οἶηθέν- 
τος. ἔκειτο οὖν ὁ ἄθλιος κατὰ τὸν αὑτοῦ Ὅμηρον ,,aip' 
ἐμέων. πλὴν ταραχῆς ys καὶ δακρύων μεστὰ ἦν πάντα. 
καὶ αἱ μὲν γυναῖκες ἐκώκυον τῷ Χαιρέα περιχυθεἴῖσαι, 
οἱ δὲ ἄλλοι xavénovov. µέγιστον δὲ ἦν ἁπάντων κακῶν 
ὁ ᾽λκιδάμας, ἐπεὶ Ga τὸ καθ αὐτὸν ἐτρέψατο, παίων 
τὸν προστυχόντα: καὶ πολλοὶ ἄν, εὖ ἴσθι. Exe w v 
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κατέαξε τὴν βακτηρίαν. ἐγὼ δὲ παρὰ τον volyov 0990s 
ἐφεστὼς ἑώρων ἕκαστα οὐκ ἀναμιγνὺς ἑαυτὸν ὑπο τοῦ 
Ἱστιαίου διδαχθ είς, ὥς ἔστιν ἐπισφαλὲς διαλύειν τὰ τοιαῦ- 
τα. 4απίθας ovv καὶ Κενταύρους εἶδες ἄν, τραπέξας ἀνα- 
τρεποµένας καὶ αἷμα ἐκκεχυμένον καὶ σκύφους ῥιπτομέ- 
νους. 460. τέλος δὲ 0 4λκιδάμας ἀνατρέψας τὸ λυχνίον 
σκότος μέγα ἐποίησε, καὶ τὸ πρᾶγμα, ὥς τὸ s(xóg, μακρῷ 
χαλεπώτερον ἐγεγένητο' καὶ γαρ οὐ ῥᾳδίως εὐπόρησαν 
φωτὸς ἄλλου, ἀλλὰ πολλα ἐπράχθη καὶ δεινὰ ἐν τῷ σκο- 
τω. καὶ ἐπεὶ παρῆν τις λύχνον ποτὲ κοµίζων, κατελήφθη 
᾽αλκιδάμας μὲν τὴν αὐλητρίδα ἀπογυμνῶν καὶ πρὸς βίαν 
συνενεχθῆναι αὐτῇ σπουδαζων, «4ιονυσόδωρος δὲ ἄλλο 
τι γελοῖον ἐφωράθη πεποιηκώς: σκύφος γὰρ ἐξέπεσεν ἐκ 
τοῦ κόλπου ἐξαναστάντος αὐτοῦ. tiv ἀπρλογούμενος 
Ἴωνα ἔφη ἀνελόμενον ἐν τῇ ταραχῇ δοῦναι αὐτῷ, ὅπως 
μὴ ἀπόλοιτο, xol o Ίων κηδεμονικῶς ἔλεγε τοῦτο πε- 
ποιηκέναι. | 
4T. Ἐπὶ τούτοις διελύθη τὸ συµπόσιον τελευτῆσαν 
ἐκ τῶν δακρύων avis ἐς γέλωτα ἐπὶ τῷ λκιδάμαντι 
450 καὶ 4ιονυσοδώρω καὶ Ίωνι. καὶ ot τε τραυµατίαι φορά- 
δήν ἐξεκομίζοντο πονήρως ἔχοντες, καὶ μάλιστα ὁ πρεσβυ- 
της 0 Ζηνόθεμις ἀμφοτέραις τῇ μὲν τῆς ῥινός, τῇ δὲ τού 
ὀφθαλμοῦ ἐπειλημμένος., βοῶν ἀπόλλυσθαι ὑπ᾿ ἀλγηδό- 
vOv, ὥστε καὶ τὸν Ἕρμωνα καίπερ ἐν κακοῖς ὄντα — δύο 
γὰρ ὀδόντας ἐξεκέκοπτο — ἀντιμαρτύρεσθαι Λέγοντα, 
Μέμνησο μέντοι, à Ζηνόθεμι, dc οὐκ ἀδιάφορον ἡγῇ 
τὸν πόνον’ καὶ ó νυμφίος δὲ ἀκεσαμένου τὸ τραῦμα τοῦ 
Αάιονίκου ἀπήγετο ἐς τὴν οὐκίαν ταινίαις κατειληµένος 
τὴν κεφαλήν. ἐπὶ τὸ ζεῦγος ἀνατεθεὶς ép! οὗ τὴν νύμφην 
ἀπαξειν ἔμελλε, πικροὺς ὁ ἄθλιος τοὺς γάμους ἑορτά- - 
σας" καὶ τῶν ἄλλων δὲ ὁ 4ιόνικος ἐπεμελεῖτο δή τὰ Óv- . 
sert, καὶ καθευδήσοντες ἀπήγοντο ἐμοῦντες οἱ πολλοὶ | 


| 
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ἐν ταῖς ὁδοῖς. ὁ μέντοι ᾽4λκιδάμας αὐτοῦ ἔμεινεν' οὗ 
γὰρ ἠδυνήθησαν ἐκβαλεῖν τὸν ἄνδρα. ἐπεὶ ἅπαξ κατα- 
βαλὼν ἑαυτὸν ἐπὶ τῆς κλίνης πλαγίως ἐκάθευδε. 48. τοῦτό 461 
σοι τέλος, à καλὲ Φίλων, ἐγένετο τοῦ συμποσίου, ἢ ἄμει- 
νον τὸ τραγικὸν ἐκεῖνο ἐπειπεῖν, 


πολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιµονίων, 

πολλὰ Ó ἀέλπτως κραίνουσι θεού, 

καὶ τὰ δοκηθέντ᾽ οὐκ ἐτελέσθη: 
ἀπροσδόκητα γὰρ ὡς ἀληθῶς ἀπέβη καὶ ταῦτα. ἐκεῖνο 
μµεμάθηκα ἤδη, ὥς οὐκ ἀδφαλὲς ἄπραμτον ὄντα συνεστιᾶ- 
σθαι τοιούτοις σοφοῖς. 


ΗΕ ΡΙ ΤΗΣ ZTPIHZ 0EOT. 


1. Ἔστιν ἐν Συρίῃ πόλις οὐ πολλὸν ἀπὸ τοῦ Εὐφρή- 
τεω ποταμοῦ, καλέεται δὲ Igor καὶ ἔστιν (oy τῆς Ἡρης 
τῆς Ασσυρύῃς. δοκέει δέ µοι, τὀδὲ τὸ οὔνομα οὐκ ἅμα 
τῇ πόλι οἰκεομένῃ ἐγένετο. ἀλλὰ τὸ μὲν ἀρχαῖον ἄλλο qv: 
μετὰ δὲ σφίσι τῶν ἰρῶν μεγάλων γιγνοµένων ἐς τόδε ἡ 452 
"ἐπωνυμίη ἀπίκετο. περὶ ταύτης ὧν τῆς πόλιος ἔρχομαι 
ἐρέων ὑκόσα ἐν αὐτῇ ἐστιν. ἐρέω δὲ καὶ νόμους, τοῖσιν 
ἐς τὰ (gà χρέονται, καὶ πανηγύριας τὰς ἄγουσι καὶ 8υ- 
σίας τὰς ἐπιτελέουσιν. ἐρέω δὲ ὁκόσα καὶ περὶ τῶν τὸ 
(gov εἰσαμένων µυθολογέουσι, καὶ τὸν νηὸν ὅκως ἐγέ- 
νετο. γράφω δὲ ᾿4σσύριος ἑών, καὶ τῶν ἀπηγέομαι τὰ 
μὲν αὐτοφψίῃ ἔμαθον, τὰ δὲ παρὰ τῶν ἐρέων ἐδάην, ὁκόσα 
ἐόντα ἐμεῦ πρεσβύτερα ἐγὼ ἱστορέω. 

2. Πρῶτοι μὲν àv ἀνθρώπων, τῶν ἡμεῖς ἵδμεν, A(- 
γύπτιοι λέγονται θεῶν τε ἐννοίην λαβεῖν καὶ (gà εἴσα- 
σθαι καὶ τεµένεα καὶ πανηγύριας ἀποδέξαι. πρῶτον ὃν 
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.xal οὐνόματα ἐρὰ ἔγνωσαν καὶ λόγους (govg ἔλεξαν. μετὰ 
δὲ οὐ πολλοστῷ yoovo παρ᾽ Αἰγυπτίων λόγον ᾿4σσύριοι 
ἐς θεοὺς ἤκουσαν καὶ ἱρὰ καὶ νηοὺς ἤγειραν, ἐν τοῖσι 
καὶ ἀγάλματα ἔθεντο καὶ ξόανα ἐστήσαντο. 3. τὸ δὲ πα- 
λαιὸν καὶ παρ᾽ 4ὐγυπτίοισιν ἀξύανοι νηοὶ ἔσαν. καὶ ἔστιν 
(pa καὶ ἐν Συρίη ov παρὰ πολὺ τοῖς 4ἰγυπτίοισιν ἰἐσο- 
χρονέοντα, τῶν yo πλεΐστα ὄπωπα: τὸ ye toU Ἡρακλέος 
τὸ ἐν Τύρω, οὐ τούτου τοῦ Ἡρακλέος, τὸν Ἕλληνες ἀεί- 
δουσιν, ἀλλὰ τὸν ἐγω λέγω, πολλὸν ἀρχαιότερος, καὶ 
Τύριος ἤρως ἐστίν. 4. ἕνι δὲ καὶ ἄλλο (gov ἐν Φοινίκῃ 
μέγα», τὸ Σιδώνιοι ἔχουσιν, Gg μὲν αὐτοὶ Λέγουσιν, 
᾿αστάρτης ἐστίν' ᾿4στάρτην à. ἐγὼ δοκέω Σεληναίην ἕμ- 
Leva ὡς δέ uot tug τῶν ἐρέων ἀπηγέετο, Εὐρῶώπης ἐστὶ 
τῆς Κάδµου ἀδελφεῆς. ταύτην δ᾽ ἐοῦσαν ᾽4γήνορος τοῦ 
βασιλῆος θυγατέρα, ἐπειδή τε ἀφανὴς ἐγεγόνεεν. οἱ Φοί- 
νικες τῷ νηῷ ἐτιμήσαντο καὶ λόγον ἱρὸν éx' αὐτῇ ἔλεξαν, 
ὅτι ἐοῦσαν καλὴν Ζεὺς ἐπόθεε καὶ τὸ εἶδος εἰς ταῦρον 
ἀμειψάμενος ἤρπασε, καί µιν ἐς Κρήτην φέρων ἀπίχετο. 
τάδε μὲν καὶ τῶν ἄλλων Φοινίκων ἤκουον, καὶ τὸ vo- 
µισµα, τῷ Σιδῶνιοι χρέονται. τὴν Εὐρώπην ἐφεξομένην 
ἔχει τῷ vovoo τῷ zh: τὸν δὲ νηὸν ovx ὁμολογέουσιν 
Εὐρῶώπης ἔμμεναι. ὃ. ἔχουσι δὲ καὶ ἄλλο Φοίνικες (gov, 
ovx Ασσύριον, ἆλλ᾽ 4ὐγύπτιον, τὸ ἐξ Ηλίου πόλιος ἐς 
τὴν Φοινίκην ἀπίκετο. ἐγὼ uév µιν ovx ὕπωπα, μέγα δὲ 
καὶ τόδε καὶ ἀρχαῖόν ἐστιν. 6. εἶδον δὲ καὶ ἐν Βύβλω u£ya 
(pov ᾽4φροδίτης Βυβλίης, ἐν τῷ καὶ τὰ ὄργια ἐς 4δωνιν 
ἐπιτελέουσιν' ἐδάην δὲ καὶ τὰ ὄργια. λέγουσι γὰρ δὴ ὧν 
τὸ ἔργον τὸ ig 4δωνιν ὑπὸ τοῦ συὸς ἐν τῇ χάρη τῇ ὀφε- 
τέρῃ γενέσθαι καὶ μνήμην τοῦ πάθεος τύπτονταέτε ἑκα- 
στου ἔτεος καὶ θρήνέουσι καὶ τὰ Όρλια ἐπιτελέουσιν καὶ 
σφίσι μεγάλα πένθεα ἀνὰ τήν χώρην ἴσταται. ἐπεαν δὲ 
αποτύψωῶνταί τε καὶ ἀποκλαύσωνται, πρῶτα μὲν κατα- 
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γίζουσι τῷ 4δώνιδι ὅκως ἐόντι véxvi, μετὰ δὲ τῇ ἑτέρη 
ἡμέρῃ ζῶώειν vé µιν µυθολογέουσι καὶ ἐς τὸν ἠέρα zéu- 
πουσι καὶ τὰς κεφαλὰᾶς ξυρέονται ὅκως 4ὐγύπτιοι ἀπο-- 
θανόντος Απιος. γυναικῶν δὲ ὑκόσαι οὐκ ἐθέλουσι Ev- 
ρέεσθαε, τοιήνδε ζηµίην ἐκτελέουσιν' ἐν μιῇ ἡμέρῃ ἐπὶ 
πρήσι τῆς ὥρης ἵστανται, ἡ δὲ ἀγορὴ µούνοισι ξείνοισι 
παρακέεται καὶ ὁ μισθὸς ἐς τὴν 4φροδίτην ὃδ.υσίη γίγνε- 
ται. 7. εἰσὶ δὲ ἔνιοι Βυβλίων., οἳ λέγουσι παρὰ σφίσι τε- 
δέφθαι τὸν ὌὍσιριν τὸν Αἰγύπτιον, καὶ τὰ πένθεα καὶ 
tà ὄργια οὐκ ἐς τὸν 4δωνιν., ἀλλ᾽ ἐς τὸν Ὅσιριν πάντα 
κρήσσεσθαι. ἐρέω δὲ ὁκόθεν καὶ τάδε πιστὰ δοκέουσι. 
κοφαλὴ ἑκάστου ἔτεος ἐξ 4ἰγύπτου ἐς τὴν Βύβλον ἆπ- 


εχνέεται πλώουσα τὸν μεταξὺ πλόον ἑπτὰ ἡμερέων. καί 


Iuv οἱ ἄνεμοι φορέουσι θείῃ ναυτιλίῃ' τρέπεται δὲ οὐ- 
deut, ἆλλ᾽ ἐς μούνην. τὴν Βύβλον ἀπικνέεται. καὶ ἔστι 
10 σύμπαν θωῦμα. καὶ τοῦτο ἑκάστου ἔτεορ γίγνεται, τὸ 
καὶ ἐμεῦ παρεόντος ἐν BvBAo ἐγένετο" καὶ τὴν πεφαλὴν 
ἐθνηόάμην Βυβλίνην. 8. ἔνι δὲ καὶ ἄλλο δωῦμα ἐν τῇ 
Mi "fj Βυβλίνῃη, ποταμὸς ἐκ τοῦ 4ιβάνου τοῦ οὔρεος 
.. τὴν ἅλα ἐκδιδοῖ" οὔνομα τῷ ποταμῶῷ ΄4δωνις ἐπικέε- 
ται. ὁ δὲ ποταμὸς ἑκάστου ἔτεος αἱμάσσεται καὶ τὴν χροιὴν 
ὀλέσας ἑσπίπτει ἐς τὴν δάλασδαν καὶ φοινίσσει τὸ πολλὸν 
τοῦ πελάγεος καὶ σηµαίνει τοῖς Βυβλίοις τὰ πένθεα. µυ- 
Φένται δὲ ὅτι ταύτῃσι τῇσιν ἡμέρᾖσιν ὁ 4δωνις ἀνὰ τὸν 
'- ligavov τιτρώσκεται καὶ τὸ αἷμα ἐς τὸ ὕδωρ ἐρχόμενον 
- ἀλ]άσσει τὸν ποταμὸν καὶ τῷ ῥόω τὴν ἐπωνυμίην διδοζ. 
ταῦτα μὲν οἱ πολλοὶ λέγουσιν. ἐμοὶ δέτις avro Βυύβλιος 
ἀληθέα δοκέων λέγειν ἑτέρην ἀπηγέετο τοῦ πάθεορ ai- 
τίην. ἔλεγε δὲ ὧδε' ὁ Ἴάδωνις ὁ ὁ ποταμός; ὤ ξεῖνε, διὰ 
τοῦ Αιβάνου ἔρχεται ὁ «δὲ 4ίβανος x Qro ξανδόγεώς 
ἐστιν: ἄνεμοι Qv τρήχέες ἐκείνῃσι τῇσιν ἡμέρῃσιν ἵστα- 
Mvo, τὴν γῆν τῷ ποταμῶ ἐπιφέρουσι ἑοῦσαν ἐς τὰ ua- 
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Λιστα µιλτώδεα, ἡ δὲ γῆ µιν αἱμῶδεα τέθησι' xol τοῦδε 
τοῦ πάθεος οὐ τὸ ipa, τὸ λέγουσιν, ἀλλ᾽ ἡ χώρη αἰτίη. 
ὁ μέν µοι Βύβλιος τοσαῦτα ἀπηγέετο' εἰ δὲ ἀτρεκέως 
ταῦτα ἔλεγεν, ἐμοὶ μὲν δοκέει καρτα δείη καὶ τοῦ ἀνέμου 
yj συντυχίη. 9. ἀνέβην δὲ καὶ ἐς τὸν 4ἱβανον ἐκ Βύβλουν, 
ὁδὸν ἡμέρής, πυθόµενος αὐτόθι ἀρχαῖον ἐρὸν ᾿4φροδί- 
της ἔμμεναι, τὸ Κινύρης εἴσατο, καὶ εἶδον τὸ ἐρὸν καὶ 
ἀρχαῖον ἦν. τάδε μέν ἐστι τὰ ἐν τῇ Συρίῃ ἀρχαῖα καὶ µε- 
γάλα (gc. 10. τοσούτων δὲ ἐόντων ἐμοὶ δοκέει οὐδὲν τῶν 
ἐν τῇ (pij πόλι μείζον ἔμμεναι οὐδὲ νηὸς ἄλλος ἁγιώτε- 
pog οὐδὲ X097 ἄλλη ἱροτέρη. ἔνι δὲ καὶ ἔργα iv αὐτῷ πο- 
Λυτελέα καὶ ἀρχαῖα ἀναθήματα καὶ πολλα θωύματα καὶ 
ι67 ξόανα δεοπρεπέα, καὶ 9 εοὶ δὲ κάρτα αὐτοῖσιν ἐμφανέερ᾽ 
ἱδρώει γὰρ δὴ v παρὰ σφίσι τὰ ξόανα καὶ κινέεται καὶ 
χρησµηγοθέει ' καὶ Bor δὲ πολλάκις ἐγένετο ἐν τῷ νηῷ 
κλεισθέντος τοῦ (gov, καὶ πολλοὶ ἤκουσαν. ναὶ μὴν καὶ 
ὄλβου πέρι ἐν τοῖσιν ἐγὼ οἶδα πρῶτόν ἐστι' πολλὰ γὰρ 
αὐτοῖσιν ἀπικνέεται χρήματα ἕκ τε ᾽4ραβίης καὶ Φοινί- 
xov καὶ Βαβυλωνίων καὶ ἄλλα ἐκ ἹΚαππαδοκίής, τὰ à 
καὶ Κίλικες φέρουσί., τὰ δὲ ᾿4σσύριοι. εἶδον δὲ ἐγὼ καὶ 
τὰ ἐν τῷ vq λάθρῃ ἀποκέαται, ἐσθῆτα πολλἠν καὶ ἄλλα 
ὁκόσα ἐς ἄργυρον r ἐς χρυσὸν ἀποκέκριται' ὁρταὶ μὲν 
γὰρ καὶ πανηγύριες οὐδαμοῖσιν ἄλλοισιν ἀνθρώπων το- 
δαίδε ἀποδεδέχαται. "11. ἱστορέοντι δέ µοι ἐτέων πέρι, 
ὁκόσα τῷ ἰ{ρῷ ἐστι, καὶ τὴν 950v αὐτοὶ ἤντινα δοκέουσε, 
πολλοὶ λόγοι ἐλέγοντο. τῶν οἱ μὲν (gor, οἱ δὲ ἐμφανέες, 
οὐ δὲ κάρτα μυθώδεες, καὶ ἄλλοι βάρβαροι, οἱ μὲν τυῖσιν 
Ἕλλησιν ὁμολογέοντες, τοὺς ἐγὼ πάντας μὲν ἐρέω, δέ- 
χοµαι δὲ οὐδαμά. 19. οἱ μὲν ὧν πολλοὶ «4ευκαλίωνα τὸν 
158 Σισύθεα τὸ ἰρὸν εἴσασθαι λέγουσι, τοῦτον 4ευκαλίωνα, 
ἐπὶ τοῦ τὸ πολλὸν ὕδωρ ἐγένετο. «4{ευκαλίωνος δὲ πέρι 
λόγο» ἐν Ἕλλησιν ἤκουσα, τὸν Ἕλληνες ἐπ᾽ αὐτῷ Λέγου- 
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σι». 6 δὲ μῦθος ὧδε ἔχει. δε ἡ γενεὴ οἱ νῦν ἄνθρωποι 
οὐ πρῶτοι ἐγένοντο, ἀλλ᾽ ἐκείνη μὲν v γενεὴ πάντες 
ὤλοντο. οὗτοι δὲ γένεος τοῦ δευτέρου εἰσέ, τὸ αὖτις ἐκ 
«4ευκαλίωνος ἐς πληθὺν ἀπίκετο. ἐκείνων δὲ πέρι τῶν 
ἀνθρώπων τάδε µυθέονται' ὑβρισταὶ κάρτα ἐόντες ἀθέ- 
µιστα ἔργα ἔπρησσον, οὔτε γὰρ ὄρκια ἐφύλασσον οὔτε 
ξείνους ἐδέκοντο οὔτε [κετέων ἠνείχοντο, ἀντ ὧν σφί- 
σιν 1) μεγάλη συμφορὴ ἀπίκετο. αὐτίκα ἡ γῆ πολλὸν ὕδωρ 
ἐκδιδοῖ καὶ ὄμβροι μεγάλοι ἐγένοντο καὶ of ποταμοὶ κατέ- 
βησαν µέξονες καὶ ἡ Θάλασσα ἐπὶ πολλὸν ἀνέβη, ἐς ὃ 
πάντα ὑδωρ ἐγένοντο καὶ πάντες ὤλοντο, «4{ευκαλίων δὲ 
μοῦνος ἀνθρώπων ἐλέπετο ἐς γενεὴν δευτέρην εὐβουλίης 
τε καὶ τοῦ εὐσεβέος εἵνεκα. ἡ δέ οἱ σωτηρίη 105 ἐγένετο" 
λάρνακα μεγάλην, τὴν αὐτὸς εἶχεν., ἐς ταύτην ἐσβιβάσας 
παῖϊδας τε καὶ γυναῖκας ἑωυτοῦ ἐσέβη ' ἐσβαίνοντι δέ οὗ 
ἀπύκοντο σύες καὶ ἵπποι καὶ λεόντων γένεα καὶ ὄφιες καὶ 
ἄλλα ὁκόσα ἐν γῇ νέµονται, πάντα ἐς ζεύγεα. ὁ δὲ πάντα 
ἐδέκετο, καί µιν οὐκ ἐσίνοντο, ἀλλὰ σφίσι μεγάλη διό-- 
Sev φιλίη ἐγένετο. καὶ ἐν µιῇ λάρνακι πάντες ἔπλευσαν, 
ἔστε τὸ ὕδωρ ἐπεκράτεε. τὰ μὲν «4{ευκαλίῶνος πέρι Ἕλ- 459 
 Aqvsg ἱστορέουσι. 18. τὸ δὲ ἀπὸ τούτου λέγεται λόγος 
ὑπὸ τῶν ἐν τῇ ἱρῇ πόλι µεγάλως ἄξιος θαωυμάσαι., ὅτι 
ἐν τῇ σφετέρῃ oor χάσμα µέγα ἐγένετο xal τὸ σύμπαν 
ὕδωρ κατεδέξατο' «4{ευκαλίων δέ, ἐπεὶ τάδε ἐγένετο, βω- 
µούς τε ἔθετο καὶ νηὸν ἐπὶ τῷ χάσµατι Hoyo ἅγιον ἑστή-- 
σατο. ἐγὼ δὲ καὶ τὸ χάσµα εἶδον, καὶ ἔστιν ὑπὸ τῷ νηῶ 
κάρτα μικρόν. εἰ μὲν ὧν πάλαι καὶ µέγα dv νῦν τοιόνδε 
ἐγένετο, οὐκ οἶδα": τὸ δὲ ἐγὼ εἶδον, μικρόν ἐστι. σῆμα 
δὲ τῆς ἱστορίης τόδε πρήσσουσι’ δὶς ἑκάστου ἔτεος ἐκθα-- 
Λλάσσης ὕδωρ ἐς τὸν νηὸν ἀπικνέεται. φέρουσι δὲ ovx 
ἰρέες μοῦνον, ἀλλὰ πᾶσα Συρίη καὶ ᾽4ραβίη, καὶ πέρη- 
Θεν τοῦ Εὐφρήτεω πολλοὶ ἄνθρωποι ἐς θάλαδδυν ἔφ]δν- 
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ται καὶ πάντες ὕδωρ φέρουσι, τὸ πρῶτα μὲν ἐν τῷ vqo 
ἐκχέουσι, μετὰ δὲ ἐς τὸ χάσμα κατέρχεται, καὶ δέκεται 
τὸ χάσμα μικρὸν ἐὸν ὕδατος χρῆμα πολλὀν. τὰ δὲ ποιέον- 
veg. «4{ευκαλίωνα ἐν τῷ (gà τόνδε νόμον δέσθαι λέγουσι 
συμφορῆς τε καὶ εὐεργεσίης μνῆμα ἔμμεναι. 0 μὲν ὧν 
ἀρχαῖος αὐτοῖσι λόγος ἀμφὶ τοῦ ἐροῦ τοιόσδε ἐστί. 14. ἅλ- 
Ao. δὲ Σεµίραμιν τὴν Βαβυλωνίην., τῆς δῆ πολλὰ ἔργα 
ἐν τῇ Moin ἐστί, ταύτην καὶ τόδε τὸ ἔδος εἴδασθαι νο- 
µίξουσιν, οὐκ "Hor δὲ εἴσασθαι, ἀλλὰ μητρὶ ἑωυτῆς. τῆς 
«4ερκετὼ οὔνομα. «{ερκετοῦς δὲ εἶδος ἐν Φοινύκῃ ἐθεη- 
σάµην, Βέηµα Eévov: ἡμισέη μὲν γυνή, τὸ δὲ ὁκόσον ἐκ 
μηρῶών ἐς ἄκρους πὀδας ἰχθύος οὐρὴ ἀποτείνεται. ἡ δὲ 
ἐν τῇ ἱρῇ πόλι πᾶσα γυνή ἐστι. πίστιες δὲ τοῦ Λόγου 
αὐτοῖσι κάρτα ἐμφανέες' χθύας χρῆμα (oov vouitove 
καὶ οὔκοτε ἐχθδύων φαύουσι, καὶ ὄρνιθας τοὺς μὲν ἄλ- 
λους σιτέονίαι, περιστερὴν δὲ μούνην οὐ σιτέονται, ἀλλὰ 
σφίσιν δε (gy. τὰ δὲ γιγνόµενα δοκέει αὐτοῖσι ποιέεσθαι 
4ερκετοῦς καὶ Σεμιράμιος εἵνεκα, τὸ uév, ὅτι «4{ερκετὼ 
μορφὴν ἰχθύος ἔχει, τὸ δέ, ὅτι τὸ Σεμιράμµιος τέλος ἐς 
περιστερὴν ἀπίκετο. ἀλλ᾽ ἐγὼ τὸν μὲν νηὸν ὅτι Σεµιρά- 
µιος ἔργον ἐστί, τάχα κου δέξοµαι' «4{ερκετοῦς δὲ τὸ ἐρὸν 
ἔμμεναι οὐδαμὰ πείθοµαι, ἐπεὶ καὶ παρ᾽ ἰγυπτίων 
ἐνίοισιν ὐχθύας οὐ σιτέονται͵, καὶ τάδε οὐ «{ερκετοῖ χα- 
ρίξονται. 15. ἔστι δὲ καὶ ἄλλος λόγος ἰρός, τὸν ἐγὼ σο- 
φοῦ ἀνδρὸς ἤκουσα, ὅτι 1] μὲν 9εἡ Ῥέη ἐστί, τὸ δὲ (gv 
ττεω ποίημα. "άττης δὲ γένος μὲν «4νδὸς ἦν, πρῶτος 
δὲ τὰ ὄργια τὰ ἐς Ῥέην ἐδιδάξατο. καὶ τὰ Φρύγες καὶ 
4υδοὶ καὶ Σαμόθρακες ἐπιτελέουσιν, άττεω πάντα ἔμα- 
9€ov: ὡς γάρ µιν 1) Ῥέη ἔτεμε, βίου μὲν ἀνδρηίου ἀπε- 
παύσατο, µορφήν δὲ δηλέην ἠμείψατο καὶ ἐσθῆτα yv- 
ναικηίην ἐνεδύσατο καὶ ἐς πᾶσαν γῆν φοιτέων ὄργιά τε 
ἐπετέλεε xal τὰ ἔπαθεν ἀπηγέετο καὶ Ῥέην ἤειδεν. ἐν 
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τοῖσι καὶ ἐς Xwoiqv ἀπίκετυ. ὡς δὲ οἱ πέρην Εὐφρήτεω 
ἄνθρωποι οὔτε αὐτὸν οὔτε ὄργια ἐδέκοντο, ἐν τῶδε τῷ 
χώρω τὸ ἐρὸν ἐποιήσατο. σηµήια δέ ἡ 950g τὰ πολλὰ 

ἐς Ῥέην ἐπικνέεται. λέοντες γάρ µιν φέρουσι καὶ vUu- 463 
πανον ἔχει καὶ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ πυργοφορέει, ὁκοίην Ῥέην 
«4υδοὶ ποιέουσιν. ἔλεγε δὲ καὶ Γάλλων πέρι, ot εἶσιν ἐν 

τῶ ἰρῷ. ὅτι Γάλλοι Hor μὲν οὐδαμά, Ρέῃ δὲ τέμνονται 
καὶ Αττεα µιµέονται. τὰ δὲ uo, εὐπρεπέα μὲν δοκέει ἕμ- 
µεναι, ἀληθέα δὲ oU* ἐπεὶ καὶ τῆς τομῆς ἄλλην αἰτίην 
ἤκουσα πολλὸν πιστοτέρην. 16. ἀνδάνει δέ µοι τὰ A£- 
γουσι τοῦ ἐροῦ πέρι τοῖσιν Ἕλλησιν τὰ πολλὰ ὁμολογέον-- 
τες, τὴν μὲν θεὸν Ἡρην δοκέοντες, τὸ δ᾽ ἔργον «4ιονύ-- 
σου τοῦ Σεµέλης ποίημα” καὶ γὰρ δὴ «4{ιόνυσος ἐς Συ-- 
ρίην ἀπίκετο κείνην ὁδὸν τὴν ἦλθεν ix^ Αὐθιοπίην. καὶ 
ἔστι πολλὰ ἐν τῷ (oO «4ιονύσου ποιητέω σήµατα, ἐν τοῖσι 
καὶ ἐσθῆτες βάρβαροι καὶ λίθοι Ἰνδοὶ καὶ ἐλεφάντων xé- 463 
ρεα. τὰ «4ιόνυσος ἐξ 4ἰθιόπων ἤνεικει καὶ φαλλοὶ δὲ 
ἑστᾶσιν ἐν τοῖσι προπυλαίοισι δύο κάρτα μεγάλοι, ἐπὶ 
τῶν ἐπίγραμμα τοιόνδε ἐπιγέγραπται, «τούσδε φαλλοὺς 
«ιόνυσος "Hor µητρυιῇ ἀνέθηκα. 

Ἐμοὶ u£v vvv καὶ τάδε ἀρκέει. ἐρέω δὲ καὶ ἄλλ᾽ ὃ τι 
ἐστὶν ἐν τῷ νηῶ «4ιονύσου 0gyiov. φαλλοὺς Ἕλληνες «4ιο-- 
νύσω ἐγείρονσιν, ἐπὶ τῶν καὶ τοιόνδε τι φέρουσιν, ἄν- 
ὃρας μικροὺς ἐκ ξύλου πεποιηµένους, μεγάλα αἰδοῖα ἔχον- 
τας" καλέονται δὲ τάδε νευρόσπαστα. ἔστι δὲ καὶ τὀδε ἐν 
τῷ ἰρῷ. ἐν δεξιῇ τοῦ νηοῦ κάθηται σμικρὸς avro χάλκεος 
έχων αἰδοῖον μέγα. 17. τοσάδε μὲν ἀμφὶ τῶν οὐκιστέων 464 
τοῦ ἱροῦ μυθολογέουσιν. ἤδη δὲ ἐρέω καὶ τοῦ νηοῦ πέρι 
θέσιός τε ὅκως ἐγένετο καὶ ὅστις µιν ἐποιήῄσατο. Λέγουσι 
τὸν νηὸν τὸν νῦν ἐόντα μὴ ἔμμεναι τὸν τὴν ἀρχὴν γεγε- 
νηµένον, ἀλλ᾽ ἐκεῖνον μὲν κατενεχθῆναι χρόνω ὕστερον, 
τὸν δὲ νῦν ἑόντα Στρατονίκης ἔμμεναι ποίηκο.. sove 
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κὸς τοῦ Ασσυρίών βασιλῆος. δοκέει δέ uou ἡ Στρατονίκη 
ἐκείνη ἔμμεναι, τῆς ὁ πρόγονος ἠρήσατο, τὸν ἤλεγξε τοῦ 
ἑητροῦ ἐπινοίη' ὥς γάρ µιν ἡ συμφορὴ κατέλαβενι ἆμη- 
χανέων τῷ κακῷ αἰδχρῷ δοκέοντι κατ᾽ ἠσυχίην ἐνόσεεν. 
ἔκειτο δὲ ἀλγέων οὐδέν, καί οἱ ἤ τε χροιῆ πάμπαν ἑτρέ- 
πετο καὶ τὸ σῶμα δι ἡμέρης ἐμαραίνετο. ὁ δὲ ὐητρὸς ὡς 
εἶδέ µιν ἐς οὐδὲν ἐμφανὲς ἀρρωστέοντα, ἔγνω τὴν νοῦ- 
σον ἔρωτα ἔμμεναι. ἔρωτος δὲ ἀφανέος πολλὰ σηµήια, 
ὀφθαλμοί τε ἀσθενέες καὶ φωνὴ καὶ χροιὴ καὶ δάκρυα. 
μαθῶν δὲ ταῦτα ἐποίεε' χειρὶ μὲν τῇ δεξιῇ ἔχε τοῦ νεη- 
νίσκου τὴν καρδίην, ἐκάλες δὲ τοὺς ἀνὰ τὴν oíxíqv πάν- 
τας". 0 δὲ τῶν μὲν ἄλλων ἐσιόντων πάντων ἐν ἠρεμίῃ 
µεγαάλῃ ἦν. ὡς δὲ ἡ μητρυιὴ ἀπίκετο, τήν τε χροιὴν ἠλ- 
Λάξατο καὶ ἱδρώειν ἄρξατο καὶ τρόµω ἔχετο xal) καρδίη 
465 ἀνεπάλλετο" τὰ δὲ γιγνόµενα ἐμφανέα τῷ ἰητρῷ τὸν 
ἔρωτα émoíss. 18. καί µιν ὧδε ἱἑήσατο: καλέσας τοῦ νεη- 
νίσκου τὸν πατέρα κάρτα ὀρρῶδέοντα, "Hós v] νοῦσος, 
ἔφη, τὴν ὁ παῖς 00e ἀρρωστέει, οὐ νοῦσός ἐστιν, ἀλλά 
ἀδικίη: ὅδε γάρ τοι ἀλγέει μὲν οὐδέν, ἔρως δέ µιν καὶ 
φρενοβλαβείη ἔχει. ἐπιθυμέει δὲ τῶν οὐδαμὰ τεύξεται, 
φιλέων γυναῖκα ἐμήν, τὴν ἐγὼ οὔτι µετήσομαι. ὁ μὲν 
Qv τοιάδε σοφίῃ ἐψεύδετο. ὁ δὲ αὐτίκα ἑλίσσετο, Πρός 
τε δοφίης καὶ ἑητρικῆς µή µοι παῖδα ὀλέσῃς' οὐ γὰρ ἐθέ- 
Aov ταύτῃ συμφορῇ ἔσχετο, ἀλλά οἱ ἡ νοῦσος ἀεκουσίη. 
τῷ σὺ μηδαμὰ ζηλοτυπέων πένθος ἐγεῖραι πασῃ βασι- 
ληίη μηδὲ ἑητρὸς ἑὼν φθόνον προξενέειν ἐητρικῇῃ. ὁ μὲν 
ὧδε ἀγνὼς ἑὼν ἐδέετο. ὁ δἐµιν αὖτις ἀμείβετο, άνόσια 
σπεύδεις γάμον ἐμὸν ἀπαιρεόμενος ἠδὲ ἐητρὸν ἄνδρα 
βιώμενος. σὺ δὲ κῶς ἂν αὐτὸς ἔπρηξας, si τοι σὴν yv- 
ναῖκα ἐπόθεεν, ἐμεῦ τάδε δεόµενος; ὁ δὲ πρὸς ταδε ἕλε- 
γεν ὡς οὐδ᾽ αὐτὸς ἄν κοτε γυναικὸς ἐφείδατο οὐδὲ παιδὲ 
σωτγρίής ἐφδόνεεν, si καί οἱ µητρυιῆς ἐπεθύμεεν' οὐ 
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φὰρ ὁμοίην συμφορὴν ἔμμεναι γαμετὴν ἡ παῖδα ὀλέσαι. 
ὥς δὲ τάδε 0 ἑητρὸς ἤκουσε, Τί τοι, ἔφη, dub λίσσεαι: 
καὶ γάρ τοι σὴν γυναῖκα ποθέει' τα δὲ ἔλεγον ἐγῶ, πάντα 
ἕην φεύδεα. πείθεται μὲν τουτέοισι, καὶ τῷ μὲν παιδὶ 
Λείπει καὶ γυναῖκα καὶ βασιληίην, αὐτὸς δὲ ἐς τὴν Βαβυ- 
λωνίην χώρην ἀπίκετο καὶ πόλιν ἐπὶ và Εὐφρήτῃ éna- 
νυμον ἑωυτοῦ ἐποιήσατο. ἔνθα ol καὶ ἡ τελευτὴ ἐγένετο. 
ὧδε μὲν 0 ἑητρὸς ἔρωτα ἔγνω vs καὶ ὑήσατο. 19. 505 δὴ 
ὧν ἡ Σπρατονίκη ἔτι τῷ προτέρω ἀνδρὶ συνοικέουσα ὄναρ 
τοιόνδε ἐθεήσατο, ὥς µιν ἡ Hoy ἐκέλευεν ἐγεῖραί οἱ τὸν 
ἐν τῇ ἱρῇ πόλι vxov, εἰ δὲ ἀπειθέοι, πολλά οἱ καὶ xaxa 
ἀπείλεεν. v δὲ τὰ μὲν πρῶτα οὐδεμίην ὥρην ἐποιέετο, 
μετὰ δὲ ὥς µιν µεγάλη νοῦσος ἔλαβε, τῷ vs ἀνδρὶ τὴν 
ὄψιν ἀπηγήσατο καὶ τὴν Ἡρην {λάσκετο καὶ στήσειν τὸν 
νηὸν ὑπεδέξατο. καὶ αὐτίκα ὑγιέα γδνοµένην ὁ ἀνὴρ ἐς 
τὴν (ov πόλιν ἔπεμπε, σὺν δέ οἱ καὶ χρήματα καὶ στρα- 
tujv πολλήν, τοὺς μὲν οὐκοδομέειν, τοὺς δὲ καὶ τοῦ ἄσφα- 
Aéog εἵνεκα' καλέσας δέτινα τῶν ἑωυτοῦ φίλων, veuviqv 
κάρτα καλόν, và οὔνομα ἦν Κομβαβος, Ἐγώ τοι, ἔφη, 
o Κομβαβε, ἐσθλὸν ἐόντα φιλέω ve μάλιστα φίλων ἐμῶν 
καὶ πάµπαν ἐπαινέω σοφίής τε καὶ εὐνοίης τῆς ἐς ἡμέας, 
τὴν δή ἐπεδέξαο: νῦν δέ uot χρειὼ μεγάλης πίστιος, v6 
σε δέλω γυναικὶ ἐμῇ ἑσπόμενον ἔργον vé µοι ἐπιτελέσαι 
καὶ (ga τελέσαι καὶ στρατιῆς ἐπικρατέειν ' Gol δὲ ἀπικο- 
µένω ἐξ ἡμέων τιμὴ µεγάλη ἔσσεται. πρὸς δὲ τάδε 0 Κομ- 
βαβος αὐτίκα λίσσετο πολλὰ Λιπαρέων µή µιν ἐκπέμπειν 
μηδὲ πιστεύειν οἱ τὰ πολλὸν ἑωυτοῦ µέζονα χρήματα καὶ 
γυναῖκα καὶ ἔργον (gOv: τὰ δὲ ὀρρῶώδεε ux κοτέ οἱ ζηλο- 
τυπίη χρόνω ὑστέρῳ ἐς τὴν Στρατονίκήν γένοιτο, τὴν 
μοῦνος ἀπάξειν ἔμελλεν. 90. ὡς δὲ οὐδαμὰ ἐπείθετο, ὁ 
δὲ ἱκεσίης δευτέρης ἄπτεται δοῦναί οἱ χρόνον ἑπτὰ ἡμε- 
ῥέων. μετὰ δὲ ἀποστεῖλαί µιν τελέδαντά τιτῶν Vo. 
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ἐδέετο. τυχὼν δὲ ῥηιδίως dc τὸν ἑωυτοῦ οἶκον ἀπικνέεται 
x«i πεσὼν χαμᾶξε τοιάδε ὠδύρετο" cO δείλαιος, τί uo 
ταύτης τῆς πίστιος; τί δέ uot 6000, τῆς τέλος ἤδη δέρ- 
ποµαι; νέος μὲν ἐγὼ καὶ γυναικὶ καλῇ ἕψομαι. τὸ δέ uot 
µεγάλη συμφορὴ ἔδσεται, εἰ μὴ ἔγωγε πᾶσαν αἰτίην κα- 
x00 ἀποθήσομαι. τῷ µε χρῆν µέγα ἔργον ἀποτελέσαι, τὀ 
μοι πάντα φόβον (ήσεται. τάδε εἰπὼν ἀτελέα ἑωυτὸν 
ἐποίεξ, καὶ ταμὼν τὰ αἰδοῖα ἐς ἀγγήιον μικρὸν κατέθετο 
σµύρνῃ τε ἅμα καὶ µέλιτι καὶ ἄλλοισι θυώμασι καὶ ἔπειτα 
468 σφρηγῖδι τὴν ἐφόρεε σημηνάμενορ τὸ τρῶμα ὑῆτο. μετὰ 
δὲ ὥς µιν ὁδοιπορέειν ἐδόκεεν, ἀπικόμενος ἐς τὸν βασι- 
λῆα πολλῶν παρεόντων διδοῖτε ἅμα τὸ ἀγγήιον καὶ λέγει 
ὧδε' €Q δέσποτα, τόδε uot µέγα κειµήλιον ἐν τοῖσιν oi- 
κηίοισιν ἀπεκέετο, τὸ ἐγὼ κάρτα ἐπόθεον νῦν 0b ἐπεὶ 
μεγάλην 000v ἔρχομαι, παρὰ σοὶ τόδε θήσομαι. σὺ δέ uos 
ἀσφαλέως ἔχειν τόδε γάρ μοι χρυσοῦ βέλτερον. τόδε μοι 
ψυχῆς ἐμῆς ἀντάξιον. εὖτ᾽ ἂν δὲ ἀπίκωμαι, σῶον αὖτις 
ἀποίσομαι. ὁ δὲ δεξάµενορ £ ἑτέρῃ σφρηγῖδι ἐσημαίνετο καὶ 
τοῖσι ταμίῃσι φρουρέειν ἐνετείλατο. 91. Κομβάβος μέν 
N νυν τὸ ἀπὸ τοῦδε ἀσφαλέα ὁδὸν { djvvev: ἀπικόμενοι δὲ ἐς 
τὴν ἱρὴν πὀλιν σπουδῇ τὸν νηὸν οἰκοδόμεον καὶ σφίσι 
τρία ἔτεα ἐν τῷ ἔργῳ ἐξεγένετο, ἐν τοῖσιν ἀπέβαινε τάπερ 
ὁ Κομβάβος ὀρρώδεεν' ἡ Στρατονίκη γὰρ χρόνον ἐπὶ 
πολλὸν συνὀντα µιν ποθέειν ἄρχετο, μετὰ δέ οἱ καὶ κάρτα 
ἐπεμήνατο. καὶ λέγουσιν οἱ ἐν τῇ (gj πόλι τὴν Ἡρην vov- 
τέων αἰτίην ἐθέλουσαν γενέσθαι, Κομβάβον ἐσθλὸν μὲν 
ἐόντα λαθέειν µήδαµά., Στρατονίκην δὲ τίσασθαι., ὅτι 
οὐ ῥήιδίως τὸν νηὸν ὑπέσχετο. 39. ἡ δὲ τὰ μὲν πρῶτα 
469 ἐσωφρόνεε καὶ τὴν νοῦσον ἔκρυπτεν, og δέ οἱ τὸ κακὸν 
µέζον ἠσυχίης ἐγένετο. ἐς ἐμφανὲς ἐτρύχετο κλαίεσκέ τε 
δι᾽ ἡμέρης καὶ Κομβάβον ἀνεκαλέετο καί οἱ πάντα Κομ- 
Αάβος ἦν. τέλος δὲ ἀμηχανέουσα τῇ συμφορῇ εὐπρεπέα 
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ἱκεσίην ἐδίξητο. ἄλλω μὲν v τὸν ἔρωτα ὁμολογέειν ἐφυ- 
λάσσετο, αὐτὴ δὲ ἐπιχειρέειν αἰδέετο. ἐπινοέει ὧν τοιᾶδε, 
οἴνω ἑωυτὴν μεθ ύσασα ἐς λόγους οἱ ἐλθεῖν ' ἅμα δὲ olvo 
ἐσιόντι παρρησίη τε ἐσέρχεται καὶ ἡ ἀποτυχίη οὐ κάρτα 
αἰσχρή. ἀλλὰ τῶν πρησσοµένων ἕκαστα ἐς ἀγνοίην ἆνα- 
χωρέει. ὥς δέ οἱ ἑδόκεε, καὶ ἐποίεε ταῦτα. καὶ ἐπεὶ ἐκ 
δείπνου ἐγένοντο, ἀπικομένη ἐς τὰ οὗκήια, éy τοῖσι Κομ- 
Befloc αὐλίξετο, λίσσετό τε καὶ γούνων ἅπτετο καὶ τὸν 
ἔρωτα ὠὡμολόγεεν' ὁ δὲ τόν τε λόγον ἀπηνέως ἀπεδέκετο 
καὶ τὸ ἔργον ἀναίνετο καί ol τὴν µέθην ἐνεκάλεεν. ἀπει- 
λούσης δὲ µέγα τι κακὸν ἑωυτὴν ἐργάσασθαι, δείσας 
πάντα οἱ λόγον ἔφηνε καὶ πᾶσαν τὴν ἑωυτοῦ παθην ἁπη-- 
γήσατο xal τὸ ἔργον ἐς ἐμφανὲς ἤνεικεν. ἰδοῦσα 01 
Στρατονίκη va οὔκοτε ἔλπετο, µανίης μὲν ἐκείνης ἔσχετο, 
ἔρωτος δὲ οὐδαμὰ ἐλήθετο, ἀλλὰ πάντα οἱ συνεοῦσα vav- 416 
την παραμυθίην ἐποιέετο ἔρωτος ἀπρήκτοιο. ἔστιν ὁ ἔρως 
οὗτος ἐν τῇ (gi) πόλι καὶ ἔτι νῦν γίγνεται: γυναῖκες ΓαάΛ- 
Aov ἐπιθυμέουσιν καὶ γυναιξὶ Γάλλοι ἐπιμαίνονται», ζη- 
λοτυπέει δὲ οὐδείς, ἀλλὰ σφίσι τὸ χρήμα κάρτα ἐρὸν vo- 
µίξεται. 93. τὰ δ᾽ ὧν ἐν τῇ ἱρῇ πόλι ἀμφὶ τὴν Στρατο- 
νίκην οὐδαμὰ τὸν βασιλῆα λέληθεν, ἀλλὰ πολλοὶ ἀπι- 
πνεόµενοι κατηγόρεον καὶ τὰ γιγνόµενα ἀπηγέοντο. ἐπὶ 
τοῖσι περιαλγέων ἐξ ἀτελέος τοῦ ἔργου Κομβάβον ueve- 
κάλεεν. ἄλλοι δὲ λέγουσι λόγον οὔτι ἀληδέα, τὴν Στρα- 
τονίχκην. ἐπειδὴ ἀπέτυχε τῶν ἐδέετο. αὐτὴν γράφασαν ἐς 
τὸν ἄνδρα τοῦ Κομβάβου κατηγορέξιν πείρην οἱ ἐπικα- 
λέουσαν, καὶ τὸ Ἕλληνες Σ8ενεβοίης πἐρι λέγουσι καὶ 
Φαίδρης τῆς Κνωσσίης, ταυτὶ καὶ 4σσύριοι ἐς Στρατο- 
νίχην µυθολογέονσιν. ἐγὼ μέν νυν οὔτε Σθενεβοίην 
πείθοµαι οὔτε Φαίδρην τοιάδε ἐπιτελέσαι, si τὸν Ἱππό-- 
λυτον ἀτρεκέως ἐπόθεε Φαίδρη. ἀλλὰ τὰ μὲν ἐχέτω ὅκως 
καὶ ἐγένετο. 24. ὡς δὲ ἡ ἀγγελίη ἐς τὴν Cayo πόλιν Si 
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κετο ἔγνω τε 0 Κομβάβος τὴν αἰτίην, δαρσέων τε ζων, 
ὅτι οἱ ἡ ἀπολογίη οἴκοι ἐλείπετο, καί µιν ἐλθόντα ὁ βα- 
σιλεὺς αὐτίκα μὲν ἔδησέ τε καὶ ἐν φρουρῇ ἔχε. μετὰ δὲ 
παρεόντων οἱ τῶν φίλων, oV καὶ τότε πεμποµένῳ τῷ 
Κομβαβω παρεγένοντο, παραγαγῶν ἐς µέσον κατηγο- 
ρέειν ἄρχετο καί οἱ µοιχηίην τε καὶ ἀκολασίην προῦφερε' 
πάρτα δὲ δεινοπαθέων πίστιν τε καὶ φιλίην ἀνεκαλέετο 
λέγων τρισσὰ Κομβαβον ἀδικέειν μοιχόν τε ἐόντα καὶ ἐς 
πίστιν ὑβρίσαντα καὶ ἐς θεὸν ἀσεβέοντα, τῆς ἐν τῷ ἔργῳ 
τοιᾶάδε ἔπρηξε' πολλοὶ δὲ παρεστεῶτες ἤλεγχον, ὅτι ἆνα- 


. φανδὸν σφέαρ ἀλλήλοισι συνεόντας εἶδον. πᾶσι δὲ τέλος 


ἐδόκεεν αὐτίκα Θνήσκειν Κομβάβον θανάτου ἄξια d- 
γασµένον. 90. ὁ δὲ τέως μὲν ἔστηκε λέγων οὐδέν' ἐπεὶ 
δὲ ἤδη ἐς τὸν φόνον ἤγετο, φθέγξατό τε καὶ τὸ κδιµή- 
λιον αἴτεε λέγων, ὡς ἀναιρέει uv ovx ὕβριος οὐδὲ ya- 
µων εἵνεκα, ἀλλ᾽ ἐκείνων ἐπιθυμέων, τά οἱ ἀπιῶν παρὲ- 
Θήκατο. πρὸς ταδε ὁ βασιλεὺς καλέσας τὸν ταµίην ἑκέ- 
Λευεν ἐνεῖκαι τά οὗ φρουρέειν ἔδωκεν' ὡς δὲ ἤνεικε, 
λύσας τὴν σφρηγῖδα ὁ Κομβάβος τά τε ἐνεόντα ἐπέδειξε 
καὶ ἑωυτὸν ὁκοῖα ἐπεπόνθεεν, ἔλεξέ τε, Và βασιλεῦ, vade 
τοι ἐγὼ ὀρρωδέων, εὖτέ µε ταύτην ὁδὸν ἔπεμπες, ἀέκων 
ἤιον, καὶ ἐπεί µε ἀναγκαίη µεγάλη ἐκ σέο κατέλαβε, 
τοιάδε ἐπετέλεσα, ἐσθλὰ μὲν ἐς δεσπότεα, ἐμοὶ δὲ ovx 
εὐτυχέα" τοιόσδε μέντοι ἑων ἀνδρὸς ἐπ᾽ ἀδικίην ἐγκα- 
λέομαι. ὁ δὲ πρὸς τάδε ἀμβώσας περιέβαλέ τέ pav καὶ 
δακρύων ἅμα ἔλεγεν, Ὦ Κομβάβε, ví μέγα κακὸν εἰρ- 


472 γάσαο; τί δὲ σεωυτὸν οὕτω ἀεικέλιον ἔργον μοῦνος &v- 


δρῶν ἔπρηξας: τὰ οὐ πάμπαν ἐπαινέωςν ὦ σχέτλιε, Og 
τοιάδε ἔτλης, οἷα µήτε σὲ παθέειν μήτε ἐμὲ ἰδέσθαι ὤφε- 
Λεν' ov γάρ µοι ταύτης ἀπολογίης ἔδεεν. aAA! ἐπεὶ δαί- 
pov τοιάδε ἤθελε, πρῶτα µέν σοι τίσις ἐξ ἡμέων ἔσσε- 
41 αὐτέων συκοφαντέων ὁ Θάνατος, μετὰ δὲὸ µεγάλη 
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δωρεὴ ἀπίξεται χρυσός τε πολλὸς καὶ ἄργυρος ἄπλετος 
καὶ ἐσθῆτες ᾿Ασσύριαι καὶ ἵπποι βασιλήιοι. ἀπίξεαι δὲ 
παρ᾽ ἡμέας ἄνευ ἐδαγγελέος οὐδέτιρ ἀπέρξει σε ἡμετέρης 
ὄψιος, οὐδ᾽ ἦν γυναικὶ ἅμα εὐνάζωμαι. τάδε εἶπέ τε Guo 
καὶ ἐποίεε' καὶ οἱ μὲν αὐτίκα ἐς φόνον ἤγοντο, τῷ δὲ τὰ 
δῶρα ἐδίδοτο καὶ ἤ φιλίη µέξων ἐγεγόνεεν. ἐδόκεε δὲ 
οὐδεὶς ἔτι 4σσυρίων Κομβάβῳ σοφίην καὶ εὐδαιμονίην 
εἴκελος. 96. μετὰ δὲ αἰτησάμενος ἐκτελέσαι τὰ Λλείποντα 
τῷ νηῶ — ἀτελέα γάρ µιν ἀπολελοίπεεν — αὖτις ἐπέμ- 
πετο, καὶ vOv τε νηὸν ἐξετέλεσε καὶ τὸ λοιπὸν αὐτοῦ ἔμε- 
νεν. ἔδωκε δέ οἱ βασιλεὺς ἀρετῆς τε καὶ εὐεργεσίης εἴ- 
νοκα ἐν τῷ ἰρῶ ἑστάναι χάλκεον΄ καὶ ἔτι ἐς τιμήν ἐν τῷ 
[ρῷ Κομβάβος χάλκεος Ἡρμοκλέους τοῦ Ῥοδίου ποίηµα 
μορφὴν μὲν ὁκοίη γυνή, ἐσθῆτα δὲ ἀνδρηίην ἔχει. Λέγε- 
ται δὲ τῶν φίλων τοὺς μάλιστά οἱ εὐνοέοντας ἐς παρα- 
µυθίην τοῦ πάθεος κοινωνίην ἑλέσθαι τῆς συµφορῆς' 
ἔτεμον γὰρ ἑωυτοὺς καὶ δίαιταν τὴν αὐτὴν ἐκείνω διαι- 
τέοντο. ἄλλοι δὲ ἰρολογέουσιν ἐπὶ τῷ πρήγματι λέγοντες 
ὡς ἡ Hox φιλέουσα Κομβάβον πολλοῖσι τήν τομὴν ἐπὶ 
νόον ἔβαλεν, ὅκως μὴ μοῦνος ἐπὶ τῇ ἀνανδρηίῃ λυπέοιτο. 
9T. τὸ δὲ ἔθος τοῦτο ἐπειδὴ ἅπαξ ἐγένετο, ἔτι νῦν μένει 
καὶ πολλοὶ ἕκάστου ἔτεος ἐν τῷ ἐρῷ τάµνονται καὶ θηλυ- 
νονται sive Κομβάβον παραμυθεόµενοι εἴτε καὶ Hor χα- 
ρίζονται' τάμνονται δ᾽ ὦν, ἐσθῆτα δὲ οἵδε οὐκέτι &v- 
δρηίην ἔχουσιν, ἀλλὰ εἵματά τε φυναικήια φορέουσι καὶ 
ἔργα γυναικῶν ἐπιτελέουσιν. dg δὲ ἐγὼ ἤκουον, ἀνακέε-- 
ται καὶ τουτέων ἐς Κομβάβον ἡ αἰτή]' συνενείχθη γάρ 
of καὶ τάδε. ξείνη γυνὴ ἐς πανήγυριν ἀπικομένη ἰδοῦσα 
καλόν τε ἐόντα καὶ ἐσθῆτα ἔτι ἀνδρηίην ἔχοντα ἔρωτι µε- 
γάλω ἔσχετο, μετὰ δὲ μαθοὔσα ἀτελέα ἐόντα ἑωυτὴν διειρ-- 
γάσατο. ἐπὶ τοῖσι Κομβάβος ἀθυμέων, ὃτι of ἀτυχέως τὰ 


ἐς φροδίτην ἔχει, ἐσθῆτα γυναικηίην ἐνεδύδατο. Ss 
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μηκέτι ἑτέρη γυνὴ ἴδα ἐξωπατέοιτο. 706 αὐτίῃ F'eAAesat 
στολῆς θηλέης. Κομβάβου μέν µοι τοσάδε εἱρήσθω: Γαλ- 
Av δὲ αὖτις ἐγὼ Λόγω ὑστέρω µεμνήσομαι τομῶς τε αὐ- 
τέων, ὅκως τάµνονται, καὶ ταφῆς ὁκοίην θάπτονται, καὶ 
ὅτευ εἴνεκα ἐς τὸ ἐρὸν ovx ἐσέρχονται' πρότερον δέ poi 
θυμὸς εἰπεῖν Θέσιός τε πέρι τοῦ νηοῦ καὶ µεγώδεος. καὶ 
δῆτα ἐρέω. 98. 0 μὲν χῶρος αὐτόρ., ἐν τῷ τὸ (gov ἵδρυ- 
ται, λόφος ἐστί, κάδται δὲ κατὰ µέσον τῆς πόλιος µάλι- 
στα, καί οἱ τδίχεα δοιὰ περικέαται. τῶν δὲ τδιχέων τὸ μὲν 
ἀρχαῖον, τὸ δὲ οὐ πολλὸν ἡμέων πρεσβύτερο». τὰ δὲ 
προπυλαια τοῦ ἐροῦ ig ἄνομον βορέην ἀποκέκλιται µέ- 
γαθος ὅσον τε ἑκατὸν ὀργυιέων ' ἐν τονύτοισι τοῖσε προ- 
πυλαίοισι καὶ οἱ φαλλοὶ ἑστᾶσι, τοὺς «4ιόνυσος ἐστήσατο, 
ἠλικίην καὶ οἵδε τριήκοντα ὀργυιέων. ἐς τουτέόῶν τὸν ἕνα 
φαλλὸν ἀνὴρ ἑκάστου ἔτεος δὶς ἀνέρχεται οὐκέει vs ἐν 
ἄκρῳ τῷ φαλλῷ χρόνον ἑπτὰ ἡμερέων. αἰτίη δέ οἱ τῆς 
ἀνόδου ἦδε λέγεται" οἱ μὲν πολλοὶ vouífovdiv ὅτι ὑψοῦ 
τοῖσι θεοῖσιν ὁμιλέει καὶ ἀγαθὰ xao Συρίῃ αὐέει. οἱ 8 
τῶν εὐχωλέων ἀγχόθεν ἐπαῖουσιν. ἄλλοισι dà δοκέει xal 
τάδε «4{ευκαλίωνος εἴνεκα ποιέεσθαι ἑκείνης ξυμφορῆῇς 


µνήµατα, ὁκότε οἱ ἄνθρωποι dg τὰ οὔρεα καὶ ἐς v& περι- 


µήκεα τῶν δενδρέων Πεισαν τὸ πολλὸν ὕδωφ ὀρρωδέον- 
τες. ἐμοὶ μέν νυν καὶ τάδε ἀπέθανα. δοκέω γε μὲν «4ι0- 
νύσῳ σφέας καὶ τάδε ποιέειν, συμβάλλομαι δὲ τουτέοισι' 
φαλλοὺς ὅσοι 4ιονύσῳ ἐγείρουσιν, ἐν τοῖσι φαλλοῖσι καὶ 
ἄνδρας ξυλένους κατίζουσιν, ὅτευ μὲν εἵνεκα ἐγὼ οὖν 
ἐρέω. δοκέει δ᾽ ὧν μοι, καὶ 00s ἐς ἐκείνου µέμησιν τοῦ 
ξυλίνου ἀνδρὸς ἀνέρχεται. 99. ἡ δέ οἱ ἄνοδος τοιήδε’ 
σειρῇ µικρῇ ἑωυτόν vs ἅμα καὶ τὸν φαλλὸν περιβάλλδ, 
μετὰ δὲ ἐπιβαίνει ξύλωῶν προσφυῶν và φαλλῷ ὁκόσον ὃ 
χώρην ἄκρου zodog: ἀνιὼν δὲ ἅμα ἀναβαλλει τὴν σει- 


eov ἀμφοτέρωθεν ὕκωσπερ ἠνιοχέων. si δέ τις τόδε μὲν ᾗι 
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οὐκ ὕπωπεν, ὄπωπε δὲ φοινικοβατέοντας 7] ἐν ᾽4ραβίῃ ἡ 
ἐν ἀὐγύπτω 1] ἄλλοθί xov, οἷδε τὸ λέγω. ἐπεὰν δὲ ἐς τέ- 
λος ἴκηται τῆς ὁδοῦ, δειρὴν ἑτέρην ἀφεὶς τὴν αὐτὸς ἔχει 
μακρὴν ταύτην» ἀνέλχει τῶν αἱ θυμός, ξύλα καὶ εἵματα 
καὶ σχεύεα., ἀπὸ τῶν Be συνδέων ὁ ὁκοίην καλιὴν [ξά-- 
νει, µίμνει τὲ χρόνον τῶν εἶπον ἡμερέων. πολλοὶ δὲ ἀπι-- 
κνεόμενοι χρυσόν τε καὶ ἄργυρον. οἱ δὲ χαλκὺν xouitov- 
σεν, εἶτ᾽ ἀφέντες ἐκείνου πρόσθε κείµενα ἀπίασι λέγοντες 
τὰ οὐνόματα ἕκαστος. παρεστεὼς δὸ ἄλλος ἄνω ἀγγέλ- 
Act, 0 05 δεξώµενος τοὔνομα εὐχωλὴν ἐς ἕκαστον ποιέε- 
ται, ἅμα δὲ εὐχόμενος κροτέει ποίηµα χάλκεον, τὸ ἀεί- 
δει µέγα καὶ τρηχύὐ xwsousvov* εὔδει δὲ οὐδαμά' qv 
y&Q µιν ὕπκος ἔλῃ ποτέ, σκορπίος ἀνιωῶν ἀνεγείρει τε καὶ 
ἀεικέα ἐργαάζεται, καέ οἱ δε ἡ ζημά! τοῦ ὕπνου ἐπικέε- 
ται. τὰ μὲν Ov ἐς τὸν σκορπίον µυθέονται, (od τε καὶ 
θεοπρεπέα., si δὲ ἀτρεκέα édvív, οὐκ ἔχω ἐρέειν. δοκέει 
δέµοι, μέγα ἐς ἀγρυπνίην συμβάλλεται καὶ τῆς πτῶσιος 
ᾗ ὀρρωδίη. φαλλοβατέων μὲν δὴ πέρι τοσάδε ἀθκέει. Ó 
δὲ νηὸς ὀθέει μὲν ἐς ἠέλιον ἀνιόντα. 30. εἶδος δὲ καὶ dg- 
γασίην ἐστὶν ὁκοίους νηοὺς ἐν Ἰωνίῃ ποιέουσιν. ἕδρη 
µεγάλη ἀνέχει dx γῆς µέγαθος ὀργνιέωαμ ἃυοῖν, ἐπὶ τῆς 
ὁ νηὸς ἐπικέεται. ἄνοδος ἐς αὐτὰν λίθου πεποίηται, οὐ 
κάρτα nexo. ἀνελθόντι δὲ θωῦμα μὲν xal ὁ πθόνηος 
μέγα παρέχεται θυρῃσί τε ἤσκηται χρυσέῃσιν ἔνδυθεν 
δξ ὁ νηὸς χρυσοῦ t6 πολλοῦ ἀπολάμπεται καὶ ἡ ὀροφὴ 
πᾶσα χρυσέη. ἀπόξει δὲ αὐτοῦ ὀδμὴ ἀμβροσύη ὁκοίη Aé- 
γεται τῆς χώρης τῆς Αραβίης, καί σοι τηλόθεν ἀνιόντι 
προσβάλλει πνοιὴν κάρτα ἀγαθήν, καὶ ἦν αὖτις ἀπίῃς, 
οὐδαμὰ Λείπεται, ἀλλά σευ τά τε εἵματα ἐρ πολλὸν ἔχει 
τὴν πνοιὴν καὶ σὺ ἐς πάµπαν αὐτῆς µεµνήσεαι. 31. ἔν- 
δοθεν δὲ ὁ νηὸς οὐκ ἁπλόος ἐστίν, ἀλλὰ ἐν αὐτῷ δαλα- 
uoc ἄλλος πεποίηται. ἄνοδος καὶ ἐς τοῦτον λίγη; Seu 
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δὲ οὐκ ἤσκηήται, ἆλλ᾽ ἐς ἀντίον ἅπας ἀναπέπταται. ἐς μὲν 
ὧν τὸν µέγαν νηὸν πάντες ἐσέρχονται, ἐς δὲ τὸν Θάλα- 
μον οἱ ἐρέες μοῦνον., οὐ μέντοι πάντες οἱ ἐρέες, ἀλλὰ ol 
μάλιστα ἀγχίθεοί τέ εἶσι καὶ οἷσι πᾶσα ἐς τὸ ἰρὸν µέλε- 
ται θεραπηίη. ἐν δὲ τῶδε clavo, τὰ ἔδεα, ἤ τε Hon καὶ 
τὸν αὐτοὶ Zia ἐόντα ἑτέρω οὐνόματι κληίζουσιν. ἄμφω 
478 δὲ χρύσεοί vé εἰσι καὶ ἄμφω ἕἔξονται' ἀλλὰ τὴν μὲν Ἡρην 
Λέοντες φέρουσιν., ὁ δὲ ταύροισιν ἐφέξεται. καὶ δῆτα vo 
μὲν τοῦ «4ιὸς ἄγαλμα ἐς 4ία πάντα ὁρῇ καὶ κεφαλἠν καὶ 
εἵματά καὶ ἕδρην, καί µιν οὐδὲ ἐθέλων ἄλλως εἰκάσεις. 
32. ἡ δὲ "Hoy σκοπέοντί co, πολνειδέα uoogrv ἐκφανέει: 
καὶ τὰ μὲν ξύμπαντα &voexét λόγω Hoy ἐστίν' ἔχει δέτι 
καὶ 4θηναίης καὶ 4φροδίτης καὶ Σεληναίης καὶ Ῥέης καὶ 
᾽Αρτέμιδος καὶ Νεμέσιος καὶ Μοιρέων. χειρὶ δὲ τῇ μὲν 
ἑτέρῃ σκῆπτρον ἔχει, τῇ ἑτέρῃ δὲ ἄτρακτον, καὶ ἐπὶ τῇ 
κεφαλῇ ἀκτῖνάς τε φυρέει καὶ πύργον καὶ κεστόν, τῷ 
µούνην τὴν Οὐρανίην κοσµέουσιν. ἔκτοσθεν δέ οἱ yov- 
σός τε ἄλλος περικέεται καὶ λίθοι κάρτα πολυτελέες, τῶν 
οἱ μὲν λευκοί, οἱ δὲ ὑδατῶώδεες, πολλοὶ δὲ οὐνώδεες, πολ- 
Aoi δὲ πυρώδεες. ἔτι δὲ ὄνυχες οἱ Σαρδῷῶοι πολλοὶ καὶ 
ὑάκινθοι καὶ σµάραγδοι, τὰ φέρουσιν ἰγύπτιοι καὶ Tv- 
δοὶ καὶ «4ἰθίοπες καὶ Ἰήῆδοι καὶ ᾽ἁρμένιοι καὶ Βαβυλώ- 
νιοι. τὸ δὲ δὴ µέξονος λόγου ἄξιον, τοῦτο ἀπηγήσομαι' 
λίδον ἐπὶ τῇ κεφαλῇ φοφέει, λυχνὶς καλέεται, οὔνομα δε 
οἱ τοῦ ἔργου ἡ συντυχίη. ἀπὸ τούτου ἐν νυμτὶ σέλας πολ- 
λὸν ἀπολάμπεται, ὑπὸ δέ οἱ καὶ ὁ νηὸς ἅπας oiov ὑπὸ 
479 λύχνοισι φαείνεται' ἐν ἡμέρῃ δὲ τὸ μὲν φέγγος ἀσθενέει. 
ἰδέην δὲ ἔχει κάρτα πυρώδεα. καὶ ἄλλο θωυμαστόν ἐστιν 
ἐν τῷ Eodvo: ἣν ἑστεὼς ἀντίος ἐδορέῃς. ἐς σὲ ὁρῇ καὶ 
µεταβαίνοντι τὸ βλέμμα ἀκολουθέει, καὶ ἦν ἄλλος ἑτέ- 
ρωῦεν ἐσορέῃ. ἴσα καὶ ἐς ἐκεῖνον ἐκτελέει. 33. ἐν µέσω 
δὲ ἀμφοτέρων ἕστηκε ξόανον ἄλλο χρύσεον οὐδαμὰ roi- 
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σιν ἄλλοισι ξοάνοισιν ἴκελον. τὸ δὲ μορφὴν μὲν (δύ]ν 
οὐκ ἔχει, φοθέει δὲ τῶν ἄλλων 9εῶν εἴδεα. καλέεται δὲ 
σηµήιον καὶ ὑπ αὐτῶν ᾽4σσυρίων, οὐδέ τι οὔνομα ἴδιον 
αὐτῷ ἔθεντο, ἆλλ᾽ οὐδὲ γενέσιος αὐτοῦ καὶ εἴδεος Λέ- 
yovou* καί µιν οἱ μὲν ἐς «4ιόνυσον., ἄλλοι δὲ ἐς 4ευκα- 
Λίωνα. οἱ δὲ ἐς Σεµίραμιν ἄγουσι' καὶ γὰρ δὴ ὧν ἐπὶ τῇ 
κορυφῇ αὐτοῦ περιστερὴ χρυσέη ἐφέστηκε. τοὔνεκα δὴ 
µυθέονται Σεμιράμιος ἔμμεναι τόδε σηµάον. ἀποδημέει 
δὲ δὶς ἑκάστου ἔτεος ἐς θάλασσαν ἐς κομιδὴν τοῦ εἶπον 
ὕδατος. 84. ἐν αὐτῷ δὲ τῷ νηῷ ἐσιόντων ἐν ἀριστερῇ κέε- 
ται πρῶτα μὲν θρόνος Ἠελίου, αὐτοῦ δὲ ἔδος ovx £v: 
µούνου δὲ Ἠελίου καὶ Σεληναίης ξόανα οὐ δεικνύουσιν. 
ὅτευ δὲ εἴνεκα ds νοµίξουσιν, ἐγὼ καὶ τόδε ἔμαθον. 480 
Λέγουσι τοῖσι μὲν ἄλλοισι θεοῖσιν ὅσιον ἔμμεναι ξόανα 
ποιέεσθαι, οὐ γὰρ σφέων ἐμφανέα πάντεσι τὰ εἴδεα' 
Ἠέλιος δὲ καὶ Σεληναίη πάµπαν ἐναργέες καὶ σφέας πάν-- 
τες ὀρέουσι. κοίη Qv αἰτίή ξοανουργίης τοῖσιν ἐν τῷ ἠέρι 
φαινοµένοισι; 35. μετὰ δὲ τὸν θρόνον τοῦτον κέεται 
ξόανον Απόλλωνος, οὐκ olov ἑώθεε ποιέεσθαι' οἱ μὲν γὰρ 
ἄλλοι πάντες Απόλλωνα νέον τε καὶ πρωθήβην ποιέουσι, 
μοῦνοι δὲ οὗτοι Απόλλωνος γενειήτεω ξόανον δεικνύου- 
σι, καὶ τάδε ποιέοντες ἑωυτοὺς μὲν ἐπαινέουσιν, Ελλή- 
vov δὲ κατηγορέουσι καὶ ἄλλων, οκόσοι “«πόλλωνα παῖδα 
θέµενοι ἑλάσκονται. αἰτίή δὲ ᾖδε' δοκέει αὐτέοισιν ἆσο- 
gig µεγάλη ἔμμεναι ἀτελέα ποιέεσθαι τοῖσι 9 εοῖσι τὰ s[- 
δεα’ τὸ δὲ véov ἀτελὲς ἔτι νοµίζουσιν. ἐν δὲ καὶ ἄλλο τῷ 
σφετέρω ᾽πόλλωνι καινουργέουσι' μοῦνοι “Απόλλωνα 
εἴμασι κοσµέουσιν. 36. ἔργων δὲ αὐτοῦ πέρι πολλὰ μὲν 
ἔχω εἰπεῖν, ἐρέω δὲ τὸ μάλιστα θωυμάζειν ἄξιον. πρῶτα 
δὲ τοῦ µαντηίου ἐπιμνήσομαι. µαντήια πολλὰ μὲν παρ᾽ 
Ἓλλησι, πολλὰ δὲ καὶ παρ᾽ 4ἰγυπτίοισι. τὰ δὲ καὶ ἐν τῇ 
Afin, καὶ ἐν τῇ δὲ ᾿4σίῃ πολλά ἐστιν. ἀλλὰ τὰ geo xs 
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ἱρέων ἄνευ οὔτε προφητέων φθέγγονται, 00s δὲ αὐτός 
τε κινέεται καὶ τὴν µαντηίην ἐς τέλος αὐτουργέει. τρόπος 
δὲ αὐτῆς τοιόσδε' εὖὐτ᾽ ἂν ἐθέλῃ χρησµηγοφέειν, ἐν τῇ 
ἔδρῃ πρῶτα πινέεται' οἱ δέ µιν (gésg αὐτίκα ἀείρουσιν. 
ἦν δὲ μὴ ἀείρωσι, ὁ δὲ ἱδρώει καὶ dg µέζον ἔτι κινέεται. 
εὖτ ἂν δὲ ὑποδύντες φέρωσιν. ἄγει σφέας πάντη περι- 
δινέων καὶ ἐς ἄλλον ἐξ ἑπέρου μεταπηδέων. τέλος ὁ ἀρ- 
χιρεὺς ἀντιάσφφἑπερέεταί µιν περὶ ἁπάντων πρηγµάτων' 
ὁ δὲ ἤν τι μὴ ἐθέλῃ ποιέξσθαι, ὀπίσω ἀναχωφέει. ἦν δέ 
τι ἐπαινέῃ. ἄγει ἐς τὸ πρόσω τοὺς προφέροντας ὕκωσπερ 
ἠνιοχέων. οὕτως μὲν συναγείρουσι τὰ θέσφατα καὶ οὔτε 
(pov πρῆγμα οὐδὲν οὔτε ἴδιον τούτου ἄνευ ποιέουσε. λέ- 
yt δὲ καὶ τοῦ ἔτεος πέρι καὶ τῶν ὠρέων αὐτοῦ πασέων, 
καὶ ὁκότε οὐκ ἔρονται. λέγει δὲ καὶ τοῦ σηµήίου πέρι, 
κότε χρή µιν ἀποδημέειν τὴν εἶπον ἀποδημίην. 91. ἐρέω 
δὲ καὶ ἄλλο., τὸ ἐμεῦ παρεόντος ἔπρηξεν. οἱ μέν uv ἐρέες 
ἀεύροντες ἔφερον, ὁ δὲ τοὺς μὲν ἐν γῇ κάτω ἔλιπεν, av- 
τὸς δὲ ἐν τῷ ἠέρι μοῦνος ἐφορδετο. 38. μετὰ δὲ τὸν ᾽4πολ- 
λωνα ξόανόν ἐστιν "4τλαντος, μετὰ δὲ Ερμέω καὶ Ei- 
λειθνίης. 
39. Τὰ μὲν àv évvóg τοῦ νηοῦ ὧδε «κεκοσµέαται΄ 
ἔξω δὲ βωμός τις κέεται μέγας χάλπεος. ἐν δὲ καὶ ἄλλα 
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δὲ τῶν μάλιστα ἄξιον µνήσασθαι. ἐν ἀριστερῇ τοῦ vea 
Σεμιράµιος ξόανον ἕστηκεν ἐν δεξιῇ τὸν νηὸν ἔπιδει- 
κνύουσα. ἀνέστη δὲ δι’ αἰτίην τοιήνδε' ἀνθρώποισιν, 
000. Συρίην οὐκέουσι, vóuov ἐποιέετο ἑωυτὴν μὲν ὅκως 
θεὸν ἱλάσκεσθαι, θεῶν δὲ τῶν ἄλλων καὶ αὐτῆς Hos 
ἀλογέειν. καὶ ὧδε ἐποίεον. μετὰ δὲ ὥς οἱ θεόθεν ἀπί- 
χοντο νοῦσοίέτε καὶ συμφοραὶ καὶ ἄλγεα, µανίης μὲν ἑκεί- 
vus ἀπεπαύσατο καὶ θνητὴν ἑωυτὴν ἁμολόγεε καὶ τοῖσιν 
Ὀπηκόοισιν αὖτις ἐκέλευεν ἐς Ἡρην τρέπεσθαι. τούνεκα 
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δη ἔτι τυιήδε ἀνέστῃκε τοῖσιν ἀπικνεομένοισι τὴν Ἡρην 
ἱλᾶσκεσθαι δεικνύὀυσα καὶ θεὸν οὐνέτι ἑωντήν, ἀλλ 
ἐκείνην ὁμολογέουσα. 48. εἶδον δὲ καὶ αὐτόθι Ελένης 
ἄγαλμα καὶ Εκάβης καὶ ᾿4νδρομάχης καὶ Παάριδος καὶ 
Ἕκτορος καὶ “4χιλλέως. εἶδον δὲ καὶ Νιρέως ἔδος τοῦ 
᾽αγλαϊΐης καὶ Φιλομήλην καὶ Πρόκνην ἔτι γυναῖκας, καὶ 
αὐτὸν Τηρέα ὄρνιθα, καὶ ἄλλο ἄγαλμα Σεμιράμιος καὶ 
Κομβάβου τὸ κατέλεξα, xol Στρατονίκης κάρτα καλὸν 
καὶ '4λεξάνδρου αὐτῷ ἐκείνω ἴκελον. παρὰ δέ οἱ Σαρ- 
δανάπαλλος ἔστηκὲν ἄλλῃ μορφῇ καὶ ἄλλῃ στολῇ. 41. ἐν 
. δὲ τῇ αὐλῇ Gero, νέµονται βόες μεγάλοι καὶ ἵπποι καὶ 483 
αἰετοὶ καὶ ἄρκτοι καὶ Λέθντες, xal ἀνθρῶώπους οὐδαμὰ 
δένονται, ἀλλὰ πάντες (got c& εἶσι καὶ χειροήθεες. 49. ἱρέες 
δὲ αὐταῖσι πολλοὶ ἀποδεδέχαται, τῶν οἱ μὸν τὰ (gui 
σφάΐθνσιν, οἱ δὲ σπονδηφορέουσιν, ἄλλοι δὲ πυρφόροι 
καλέοθβται καὶ ἆλλοι παρκβώμιοι. dx! ἐμεῦ δὲ πλείονερ 
xol τριηκοσίων ἐς τὴν θ.υσίην ἀπικνέοντο. ἐσθὴς δὲ αὐ- 
τέοιδι πᾶδα Λευκή, καὶ πῖλον ἐπὶ τῇ κεφαλῇ ἔχουσιν. 
ἀρχιρεὺς δὲ ἄλλος ἑκάστου ἔτεος ἐπιγίγνεται, πορφυθέην 
τε µοῦνος οὗτος φοθέδι wol τιάρῃ χρυσέῃ ἀναδέεται. 
43. ὅστι δὲ xol ἄλλο πλῇθος ἀνθρώπων [ρῶν αὐλητέων 
τε καὶ δυριστέων καὶ { άλλων, καὶ γυναᾶκες ἐπιμανέες vs 
καὶ φρενοβλαβέες. 44. θυαίη δὲ dig ἑκάστης ἡμέρης ém- 
τελέεται, ἐς τὴν Άνντες ἀπικνέονται. zi μὲν ov κατ 
ἡσυχίην θύουσιν οὔὲε ἀείδοντες οὔτε αὐλέοντες. εὖτ᾽ ἂν 
δὲ τῇ Ἡρῃ καταρχωνται., ἀείδουσέ τε καὶ αὐλέουσι καὶ 
κφόταλα ἐπωιροτέουσι. καί µοι τούσου πέρι Gags οὐδὲν 
εὐπεῖν ἐδύναντο. 45. ἄστι δὲ καὶ λίμνη αὐτόθι, οὐ πολ- 
λὸν ἑκὰςρ τοῦ ἰροῦ. ἐν τῇ ἰχθύες (pol τρέφονται πολλοὶ 
καὶ ποΛλυειδέες. γίγνονται δὲ αὐτέων ἔνιοι κάρτα µεγά- 484 
Aoi οὗτοι δὲ καὶ οὐνόματα ἔχουσι καὶ ἔρχονται xoAsó- 
µενοι. ἐπ ἐμεῦ Od vig ἔην dv αὐτέοισι γθυσοφοφέων , tv 


360 AOTKIANOT 


τῇ πτέρυγι δὲ ποίηµα χρύσεον avtéo ἀνακέετο. καί µιν 
ἐγὼ πολλάκις ἐθεησάμην, καὶ εἶχε τὸ ποίηµα. 46. βαάθὺς 
δὲ τῆς λίμνης πολλόν. ἐγὼ μὲν οὐκ ἐπειρήθην, λέγουσι 
0' ὧν καὶ διηκοσίων ὀργυιέων πλέον ἔμμεναι. κατὰ μέσον 
δὲ αὐτῆς βωμὸς λίθου ἀνέστηκε. δοκέοις ἂν ἄφνω ἐδὼν 
πλώειν vé µιν καὶ τῷ ὕδατι ἐποχέεσθαι, καὶ πολλοὶ ὧδε 
νοµίζουσιν. ἐμοὶ δὲ δοκέει στῦλος ὑφεστεὼς µέγας ἀνέχειν 
τὸν βωμόν. ἔστεπται δὲ αἰεὶ καὶ Δυώματα ἔχει. πολλοὶ 
δὲ καὶ ἕκάστης ἡμέρης xov! εὐχὴν ἐς αὐτὸν νγχόμενοι 
στεφανηφορέουσι. 47. γίγνονται δὲ αὐτόθι καὶ πανηγύ- 
ριές τε µέγισται, καλέονται δὲ ἐς τὴν λίμνην καταβᾶσιες, 
ὅτι ἐν αὐτῇσιν ἐς τὴν Λίµνην τὰ ἐρὰ πάντα κατέρχεται, 
ἐν τοῖσιν 7 "Hoy πρώτη ἀπικνέεται τῶν ἐχθύων εἵνεκα, 
μὴ σφέας ὁ Ζεὺς πρῶτος ἴἵδηται' ἦν γὰρ τόδε γένηται, 
Λέγουσιν ὅτι πάντες ἀπόλλυνται. καὶ δῆτα 0 μὲν ἔρχεται 
ὀψόμενος, 2 δὲ πρόσω ἱσταμένη ἀπέργει vé uv καδπολλὰ 
485 λιπαρέουσα ἀποπέμπει. 48. µέγισται δὲ αὐτέοιδι πανη- 
γύριες, αἳ dg θάλασσαν νοµίζονται. ἆλλ᾽ ἐγὼ τουτέων 
πέρι σαφὲς οὐδὲν ἔχω εἰπεῖν: οὐ γὰρ ἦλθον αὐτὸς οὐδὲ 
ἐπειρήθην ταύτης τῆς ὁδοιπορίης. τὰ δὲ ἑἐλθόντες ποιέου- 
σιν, εἶδον καὶ ἀπηγήσομαι. ἀγγήϊον ἕκαστος ὕδατι σε- 
σαγµένον φέρουσι, κηρῷ δὲ τάδε σεσήµανται" καέίµιν οὐκ 
«αὐτοὶ λυσάµενοι χέονται, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀλεκτρυὼν ἰρός., oi- 
χξει ὃ ἐπὶ τῇ Λίμνῃ, 0g ἐπεὰν σφέωγβθέξηται τὰ ἁγγήια 
τήν τε σφρηγῖδα ὁρῇ. μισθὸν ἀρνέβενος ἀνά τε λύει τὸν 
δεσμὸν καὶ τὸν κηρὸν ἀπαιρέεται, καὶ πολλαὶ µνέες ἐκ 
τουτέου τοῦ ἔργου τῷ ἀλεκτρυόνι ἀγείρονται. ἔνθεν δὲ 
ἐς τὸν νηὸν αὐτοὶ ἐνείκαντες σπένδουσί vs καὶ 9.ύσαντες 
ὀπίσω ἀπονοστέουσιν. | 
49. Ὀρτέων δὲ πασέων τῶν οἶδα µεγίστην τοῦ εἴαρος 
ἀρχομένου ἐπιτελέουσε, καί µιν οἱ μὲν πυρήν, οἱ δὲ Aap- 
zum Χαλέουσι. θυσίην δὲ ἐν αὐτῇ τοιήνδε ποιέουσι 


ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΡΙΗΣ ΘΕΟΙ. 361 


δένδρεα μεγάλα ἐκκόψαντες ἐν τῇ αὐλῇ ἑστᾶσι, μετὰ δὲ 
ἁγινέοντες αἶγάς τε καὶ Όῖας καὶ ἄλλα κτήνεα ζωὰ ἐκ τῶν 
δενδρέων ἀπαρτέουσιν ἐν δὲ καὶ Όρνιθες καὶ εἵματα καὶ 
χρύσεα καὶ ἀργύρεα ποιήματα. ἐπεὰν δὲ ἐντελέα πάντα 
ποιήσωνται, περιενείκαντες τὰ (Qai περὶ τὰ δένδρεα πυ-- 486 
ρὴν ἐνιᾶσι, τὰ δὲ αὐτίκα πάντα καίονται. ἐς ταύτην τὴν 
ὁρτὴν πολλοὶ ἄνθρωποι ἀπικνξονται ἔκ τε Συρίης καὶ 
τῶν πέριξ χωρέων πασέων, φέρουσέ τε τὰ ἑωυτῶν (ga 
ἕκαστοι καὶ τὰ σηµήια ἕκαστοι ἔχουσιν ἐς τάδε µεμιμη- 
u£va. 50. ἐν ῥητῇσι δὲ ἡμέρῃσι τὸ μὲν πλῆθος ἐς τὸ ἐρὸν 
ἀγείρονται, Γάλλοι δὲ πολλοὶ καὶ τοὺς ἔλεξα (gol ἄν-- 
Θρωποι τελέουσι τὰ 0Qyix , τάμνονταέτε τοὺς πήχεας καὶ 
τοῖσι νώτοισι πρὸς ἀλλήλους τύπτονται. πολλοὶ δὲ σφίσι 
παρεστεῶτες ἐπαυλέουσι, πολλοὶ δὲ τύμπανα παταγέου- 
σιν, ἄλλοι δὲ ἀείδουσιν ἔνθεα καὶ (ga ἄσματα. τὸ δὲ ἔρ-- 
yov éxróg τοῦ νηοῦ τόδε γίγνεται, οὐδὲ ἐσέρχονται ἐς 
τὸν νήὸν ὁκόσοι τόδε ποιέουσιν. 51. ἐν ταύτῃσι τῇσιν 
ἡμέρῃσι καὶ Γάλλοι γίγνονται' ἐπεὰν γὰρ οἱ ἄλλοι αὐ- 
Λέωσί τε καὶ ὅργια ποιέώνται, ἐς πολλοὺς ἤδη 9 µανίη 
ἀπικνέεται, καὶ πολλοὶ οἱ ἐς θέην ἀπικόμενοι μετὰ δὲ 
τοιᾶδε ἔπρηξαν. καταλέξω δὲ καὶ τὰ ποιέουσιν' ὁ νεη- 
νίής» Oro τάδε ἀποκέαται, ῥίψας τὰ εἵματα µεγάλῃ Bor 
ig μέσον ἔρχεται καὶ ξέφος ἀναιρέεται' τὰ δὲ πολλὰ ἔτεα, 
ἐμοὶ δοκέει, διὰ τόῦτο ἔστηκε. λαβὼν δὲ αὐτίκα τάμνει 
ἑωυτὸν θέει τε διὰ τῆς πόλιος καὶ τῇσι χερσὶ φέρει τὰ 
ἔταμεν. dg ὁκοίην δὲ οἰλίην τάδε ἀπορρίψει, ἐκ ταύτης 487 
ἐσθῆτα τε θηλέην καὶ κόσμον τὸν γυναικήιον λαμβάνει. 
τάδε μὲν ἐν τῇσι τοµῇσι ποιέουσιν. 52. ἀποθανόντες δὲ 
Γάλλοι οὐκ ὁμοίην ταφὴν τοῖσιν ἄλλοισι θάπτονται, ἀλλ᾽ 
ἐὰν ἀποθάνη Γάλλος, οἱ ἑταῖροί µιν ἀείραντες ἐς τὰ 
προάστεια φέρουσι, θέμενοι δὲ αὐτὸν καὶ τὸ φέρτρον. 
. τῷ ἐκόμισαν, ὕπερθε λίθους βάλλουσι, παλ τάδε πο ν- 
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τες ὀπίσω ἀπονοστέουσι. qvAdtevreg δὲ ἑπτὰ ἡμερέων 
ἀριθμὸν οὕτως ἐς τὺ [oov ἐδέρχονται' πρὸ δὲ τουτέων 
ἦν ἐσέλθωσιν, οὐκ ὅσια ποιέουσι. 59. νόμοισι δὲ dg ταῦτα 
χρέωνται τουτέοισιν ἦν uév vig αὐτέων véxve ἴδηται, 
ἐκείνην τὴν ἡμέρην ἐς τὸ ἱρὸν ovx ἀπικνέεται, τῇ ἑτέρῃ 
δὲ καθήρας ἑωυτὸν ἐσέρχεται. αὐτέων δὲ τῶν οἰκηίων 
τοῦ νέκυος ἕκαστοι φυλάξαντες ἀριθμὸν ἡμερέων τριή- 
κοντα καὶ τὰς κεφαλὰς ξυράµενοι ἐδέρχονται, αρὶν à) 
τάδε ποιῆσαι, οὐ σφίσιν ἐσιέναι ὅσιον. 54. θύουσι δὲ βόας 
ἄρσενάς τε καὶ θήλεας καὶ αἶγας καὶ ὄἵας᾽ σύας δὲ uov- 
yag ἐναγέας νοµίξοντεςρ οὔτε 8 ύουσιν οὔτε σιτέονται. &À- 
Ao, Ó' οὐ σφέας évey£éag , ἀλλὰ ἱροὺς νοµίξουσιν. ὀρνί- 
θων τε αὐτέοισι περιστερὴ χρῆμα ἱρότατον καὶ οὐδὶ 
488 φαύειν αὐτέων δικαιεῦσε' καὶ ἦν ἀέκοντε ἄψωνται, 
ἐναγέες ἑκείνην vuv ἡμέρην εἰσί. τοὔνεκα δὴ αὐτέοισι 
σύννομού vé εἶσι καὶ ἐς τὰ οἶκήια ἐσέρχονται καὶ τὰ πολλὰ 
ἐν γῇ νόµονται. . 
55. έξω δὲ καὶ τῶν πανηγυρν σέων τὰ ἕκαστοι 
ποιέουσιν * ἀνὴρ εὖτ᾽ ἂν dg τὴν ρὴν πόλιν πρῶτον ἀπι- 
κνξηται., κεφαλὴν μὲν 008 καὶ 2φρύας ἐξύρατο, pesa δὲ 
ἱρεύσας δϊν τὰ μὲν ἄλλα κρεουφργέει τὸ καὶ εὐωχέεται, τὸ 
δὲ νάκος χαμαὶ Θέμενο: επὶ τούτον ἐς yovv ἔξεται., πόδας 
δὲ καὶ κεφαλήν τοῦ πτήνεος ἐπὶ τὴν ἑωυτοῦ κεφαλήν ava- 
λαμβάνει, «uo δὲ εὐχόμενος αἰτέει τὴν μὲν παρεοῦσαν 
Φυσίην δέκεσθαι, µέζω δὲ ἐσαῦτις ὑπισχνέεται. τελέσας 
δὲ ταῦτα καὶ τὴν αεφαλὴν αὐτοῦ στέφεται καὶ τῶν ἅλ- 
Àov, ὁκόσοι τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἀπικνέονται. ἄρας δὲ ἀπὸ 
τῆς ἑωυτοῦ ὁδοιπορέει ὕδασί τε ψυχροῖσι χρεόµενος Λου 
τρῶν τε καὶ πόσιος εἴνεκα καὶ ἐς πάµπαν χαμαικοιτέων 
ov γάρ οἱ εὐνῆς ἐπιβῆναι ὅσιον, πρὶν τήν τε 000v ἔκτι 
λέσαι καὶ dg τὴν ἑωυτοῦ αὖτιρ ἀπικέσθαι.. 56. ἐν δὲ ! 
489 {ρῇ πὀλι ἐκδέκεταί µιν ἀνὴρ ξεινοδόκος ἀγνοέοντα" ῥηι 
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γὰρ δὴ àv ἕκάστης πόλιος αὐτόθι ξεινοδόκοι εἰσέ, καὶ 
τόδε πατρόθεν οἴκοι δέκονται. καλέονται δὲ ὑπὸ ᾿4σ- 
συρίων οἵδε διδάσκαλοι, ὅτι σφίσι πάντα ὑπηγέονται. 
57. θύουσι δὲ οὐκ ἐν αὐτῷ τῷ (go, ἀλλ᾽ ἐπεὰν παρα- 
“στήσῃ τῷ βωμῶ τὸ (prtov, ἐπισπείσας αὖτις ἄγει ζωὸν 
ἐς τὰ οἐχήια. ἐλθὼν δὲ κατ ἑωυτὸν Ove τε καὶ εὔχεται. 
58. ἔστι δὲ καὶ ἄλλης θυσίης τρόπος τοιόσδε' στέψαντες 
τὰ ἐρήια., ζωὰ ἐκ τῶν προπυλαίων ἀπιᾶσι, τὰ δὲ κατε- 
νειχθέντα θνήσχουσι. ἔνιοι δὲ καὶ παῖδας ἑωυτῶν dv- 
τεῦθεν ἀπιᾶσιν, οὐκ ὁμοίως τοῖς κτήνεσιν, ἀλλ ἐς πή- 
ρήν ἐνθέμενοι χειρὶ κατάγουσιν., ἅμα δὲ αὐτέοισιν ἐπι- 
κερτοµέοντες Λέγουσιν ὅτι οὐ παῖδες, ἀλλὰ βόες εἰσί. 
59. στίζονται δὲ πάντες οἱ μὲν dg καρπούς, οἱ δὲ dg αὐ-- 
χένας, καὶ ἀπὸ τοῦδε ἄπαντερ 4σσύριοι στιγµατήφο- 
Φέουσι. 60. ποιέουσι δὲ καὶ ἄλλο µούνοισι» Ἑλλήνων 
Τροιζήνέοισιν ὁμολοαγέοντες. λέξω. δὲ καὶ τὰ κεῖνοι ποιξ- 
ουσι. Τροιξζήνιοι τῇσι παρθένοισι καὶ τοῖσιν ἠνθέοισι 
vopov ἐποιήσαντο μή σφιν ἄλλως γάμον εἶναι, πρὶν Ἱπ- 
πολύτω κόµας κείρασθαι' καὶ ὧδε ποιέουσι. τοῦτο καὶ 
ἐν τῇ ἱρῇ πόλι γίννεται. οἱ μὲν νεηµίαι τῶν γενείων 
ἀπαάρχονται, τῇσι δὲ παρθένοισι πλοκάµους ἐροὺς ἐκ γε- 
πετῆς ἀπιᾶσι, τοὺς ἐπεὰν ἐν τῷ (gà γένωνται, τάµνουσέ 
τε καὶ ἐς ἄγγεα καταθέντες ol μὲν ἀργύρεα, πολλοὶ δὲ 
χρύσεα ἐν τῷ vq προσηλώσαντες ἀπίασιν ἐπιράψαν- 
τες ἕκαστοι τὰ οὐνόματα. τοῦτο καὶ ἐγὼ πέος ἔτι v ἔπε- 
σέλεσα, «καὶ ὅτι µευ ἐν τῷ ἰρῷ καὶ ὁ ππλόὀκᾶμος καὶ τὸ 
ovvoua. 


490 


49 


Lol 


364 | AOTKIANOT 


4HMOZOENOTZ EIKfS2MIO N. 


1. Βαδίζοντί uo, κατὰ τὴν στοὰν τὴν ἐντεῦθεν ἐξιόν- 
τῶν ἐν ἀριστερᾷ, τῆς ἕκτης ἐπὶ δέκα σμικρὸν πρὸ µεσηµ- 
βρίας, Θερσαγόρας περιτυγχάνει. τάχα τινὲς ὑμῶν αὖὐ- 
τὸν ἐπίστανται. σµικρός τίς ἐστι γρυπὸς ὑπόλευκος av- 
δρικὸς τὴν φύσιν. ἰδὼν οὖν αὐτὸν ἔτι προσιύντα, 6Θερ- 
σαγόρας, ἔφην, ὁ ποιητὴς ποῖ δὴ καὶ πόθεν; Οἴκοθεν, 
5 δ᾽ ὃς, ἐνταῦθα. Πότερον, ἦν δ᾽ ἐγώ, διαβαδιῶν: 
᾽Αμέλει μὲν οὖν, ἔφη, καὶ τούτου δεόµενος' dcl γάρ τοι 
τῶν νυκτῶν ἐξαναστὰς ἔδοξέ µοι χρῆναι τοῖς Ὁμήρου γε- 
νεθλίοις τῆς ποιητικής ἀπάρξασθαι. Καλῶς ys σὺ ποιῶν, 
ἔφην, καὶ τὰ τροφεῖα τῆς παιδεύσεως ἐκείνῳ τίνων. 'Exci- 
θεν οὖν ἀρξάμενος, 1] δ᾽ ὃς, ἕλαθον ἐμαυτὸν εἰς τοῦτο 
τῆς µεσημβρίας ἐκπεσών. ὅπερ οὖν ἔφην, δεῖ μέν uot καὶ - 
τοῦ περιπάτου. 2. πολὺ μέντοι πρότερον, ἔφη, προσει- 
πεῖν τουτονὶ δεόµενος ἤκω --- τῇ χειρὶ τὸν Ὅμηρον ἐπι- 
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veg, τὸν καθειµένον τὰρ κόµας — προσερῶν τε οὖν av- 
τὸν ἀφικόμην, ἔφη, καὶ προσευξόµενος ἀφθόνων διδό- 
ναι τῶν ἐπῶν. Ei γάρ. ἔφην. ἐν εὐχαῖς τὰ πράγματα el: 
πάλαι γάρ τοι καὶ αὐτὸς ἐνοχλεῖν uo, δοκῶ τὸν 4ημοσθέ- 
νην ἐπικουρῆσαί τι πρὸς τὴν αὐτοῦ γενέθλιον. εἰ οὖν 
ἡμῖν ἐπαρκέσοι τὸ εὔχεσθαι, συμβουλοίμην ἄν σοι. κοι- 
νὸν γὰρ ἡμῖν τὸ ἕρμαιον. Ey μέν, ἔφη, καὶ τῶν νύκτωρ 
τε καὶ τήµερον πεποιηµένων δοκῶ uoc τῆς εὐροίας τὸν 
Ὅμηρον ἐπιγράφασθαι ' θείως γάρ πως καὶ μαντικῶς εἰς 
τὴν ποίησιν ἐξεβακχεύθην. κρινεῖς δ᾽ αὐτός' ἐπίτηδες 
γάρ τοι τουτὶ τὸ γραμματεῖον περιηγόµην, εἰ ἄρα τῷ σχο- 
λὴν ἄγοντι τῶν ἑταίρων περιτύχοιµι. δοκεῖς οὖν ἐν καλῶ 
μοι σὺ τῆς σχοΛῆς εἶναι. 8. Μακάριος γὰρ e, ἦν δ᾽ ἐγώ; 


4ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΕΓΚΟΜΙΟΝ. 365 


καὶ πέπονθας τὸ τοῦ τὸν δόλιχον νενικήηκότος, ὃς ἤδη As- 498 
Aovuévog τὴν κόνιν καὶ τὸ λοιπὸν τῆς θέας ψυχαγωγού- 
µενος μυθολογεῖν πρὸς τὸν παλαιστὴν διενοεῖτο, ἐπι- 
δόξου κληθήσεσθαι τῆς πάλης οὔσης' ὁ δ᾽, AAA ἐπὶ τῆς 
βαλβῖδος ovx ἂν ἐμυθολόγεις, ἔφη. Καὶ σὺ δή µοι δοκεῖς 
νενικηκῶς τὸν δόλιχον τῶν ἐπῶν ἐντρυφᾶν ἀνδρὶ µάλα 
δή κατορρωδοῦντι τὴν τοῦ σταδίου τύχην. καὶ ὃς γελα-- 
σας, ὅδς δή σοι τί τῶν ἀπόρων, εἶπεν, ἐργασόμενος: 
4. Ἴσως γαρ. ἔφην, ὃ {ημοσθένης ἑλάττονος 9] καθ) 
Ὅμηρον εἶναίσοι λόγου καταφαίνεται. καὶ σὺ μὲν µέγα 
φρονεῖς Ὅμηρον ἐπαινέσας, ἐμοὶ δὲ ὁ 4ημοσθένης σµι- 
κρὸν καὶ τὸ μηδέν; Συκοφαντεῖς, ἔφη. διαστασιάσαιµι 
δ)᾽ οὐκ ἂν τοὺς ἤρως, εἰ καὶ πλείων εἰμὶ τὴν γνώµην πρὸς 494 
Ὁμήρου τετάχθαι. EU γε, εἶπον: 5. dub δ᾽ οὐκ ἂν νοµί- 
ζοις πρὸς τοῦ «4ημοσθένους; ἀλλὰ ἐπεί γε μὴ ταύτῃ τὸν 
λόγον ἀτιμάζεις κατὰ τὴν ὑπόθεσιν, δῆλον ὡς τὴν ποιη- 
τικὴν ἔργον ἡγῇ µόνον, τοὺς δὲ ῥητορικοὺς λόγους κα- 
ταφρονεῖς ἀτεχνῶς olov ἐππεὺς παρὰ πεξοὺς ἐλαύνων. 
Ms] µανείην, ἔφη, ταῦτά γε, κἂν si πολλῆς δεῖ τῆς µα- 
νίας ἐπὶ τὰς ποιητικὰς ἰοῦσι θύρας. «4εἴ γάρ τοι καὶ τοῖς 
καταλογάδην, ἔφην, ἐνθέου τινὸς ἐπιπνοίας, εἰ μέλλουσι 
μὴ ταπεινοὶ φανεῖσθαι xol φαύλης φροντίδος. Οἶδά τοι, 
ἔφη, à ἑταῖρε, καὶ χαίρω πολλάκις ἄλλων τε δὴ Aoyo- 
ποιῶν καὶ τὰ «4ηµμοσθένους ἐγγὺς τῶν Ὁμήρου τιθείς, 
oiov λέγω τὴν σφοδρότητα καὶ πικρίαν καὶ τὸν ένθου- 
σιασµόν., καὶ τὸ μὲν ,, οἰνοβαρὲς ' πρὸς τὰς Φιλίππου 494 
µέθας καὶ κορδακισμοὺς καὶ τὴν ἀσέλγειαν, τὸ Ó' elc 
οἰωνὸς ἄριστος΄' πρὸς τό ,,δεῖ γὰρ τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας 
τὰς ἀγαθὰς ὑποθεμένους ἐλπίδας,'' καὶ τό 
jj κε μέγ᾽ οἰμώξειε γέρων ἱππηλάτα Πηλεύς 

πρὸς τό ,πηλίκον ποτὲ ἂν στεναάξειαν οἱ ἄνδρες ἐκεῖνοι 
οἱ ὑπὲρ δόξης καὶ ἐλευθερίας τελευτήσαντες"' παφο- 
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βάλλω δὲ καὶ τὸν ,,ócovro Πύθωνα- πρὸς τὰς Ὀδυσσέως 
,"iqadag* τῶν λόγων, καὶ vo 

el μὲν μέλλοιμεν ἀγήρω v! ἀθανάτω.τε 

ἔσσεσθαι 
πρὸς τό πέρας μὲν γὰρ ἅπασιν ἀνθρῶώποις τοῦ βίου 
θάνατος, x&v ἐν οὐκίσκω τις αὐτὸν καθ είρξας τηρῇ.΄ καὶ 
µυρίαι γεγόνασιν αὐτοῖς ἐπὶ ταὐτὸν τῆς διανοίας ἐπι- 
δροµαί. 6. ἤδομαι δὲ καὶ πάθη καὶ διαθέσεις καὶ τροπὰς 
λέξεως καταμανθάνων καὶ τὰς ἀφαιροέσας τὸν κόρον 
µεταβολὰς καὶ τὰς ἐκ τῶν παρατρθαῶν ἐπανόδους καὶ 
τὰς τῶν παραβολῶν σὺν τῶ καιρῷ γλαφυρότητας καὶ τὸ 
τοῦ τρόπου µισοβάρβαρον πανταχοῦ. 7. καί uoc πολλάκις 
ἔδοξεν — οὐ γὰρ ἂν τἀληθὲς ἀποκρυψαίμην — εὐπρε- 


" πέστερον μὲν ῥαθυμίας ᾽Αττικῆς καθάπτεσθαι 4ημοσθέ- 
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νης, 0 tqv παρρήησίαν, ὡς φασί», ἀνειμένος, τοῦ τοὺς 
᾽Αχαιοὺς ᾽Αχαιίδας προσειπόντοςν διαφκεστέρῳ δὲ xova 
πνεύματος τὰς Ἑλληνικὰς ἀποπληροῦν τραγαδίας τοῦ 
μεταξὺ τῆς ἀκμαιοτάτης μάχης διαλόγους ἀναπλάττοντος 
καὶ µύθοις τὴν φορὰν σκεδαννύντοςο. 8. πολλάκις δὲ 
μετὰ τοῦ «4ηµμοσθένους καὶ µέτρα κώλων καὶ ῥυθμοὶ καὶ 
βάσεις ovx ἔξω τῆς ποιητικῆς ἡδονῆς ἐκβιβάζουσιν, ὣς- 
περ οὐδ᾽ Ὅμηρος ἐλλιπὴς ἀντιθέσεων ἢ παρισώσεων ἡ 
σχημάτων τραχύτητος ἢ καθαρότητος. ἀλλ ἔαωχκε φύσει 
πως ὑπαρχειν, ταῖς δυνάµεσι τὰς ἀρεταᾶς ἐπιπεπλέχθαι. 
πὀθεν γὰρ δὴ περιφρονοίην ἂν τὴν σήν Καλλιόπην, 
τοιαύτην γεγιγνώσκων; 9. ἀλλ᾽ οὐδὲν ήττον τοὐμὸν dya- 
νισµα τῶν εἰς Ὅμηρον ἐγκωμίων διπλάσιον ἔργον ἢ τοὺς 
σοὺς εἰς 4ημοσθένην ἐπαίνους τίθηµι, οὐ τοῖς µέτροις 
ἀλλὰ τῇ ὑποθέσει φηµί, τῷ τοὐμὸν μὲν οὐκ ἔχειν ἑδραίαν 
τινὰ κρηπῖδα τῶν ἐπαίνων ὑποβάλλεσθαι πλήν γε τῆς 
ποιητικῆς αὐτῆς. τὰ δ᾽ ἄλλα τῷ μὲν ἀσαφῆ, πατρὶς καὶ 
pevog καὶ χρόνος" εἰ γοῦν τι δαφὲς αὐτῶν ἦν. 
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οὖκ ἦν ἂν ἀμφίλεκτος ἀνθρώποις ἔριρ, 
πατρίδα μὲν αὐτῷ διδόντων Tov ἢ 5 Κολοφῶνα 5 Κύμην 
5 Χίον 1j Σμύρναν 7j Θήβαρ τὰς Αἰγυατίαρ i| 1 μυρίας ᾱλ- 
Aag, πατέρα δὲ Μαίονα τὸν 4υδὸν 1) ποταμὸν καὶ μη- 
τέρα λΜελανώπην φασὶν 5 πύμφην τῶν 4ρυάδων àv- 
Θρωπίνου γένους ἀπορία, χρόνον δὲ τὸν ἠρωϊκὸν xj τὸν 
Ἰωνικόν. καὶ μηδ᾽ ὅπως πρὸς τὸν Ἡσίοδον εἶχεν ἠλικίας 
σαφῶς εἰδέναι, ὅπου ye καὶ τοὔνομα πρὸ τοῦ γνωρίμου 
τὸ Μελησιγενῆ προκρίνουσι' τύχην δὲ πενίας ἢ πάθος 
ὀμμάώτων. ἀλλὰ μὴν βέλτιον ἂν εἴη καὶ ταῦτα idv dv 
ἀσαφεῖ κείµενα. περὶ στενὸν δή uo, κομιδῇ τὸ ἐγκώμιον, 498 
ποέησιν ἄπρακτον ἐπαινέσαι καὶ σοφίαν ἐκ τῶν ἐπῶν εἰ- 
καζομένην συλλέγειν. 10. τὸ δὲ cov, ἔφη, κατὰ χειρὸς 
ἐπιδδομόν τε καὶ Λεῖον ἐφ᾽ ὡρισμένοις τε καὶ γνωρίμοις 
µόνον óvoudtav , olov ὄψον ἕτοιμον ἡδνσμάτων παρὰ 
σοῦ δεόµενον. tí γαρ οὗ μέγα τῷ 4ημοσθένει καὶ λαμ- 
πρὸν 7] τύχη προσήψε; τέ δ᾽ οὐ γνώριμον; οὖκ ᾿4θῆναι 
μὲν αὐτῷ πατρὶς αἱ Λιπαραὶ καὶ ἀοίδιμαι καὶ τῆς Ἑλλά- 
dog ἔρεισμα; καίτοι λαβόμενος ἂν ἐγὼ τῶν ᾿4θηνῶν ἐπὶ 
τῆς ποιητικῆς ἐξουσίας ἐπεισῆγον ἂν ἔρωταρ θεῶν καὶ 
κρίσεις xol κατοικήσεις καὶ δωρεᾶς καὶ τὴν Ἐλευσῖνα. 
νόμων δὲ καὶ δικαστηρίων καὶ πανηγύρεων καὶ Πειραιῶς 
καὶ ἀποικιῶν καὶ τροπαίων θαλαττίων τε καὶ χερσαίων 
ἐπεισηγμένων οὐδ' &v sig ἐπ᾽ ἴσης ἀξίως ἐφικέσθαι δύ-- 
ναιτο τῷ λόγω, φησὶν o «4{ηµοσθένης. ἀφδθονία μὲν οὖν 499 
ἦν ἄν µοι περιττὴ πάντως, τὺ δ᾽ ἐγκώμιον οὐκ ἂν ἆπαρ-- 
τᾶν ἐνομιζόμην, ἐν νόµω τοῖς ἐπαίνοις ὃν ἐκ τῶν πα- 
τρίδων ἐπικοσμεῖν τοὺς ἐπαινουμένους. Ἰσοκράτης δὲ 
παρεµπόρευµα τῆς Ελένης φέρων ἐνέθηκε τὸν Θησέα. 
τὸ μὲν δὴ ποιητικὸν φῦλον ἐλεύθερον: col δ᾽ ἴσως εὐ-- 
Ίάβεια τὸ τῆς παροιµίας σκώμμα ἐπὶ τῇ ἀσυμμετρία 
ἐπαγαγέόθαι, µή σοι μεῖζον προσκέοιτο voUTC Qux. τὸ 
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θυλάκω. 11. παρέντι δὴ τὰς 4θήνας ἐκδέχεται τὸν Ao- 
yov πατὴρ τριήραρχος, Ίρυσέα κρηπὶς κατὰ Πένδαρον᾿ 
οὐ γὰρ ἦν ᾿4θήνησι λαμπβότερον τιμήματος τριήηραρχι- 
κοῦ. εἰ δὲ τοῦ 4ηµοσθένους ἔτι κομιδῇ παιδὸς ὄντος ἔτε- 
Λεύτα, τὴν ὀρφανίαν οὐ συμφορὰν ὑποληπτέον, ἀλλὰ 
δόξης ὑπόθεσιν τὸ τῆς φύσεως γενναῖον ἀποκαλυπτού- 
σής. 12. Ὁμήρου μὲν οὖν οὔτε παίδευσιν οὔτ) ἄσκησιν 
µνήμῃ καθ’ ἱστορίαν παρειλήφαμεν., ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀνάγκη 
τῶν ἐπαίνων ἅπτεσθαι τῶν ὑπ αὐτοῦ δεδημιουργημέ- 
vov, ὕλην ἐκ τροφῆς καὶ μελέτης καὶ διδασκαλίας οὐκ 
ἔχοντα, μηδ᾽ οὖν ἐπὶ τὴν Ἡσιόδου δάφνην καταφυγόντα 
τὴν ῥαθύμως καὶ τοῖς ποιµέσι τῶν ἐπῶν ἐπιπνέουσαν. 
σοὶ δὲ ἐνταῦθα δή που πολὺς μὲν ὁ Καλλίστρατος, λαμ- 
πρὸς δὲ ὁ κατάλογος, ᾽ἁλκιδάμας, Ἰσοκράτης, Ἰσαῖος, 
Εὐβουλίδης. µυρίων μὲν ἐφελκομένων ᾿4θήνησι τῶν ᾖδο- 
νῶν καὶ τοὺς πατρονοµίας ἀνάγκαις ὑποκειμένους. τα- 
χείας δὲ οὔσης τοῖς µειρακίοις τῆς ἡλικίας εἰς τὰς θρύ- 
Ψεις ὑπολισθάνειν, παρὸν 0 αὐτῷ κατ’ ἐξουσίαν κωµα- 
ξειν ἐκ τῆς τῶν ἐπιτρόπων ὀλιγωρίας, ὁ τῆς φιλοσοφίας 
xcl τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς κατεῖχε πόθος, ὃς αὐτὸν ἦγεν 
οὐκ ἐπὶ τὰς Φρύνης, ἆλλ᾽ ἐπὶ τὰς Αριστοτέλους καὶ 6ε0- 
φράστου καὶ Ἠενοκράτους καὶ Πλάτωνος θύρας. 18. κἀν- 
ταῦθ) ἄν, ὦ βέλτιστε, φιλοσοφοῖς τῷ Aóyg διττὰς ir 
ἀνθρώποις ἐρώτων ἀγωγάς, τὴν μὲν Δαλαττίου τινὸς 
ἔρωτος παράφορόν τε καὶ ἀγρίαν καὶ κυµαίνουσαν ἓν 
φυχῇ. Αφροδίτης πανδήµου κλύδωνα φλεγμαινούδαι 
νέων ὁρμαϊῖς αὐτόχρημα θαλάττιον, τὴν δὲ οὐρανίου χρύ- 
σῆς τινος σειρᾶς ἕλξιν, οὐ πυρὶ καὶ τόξοις ἐντιθεἴδαν 
δυσαλθεῖς νόσους τραυμάτων, ἆλλ᾽ ἐπὶ τὴν αὐτοῦ τοῦ 
κάλλους ἄχραντύν τε καὶ καθαρὰν ἰδέαν ἔξορμ ὥσαν µα- 
νία σώφρονι τῶν ψυχῶν, 000, Ζηνὸς ἐγγὺς καὶ 9εῶν 
ὠνγέσποροι.΄« φησὶν ὃ τραγικός. 14. ἔρωτι δὴ πάντα πὀ- 








»" w-É 


4HMOZOENOTZ EDPK&MION. 369 


Quia, κουρὰ σπήλαιον κάτοπτρον ξέφος, γλῶτταν διαρ- 
θρῶώσαι, μετελθεῖν Ov? τῆς ἡλικίας ὑπόκρισιν, μνήμην 
ἀκριβῶσαι, θορύβου καταφρονῆσαι, συνάψαι νύκτας ἐπι-- 
πόνοις ἡμέραις. ἐξ ὧν τίς οὐκ οἶδεν ὁποῖος ὁ 4ημοσθέ- 
νης, ἔφη, σοὶ τὴν ῥητορικὴν ἐγένετο ταῖς μὲν ἐννοίαις 
καὶ τοῖς ὀνόμασι καταπυκνῶν τὸν Aoyov, ταῖς δὲ διαθέ- 
σεσιν ἐξακριβῶν τὰς πιθανότητας, λαμπρὸς μὲν τῷ µε- 
γέθει, σφοδρὸς δὲ-τῷ πνεύµατι, σωφρονέστατος δὲ τῶν 
ὀνομάτων καὶ τῶν νοημάτων τὴν ἐγκραάτειαν, ποικιλώ- 
τατος à. ἐναλλαγαῖς σχημάτων μόνος γέτοι τῶν ῥητό- 
ρων, Og ὁ 4εωσθένης ἐτόλμησεν εἰπεῖν, ἔμψυχον καὶ δί 
σφυρήλατον παρεῖχε τὸν λόγον. 15. οὐ γὰρ ὡς τὸν -4ἱ- 
σχύλον ὁ Καλλισθένης ἔφη που λέγων τὰς τραγῳῷδίας ἐν 
οἵνω γράφειν ἐξορμῶντα καὶ ἀναθερμαίνοντα τὴν ψυχήν, 
οὐχ οὕτως ὁ 4ημοσθένης συνετίθει πρὸς µέθην τοὺς Λό- 
γους, ἀλλ᾽ ὕδωρ πίνων: 1) καὶ τὸν 4ημάδην παϊξαί φασιν 
ες ταύτην αὐτοῦ τὴν ὑδροποσίαν, ὡς ol μὲν ἄλλοι πρὸς 
ὕδωρ λέγοιεν, τὸν 4ημοδθένην δὲ πρὸς ὕδωρ γράφειν. 
Πυθέα δὲ ὁ κρότος τῶν «4ημοσθενικῶν λόγων ἀπόξειν 
ἐφαίνετο τοῦ νυκτερινοῦ λύχνου. καὶ τουτὶ μέν, ἔφη, col 
τὸ χωρίον τοῦ λόγου κοινὸν πρὸς τὴν ἐμὴν ὑπόθεσιν' 
οὐ γάρ τοι µείων ὁ περὶ τὴν Ὁμήρου παίησιν ὑπῆρχε 
κἁμοὶ λόγος. 16. ἀλλ᾽ εὖ µετίοις ἐπὶ τὰς φιλανθρωπέας 
καὶ τὴν ἐν τοῖς χρήµασι φιλοτιµίαν καὶ τῆς πολιτείας τὴν 
ὅλην λαμπρότητα ..... καὶ ó μὲν ᾖει συνείρων Oc τὰ 
λοιπὰ προσθήσων, ἐγὼ δὲ γελάσας, Ἡ πού ys, ἔφην, 5 
διανοῇ καταχεῖν µου τῶν ὥτων ὥσπερ βαλανεὺς καταν- 
τλήσας τὸν Λοιπὸν λόγον; Νὴ día ye, εἶπε,.... δηµο- 
θοινίας τε καὶ χορηγίας ἐθελουσίους καὶ τριηραρχίας καὶ 
τεῖχος καὶ τάφρον καὶ λύσεις αἰχμαλώτων καὶ παρθένων 
ἐκδόσεις, ἀρίστην πολιτείανο καὶ πρέσβεις καὶ νοµοθε- 
σίας καὶ μέγεθος πολιτευμάτων ἐμπεσόνι, γελᾶν ἔπεισὰ 
LUCIAN. ΠΠ. 9A 


370 |. AOTKIANOT 


μοι τοῦ τὰς ὀφρῦς συνάγοντος καὶ δεδιότος μὴ Λόγοι 
τῶν 4ημοσθένους αὐτὸν ἕργων ἐπιλίποιεν. 17. Ἴσως γάρ, 
ἔφην, ὦγαθέ, νοµίξεις ἐμὲ δὴ µόνον τῶν ἐν ῥητορικῇ βε- 
βιωκότων μὴ διατεθρυλῆσθαι τὰ τα ταῖς 4ημοσθένους 
πράξεσιν; El ys, ἔφη. περὶ τὸν λόγον ἐπικουρίας τινός, 
ὡς σὺ qjc, δεόµεθα"' πλὴν εὖ µή σε τοὐναντίον κατέχει 
πάθος, olov αὐγῆς περιλαμπούσης οὐκ ἔχεις πρὸς λαµ- 
604 πρὰν τὴν «ημοσθένους δόξαν τὴν ὄψιν ἀπερεῖσαι' καὶ 
γὰρ αὐτός τι τοιοῦτον ἐφ᾽ Ὁμήρῳ κατὰ τὰς ἀρχας πέ- 
πονθα. κατέβαλον γοῦν μικροῦ δεῖν, ὡς οὐκ ἀντιβλεπτέον 
ὄν μοι πρὸς τὴν ὑπόθεσιν. sv ἐγὼ μέν, οὐκ οἶδ' ὅπως, 
ἀνήνεγμα, καὶ δοκῶ µοι κατὰ -σμικρὸν προσεθιξόµενος 
ἀντίον ὁρᾶν, μηδ᾽ ἀποτρέπων ὥσπερ ἡλίου τὰς ὄψεις vo- 
θος τοῦ τῶν Ὁμηριδῶν γένους ἐλέγχεσθαι. 18. σὸν δέ 
μοι φαίνεται καὶ τοῦτο, ἔφη, πολὺ ῥᾷον y] τὸ xev. épà 
εἶναι ' τῆς μὲν γὰρ Ὁμήρου δόξης olov ἐπὶ μιᾶς ὁρμου- 
σης τῆς ποιητικῆς δυνάμεως ἀθρόως ἐξ ἀνάγκης ἦν ἁπα- 
σης λαβέσθαι' σὺ ὃδ᾽ εἰ μὲν ἐπὶ τὸν 4ημοσθένην ὃλον 
ἐφαάπαξ τῇ γνώμῃ τράποιο, καὶ µάλα ἂν ἀποροῖς περὶ τὸν 
λόγον ἅττων οὐδ' ἔχων ὅτου πρώτου τῇ γνώµμῃ λάβοιο, 
καθ άπερ οἳ λίχνοι πάσχουσι περὶ τὰς Συρακουσίας τρα- 
πέζας 7) οἱ φιλήκοοι καὶ φιλοθεάμονες εἰς µυρίας ἆκου- 
σµάτων καὶ θεαμάτων ἐμπεσόντες ἡδονάς' oUx ἔχουσιν 
ἐφ᾽ qv ἔλθωσιν ἀεὶ τὴν ἐπιθυμίαν µετατιθέντες. οἶμαι 
δὲ καὶ σὲ μεταπηδᾶν οὐκ ἔχοντα ἐφ᾽ 0 τι σταίης, ἐν κύκλω 
σε περιελκόντων φύσεως μεγαλοπρεποῦς, ὁρμῆς διαπύ- 
ρου, βίου σώφρονος, λόγου δεινότητος, τῆς ἐν ταῖς πρά-- 
505 ξεσιν ἀνδρείας. λημμᾶτων πολλῶν καὶ μεγάλων ὑπερο- 
ψίας, δικαιοσύνης φιλανθρωπίας πίστεως φρονήµατος 
συνέσεως, ἑκάστου τῶν πολλών καὶ μεγάλων πολιτευ- 
µάτων. ἴσως οὖν ὁρῶν ἔνθεν μὲν ψηφίδµατα πρέσβεις 
ὀγμηγορίας vououg, ἐκεῖθεν ἀποστόλους Εὔβοιαν Mé- 
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γαρα τὴν Βοιωτίαν Χίον Ῥόδον τὸν Ἑλλήσποντον Bv- 
ζάντιον, οὐκ ἔχεις ὅποι τὴν γνώµην ἀποκλίνῃς συµπερι- 
φερόµενος τοῖς πλεονεκτήμασιν. 19. ὥσπερ οὖν ὁ Ilív- 
δαρος ἐπὶ πολλὰ τῷ νῷ τραπόµενος οὕτως πως ἠπόρηκεν, 


Ἰσμηνὸν 9) χρυσαλάκατον Μελίαν. 

κ) , 'A - 4 , 3 a 

9 Καδμον, ή σπαρτῶν [ερον γένος ἀνδρῶν, 
8] τὸν κυανάµπυκα Θήβαν, 

9j τὸ πάντολµον σθένος Ἡρακλέους, 

ἡ τὰν 4ιωνύσου πολυγαθέα τιµάν, 

9j γάμον Λευκωλένου ἁρμονίας ὑμνήσομεν» 


οὐτωσὶ δὲ καὶ σὺ ταὐτὸν ἔοικας ἀπορεῖν, λόγον 1] βίον ἢ 
ῥήτορικὴν 1] φιλοσοφίαν 1j δηµαγωγίαν 1] τὸν θάνατον 
τἀνδρὸς ὑμνητέον. 90. ἔστι δ᾽ οὐδὲν ἔργον ἐκφυγεῖν, 
ἔφη. τὴν πλάνην, ἆλλ᾽ évog ὅτου δή λαβόμενος ἢ τῆς 
ῥήτορείας καθ’ αὐτὴν εἰς ταύτην κατάθου τοῦτον τὸν Λό- 
yov. ἱκανή y' ἄν σοι οὐδ) ἡ Περικλέους' ἐκείνου uév γε 
τὰς ἀστραπὰς καὶ βροντὰς καὶ πειθοῦς τι κέντρον δόξῃ 
παραλαβόντες, ἆλλ᾽ αὐτήν γε οὐχ ὁρῶμεν, δῆλον ὡς 
ὑπὲρ τὴν φαντασίαν οὐδὲν ἔμμονον ἔχουσαν οὐδ᾽ olov 
ἐξαρκέσαι πρὸς τὴν τοῦ χρόνου βάσανον καὶ κρίσιν' τὰ 
δὲ τοῦ 4ημοσθένους .... ἀλλὰ Gol καταλελείφθω λέγειν, 
εὖ ταύτῃ τράποιο. 21. πρός ys μήν τὰς τῆς ψυχῆς ἀρετὰς 
ῇ τὰς πολιτείας αὐτοῦ τραποµένῳ καλὸν µίαν ἠντινοῦν 
ἀποτεμέσθαι τὴν διατριβήν. εἰ δὲ βούλοιο δαψιλές, δύο 
καὶ σύντρεις ἑλόμενον ἔχειν ἀποχρῶσαν λόγων ὑποβο- 
λήν' πολλὴ γὰρ ἐν ἅπασιν ἡ λαμπρότης. εἰ δ᾽ οὐκ ἐκ 
τοῦ παντός, ἀλλ᾽ ἐκ µέρους ἐπαινεσόμεθα», νόμος μὲν 
Οµηρικός, ἠρώων ἐπαίνους ἐκ μερῶν διατίθεσθαι, πο- 
δών 1 κεφαλῆς ἢ κόμης, ἤδη δὲ κἀκ τῶν φορηµατων 1j 
ἀσπίδων, μεματὸν δ᾽ οὐδὲ τοῖς θεοῖς ἐγένετο ὑμνεῖσθαι 
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* ijt. γε δὴ µέρους σώματος 9 τῆς ψυχῆς, τῶν εύεργε- 
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σιῶν δὲ οὐδὲ δυνατὸν ἐφ᾽ ἁπάσας ἐλθεῖν. οὐκοῦν οὐδ᾽ 
ὁ 4ημοσθένης αὐτιάσεται καθ’ v τῶν αὐτοῦ καλῶν ἐπαι- 
νούμενος, ἐπεὶ τό γε σύμπαν οὐδ᾽ αὐτὸς ἂν αὐτὸν ἐξαρ- 
κέσειεν ἐπαινέσαι. 

22. Ταῦτα τοῦ Θερσαγόρα διεξελθόντορ, Οἶμαί σε, 
ἔφην, ἓν ἐπιδεδείχδαί μοι βουλόµενον, τὸ μὴ µόνον ποιη- 
τὴν ἀγαθὸν εἶναι, τῶν λόγων παρεμπόρευµα πεποιῆσθαι 
τὸν 4ημοσθένην τὰ πεζὰ τοῖς ἐμμέτροις προστιθέντα. 
Σοὶ μὲν οὖν, ἔφη. τὴν ῥᾳστώνην ὑποτιθεὶς προήχθην 
ἐπιδραμεῖν τὸν λόγον, εἴ τι τῆς φροντίδος ἀνεὶς ἄχροα- 
τῆς ἡμῖν γένοιο. Προῦργου τοίνυν, ἔφην, σοὶ γέγονεν 
οὐδέν, eU ἴσθι. σκόπει δὲ καὶ μὴ πλέον ᾖ γεγονὺς θάτε- 
gov. Καλὸν ἂν A&yots , ἔφη, τὸ ἵαμα. Σὺ γάρ, ἔφην, 
ἀγνοεῖς, οἶμαι, τὸ παρὸν ἄπορον; εἶτα ἰατροῦ δίκην τὸ 
τοῦ νοσοῦντος σαθρὸν ἀγνοήσαντος ἄλλο δεραπεύεις. 
Ὅτι τί δή; Σὺ μὲν ἃ ταράξειεν ἂν τὸν πρῶτον. όντα 
πρὸς τὺν λόγον, ἐπεχείρήσας ἰάδασθαι, τὰ δ᾽ ἤδη κατα- 
νάλωται πολλαῖς ἐτῶν περιόδοις' ὥστε ταύτης τῆς ἀπο- 
ρίας ἔωλά σοι τὰ ἑάματα. Τοῦτ) οὖν, ἔφη, Gol τό yt 
leuc: χρὴ μέντοι καθάπερ ὁδοῦ θαρραλεωτάτην εἶναι 
τὴν συνηθεστάτην. 28. Tqv ἐναντίαν γάρ, εἶπον, πρού- 
θέµην ἤ φασιν ᾽Αννίκεριν τὸν Κυρηναῖον φιλοτιμηθῆναι 
πρὸς Πλάτωνά τε καὶ τοὺς ἑταίρους: τὸν μέν γε Kv- 
ρήναῖον ἁρματηλασίαν ἐπιδεικνύντα πολλοὺς περὶ τὴν 


- Adxoünuíav ἐξελαύνειν δρόμους ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἁρματο- 


τροχίας ἅπαντας μηδὲν παραβάντας, ὥσθ᾽ ἑνὸς δρόμου 
σημεῖα κατὰ τῆς γῆς ὑπολείπεσθαι' τούὐμὸν δέ γε τὴν 
ἐναντίαν σπεύδει, τὰς ἁρματοτροχίας.ἀλεείνειν. οὐ μάλα 
ῥάδιον δ᾽, οἶμαι, καινουργεῖν ὁδοὺς τῶν τετριμµένων 
ἐκτρεπόμενον. ἀλλά τοι τὸ Παύσωνος, ἔφη, cogov. 
Ποῖον; ἔφην ' οὐ γὰρ ἀκήκοα. 24. Παύσωνι τῷ ζωγραάφώ 
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φασὶν έκδοθῆναι γράψαι ἵππον ἀλινδούμενον' τὸν δέ 
γε γράψαι τρέχοντα καὶ πολὺν κονιορτὸν περὶ τὸν ἵππον ' 
ὥς 0. ἔτι γράφοντος ἐπιστῆναι τὸν ἐκδόντα, µέμφεσθαι, 
μὴ γὰρ τοῦτο προστάξαι. τὸν οὖν Παύσωνα τοῦ πίνακος 
τὰ μετέωρα κάτω περιαγαγόντα τῷ παιδὶ τὴν γραφὴν 
ἐπιδεῖξαι κελεῦσαι, καὶ τὸν ἴππον ἔμπαλιν κείµενον 
ὀφθῆναι ἀλινδούμενον. Ηδὺς εἶ, ἔφην, Θερσαγόρα. ἂν 
µίαν οἵῃ µε στροφὴν μεμηχανῆσθαι τοσούτων ἐτῶν, ἀλλ᾽ 
οὐχὶ πώσας στροφὰς καὶ περιαγωγὰς ἐναλλάττούτα καὶ 
µετατιθέντα δεδιέναι µή τι τελευτῶν πάθοιµι τὸ τοῦ 509 
Ἡρωτέως. Ποῖον, ἔφη, πάθος; Τὸ γενόμενον, 0 φασιν 
αὐτὸν γενέσθαι δρασμὸν ἐξευρίσκοντα τῆς ἀνθρωπίνης 
ὄψεως, ἐπεὶ καταναλώκει πάσας ἰδέας Βηρίων καὶ φυτῶν 
καὶ στοιχείων, αὖθις αὖ πενία μορφῆς ἐπεισάκτου Πρω- 
τέα γενέσθαι. 25. Σὺ μέν, εἶπεν, ὑπὲρ τὸν Πρωτέα µη- 
χανᾷ τὴν ἐμὴν ἀκρόασιν ἀποδιδράσκειν. OUx, ὦγαθέ, 
ἔφην, τοῦτο" παρέξω γοῦν ἐμαυτὸν ἀκροᾶσθαι παρεὶς 
τὴν ἐπηρτημένην φροντίδα. voy! ἄν τι περὶ τοῦ σοῦ πυή- 
µατος ἄφροντις γενόμενος καὶ τῆς ἐμῆς ὠδῖνος συµφρον- 
τίσαις. 

Ὡς οὖν ἐδόκει ταῦτα αὐτῷ, καθίσαντες ἐπὶ τῆς πλη-- 
σίον πρηπῖδος ἐγὼ μὲν ή ἠκροώμην, ὁ δ᾽ ἀνελέγετο poa 
yevvoio ποιήματα. μεταξυ Ó' ὥσπερ ἔνθους γενόμενος 
ἐπιπτύξας τὸ γραμματεῖον, Κομίζου τὸν ἀκροατικόν, ἔφη, 
μισθὸν καθάπερ ᾿4θήνησιν ἐκκλησιαστικὸν 1] δικαστι- 
κὀν. ἆλλ᾽ ὅπως εἴσῃ µοι χάριν. Χάριν µέν, ἔφην, εἴσο-- 
μαι καὶ πρὶν 0 τι καὶ λέγεις εἰδέναι. 26. τί δέ ἐστιν 0 τι 
καὶ λέγεις; Μακεδονικοῖς, εἶπεν, ἐντυχῶν τῆς βασιλικῆς 
οὐκίας ὑπομνήμασι καὶ τότε ὑπερησθεὶς τὸ βιβλίον οὐ 510 
κατὰ πάρεργον ἐκτησάμην: καὶ νῦν ὑπεμνήσθην ἔχων 
οἴκαδε. γέγραπται δὲ ἄλλα τε τῶν ντιπάτρω πραχθέν- 
των ἐπὶ τῆς οὐκίας κα» περὶ 4ημοσθένουςς ἅ ον δολτὶς 
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ovx ἂν παρέργως ἀκοῦσαι. Καὶ µήν, εἶπον, ἤδη yd σοι 
τῶν εὐαγγελίων χάρις καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἐπῶν. ἐγὼ μὲν 
οὖν οὐκ ἀπολείψομαί σου πρὶν ἢ τὴν ὑπόσχεσιν ἔργον 
σοι γενέσθαι. σὺ δ᾽ εἰστίακάς µε λαμπρῶς τὴν Ὁμήρου 
γενέθλιον, ἔοικας Ó' ἑστιάσειν αὐτὸς καὶ τὴν «4ημο- 
σθένους. 

97. «ς οὖν ἀνέγνω τὰ Λλοιπὰ τοῦ γραµµατείου, δια- 
τρίψαντες ὀλίγον ὅσον ἀποδοῦναι τῷ ποιήµατι τοὺς δι- 
καίους ἐπαίνους Πειμεν εἰς τὰ Θερσαγόρου᾽ καὶ μόλις 
μέν. ἐπιτυγχάνει δὲ τῷ βιβλίω. κἀγὼ λαβὼν τότε μὲν 
ἀπηλλαττόμην. ἐντυχὼν δὲ οὕτω τὴν γνώμµην διετέθην͵ 
ὡς οὐδέν τι περιτρέψας, ἆλλ᾽ ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν ὀνομάτων 
τε καὶ ῥημάτων ὑμῖν ἀναλέξομαι. οὐδὲ γὰρ τἀσκληπιῶ 
μεῖόν τι γίνεται τῆς τιµῆς, εἰ, μὴ τῶν προσιόντων αὐ- 
τῶν ποιησάντων παιᾶνα, τὰ Ἰσοδήμου τοῦ Τροιξηνίου 
καὶ Σοφοκλέους ἄδεται, καὶ τῷ «4ιονύσω τὸ μὲν ποίησιν 
καινὴν ποιεῖν ἐκλέλειπται, τὰ δὲ προτέροις συντεθέντα 
τοῖς νῦν εἰς μέσον ἐν καιρῷ κοµίζουσι χάριν ovx ἑλάττω 
φέρει τῷ τὸν 9εὸν δοκεῖν τετιµηκέναι. 28. τὸ μὲν οὖν 
βιβλίον τοῦτο — ἔστι δὲ τῶν ὑπομνημάτων τὸ προσῆχον 


. ἡμῖν µέρος τόδε δρᾶμα — τὸ βιβλίον φησίν, Αντιπάτρω 


μεμηνῦσθαι παρόντα τὸν Aoyíav. ὁ 0^ ᾿Αρχίας, εἴ τις 
ἄρα τῶν νεωτέρων ἀγνοεῖ, τοὺς φυγάδας ἐτέτακτο συλ- 
λαμβανειν. ἐπέσταλτο δ᾽ αὐτῷ καὶ {ημοσθένην ἀπὸ τῆς 
Καλαυρίας πεῖσαι μᾶλλον v) βιάσασθαι πρὸς τὸν ᾽Αντί- 
πατρον ἤκειν. καὶ δὴ καὶ µετέωρος ἐπὶ ταύτης Ó ᾽Αντί- 
πατρος ἦν τῆς ἐλπίδος τὸν «4{ημοσθένην ἀεὶ προσδοκῶν. 
ὡς οὖν ἤκουσεν ἀπὸ τῆς Καλαυρίας ἥκοντα τὸν ρχίαν. 
εὖθυὺς ὡς εἶχεν ἐκέλευσεν εἴσω καλεῖν. 99. ἐπεὶ O^ εἰσῆλ- 
θεν.... αὐτὸ φράσει τὰ λοιπὰ τὸ βιβλίον. 

ΑΡΧ. Χαῖρε, à ᾿Αντίπατρε. 

ANT. Τί δ᾽ οὐ μέλλω χαίρειν, ei 4ημοσθένην ἤγαγες; 
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APX. Ἠγαγον, ὡς ἐδυνάμην' ὑδρίαν γὰρ κοµίζω 
«τῶν «4ημοσθένους λειψάνων. 

ANT. ᾽άπ᾿ ἐλπίδος γε μὴν ἔσφηλας, ὦ ᾽ 4ρχία. τέ 
γὰρ τῶν ὁστῶν καὶ τῆς ὑδρίας 4ημοσθένην οὐκ ἔχοντι; 

4ΡΧ. Τὴν γὰρ ψυχήν, à βασιλεῦ, πρὸς βίαν αὐ- 
τοῦ κατέχειν ἀδύνατον. 

ANT. Τί δ᾽ οὐ ζῶντα κατειλήφατε; 5I. 

APX. Κατειλήφαμεν. 

ANT. Κατὰ τὴν 600v oov τέθνηκεν; 

APX. Ovx, ἆλλ᾽ οὗπερ ἦν, ἐν Καλαυρία. 

ANT. Τάχα τῆς ὑμετέρας γέγονεν ἔργον ὀλιγωρίας 
οὐ θεραπευόντων τὸν ἄνθρωπον. 

ΑΡΧ. ᾽4λλ᾽ οὐδ' 0g ἡμῖν ἐγένετο. 

ANT. Τίφής; αἰνίγματα λέγεις, ὢ ᾽Αρχία, ζῶντα 
λαβόντες ovx ἔχετε. 

30. 4ΡΧ. Ov γὰρ ἐκέλενες τήν ys πρώτην μὴ βιά- 
ζεσθαι; καίτοι πλέον ἂν οὐδὲ βιασαμένοις οὐδὲν qv* καὶ 
γὰρ οὖν ἐμελλήσαμεν. 

ANT. Ovx εὖ γε ὑμεῖς οὐδὲ µελλήδαντες. ἴδως οὖν 
ἐκ τῆς ὑμετέρας τέθνηκε βίας. 

4ΡΧ. Ἡμεῖς μὲν αὐτὸν οὐκ ἀπεκτείναμεν, βιάξε- 
σθαι δὲ μὴ πείθουσιν ἀναγκαῖον ἦν. σοὶ δ᾽, ó βασιλεῦ, 
τί τὸ πλέον» εἰ ζῶν dgíxero; πάντως οὐδὲν ἃ ἂν αὐτὸν ἢ 
ἀπέκτεινας. 

91. «ΝΤ. Εὐφήμει o "Aogía - δοπεῖς μοι μὴ συννε- 
νοηκέναι μήθ᾽ ὅστις 0 «{ημοσθένης µήτε τὴν ἐμὴν yvar- 
uv , ἀλλα νοµίξειν ὅμοιον εἶναι 4ημοσθένην εὑρεῖν καὶ 
τούτους ζητεῖν τοὺς κακῶς ἀπολωλόταρ, Ἱμεραῖον τὸν 
Φαληρέα καὶ τὸν Μαραθώνιον ᾿ριστόνικον καὶ τὸν ἐκ 
Πειραιῶς Εὐκρατην, τῶν ῥαγδαίων ῥευμάτων οὐδὲν δια- 
φέροντας. ἀνθρώπους ταπεινούς, ἀφορμῇ προσκαίρων 51: 
θορύβων ἐπιπολάσαντας καὶ πρὸς μικρὰν ταραχῆς ἐλπίᾶα 
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Ὀρασέως ἐξαναστάντας, εἶτα πτήξαντας ovx εἰς μακρὰν 
δίκην τῶν δειλινῶν πνευμάτων, καὶ τὸν ἄπιστον Ὑπερί- 
δην, τὸν ἄφιλον δηµοκόλακα, τὸν οὐδὲν αἰσχρὸν νοµέί- 
σαντα κολακεία τοῦ πλήθους συκοφαντῆσαι 4ημοσθένην 
ovÓ' αὑτὸν εἰς ταῦτα παρασχεῖν διάκονον ἐφ᾽ oig αὐτοὶ 
µετενόησαν, οἷς ἐχαρίζετο' µετ᾽ οὐ πολὺ γοῦν τῆς συκο- 
φαντίας λαμπροτέἑραν 7) κατ 4λκιβιάδην αὐτῷ τὴν κάθο- 
ὃον ἀκηκόαμεν γενέσθαι. τῷ δ᾽ οὖκ ἔμελεν οὐδ' ἐπη- 
σχύνετο κατὰ τῶν ποτε φιλτάτων τῇ γλὠττῃ χρώμενος, 
ἣν ἐχρῆν δήπου τῆς ἀγνωμοσύνης ἐκτεμεῖν. 

82. 4PX. Τί δ᾽; ovx ἐχθρῶν ἡμῖν ἔχθιστος ὁ «{η- 
µοσθένης; 

ANT. Οὐχ ὅτῳ µέλει τρόπου πίστεως, φίλον πᾶν 
ἄδολον καὶ βέβαιον ἦθος ἡγουμένῳω' τὰ γάρ τοι καλὰ 
καὶ παρ᾽ ἐχθροῖς καλὰ καὶ τὸ τῆς ἀρετῆς πανταχοῦ τί- 
µιον. οὐδὲ κακίων ἐγὼ ,Ξέρέου τοῦ Βοῦλιν καὶ Σπέρχιν 
τοὺς 4ακεδαιμονίους θαυμάσαντος καί, κτεῖναι παρὀν, 
ἀφέντος. ἀλλ᾽ εἰ δή τινα πάντων καὶ «4ημοσθένην αὐ- 
τός τε δὶς 4θήνησιν, εἰ καὶ μὴ κατὰ πολλὴν σχολήν, 
συγγενόµενος καὶ παρὰ τῶν ἄλλων ἀναπυνθανόμενος ἕκ 
τε τῶν πολιτευµάτων αὐτῶν εἶχον θαυμάσας., οὐχ ὡς ἂν 
νοµίσειέ τις, τῆς τῶν λόγων δεινότητος, ei καὶ μηδὲν 
μὲν ὁ Πύθων πρὸς αὐτόν, οἱ δ᾽ ᾽άττικοὶ ῥήτορες παιδιὰ 
παραβάλλειν τῷ τούτού κρότῳ καὶ τόνῳ καὶ λέξεων εὖ-- 
ρυθμία καὶ ταῖς τῶν διανοιῶν περιγραφαῖς καὶ Gvvs- 
χείαιρ ἀποδείξεων καὶ τῷ συνακτικῶῷ τε καὶ κρουστικῷ᾿ 
μετενοοῦμεν γοῦν ore voUg EAAqvag ᾿4θήναζξε συνηγαγο- 
μεν ὡς ἐλέγξοντες 4θηναίους, Πύθωνι καὶ τοῖς Πύθωνος 


᾿ἐπαγγέλμασι πεπιστευκότες, εἶτα «4ημοσθένει καὶ τοῖς 


«4ημοσθένους ἐλέγχοις περιπεσόντες. ἀλλ᾽ ἡμῖν ἀπρόσι- 
tog ἡ δύναμµις αὐτῷ τοῦ Λόγου. 33. ἐγὼ δὲ ταύτην μὲν 
δευτέραν ἕταττον ἐν χῶρα τιθεὶς ὀργάνου, 4ημοσθένην 
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δὲ αὐτὸν ὑπερηγάμην τοῦ τε φρονήµατος καὶ τῆς συνέ- 51$ 


σεως, ἁκλινῆ τὴν vvyqv ἐπ᾽ ὀρθῆς ἐν ἁπάσαις φυλάτ- 
τοντα τρικυµίαις τῆς τύχης καὶ πρὸς μηδὲν τῶν δεφῶν 
ἐνδιδόντα. καὶ Φίλιππον δὲ τὴν ἐμὴῆν γνώμην ἔχοντα 
περὶ τἀνδρὸς ἠπιστάμην΄ τούτῳ μέν γε δηµηγορίας ἐξαγ- 
γελθείσης 4θήνηθέν ποτε καθαπτομένης τοῦ Φιλίππου 
καὶ Παρμενίωνος ἠγανακτηκότος καί τι καὶ σκωπτικὸν 
ες τὸν 4ημοσθένην ἐπειπόντος, & Παρμενίων, ἔφην 
δίκαιος ὁ 4ημοσθένης παρρησίας τυγχάνειν’' μόνος γέ 
τοι τῶν ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος δημαγωγῶν οὐδαμοῦ τοῖς ἆπο- 
Λογισμοῖς ἐγγέγραπται τῶν ἐμῶν ἀναλωμάτων, καίτοι 
μᾶλλον ἠβουλόμην ἢ γραμματεῦσι καὶ τριταγωνισταῖς 
ἐμαυτὸν πεπιστευκέναι. νῦν δ᾽ ἐκείνῶν μὲν ἕκαστος ἄπο- 
γέγραπται χρυσίον ξύλα πόρους θρέµµατα γῆν οὐ Βοιω- 
τίας οὐδ᾽ ἔνθα τι μὴ παρ’ ἐμοῦ λαβόντες. ἡμεῖς δὲ 9ᾶτ- 
τον ἂν τῶν Βυζαντίων τὸ τεῖχος ἕλοιμεν μηχαναϊς ἡ 4η- 
µοσθένην χρυσίω. 34. ἐγὼ δέ, à Παρµενίων, ἔφη, εἰ μέν 
τις 4δηναῖος v ἐν ᾿4θήναις λέγων dub τῆς πατρίδος 
προτιμᾶ, τούτοις ἀργύριον μὲν προέµην ἄν, φιλίαν δ᾽ 
οὐκ ἄν' εἰ δέ τις ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἐμὲ μισεῖ, τούτῳ 
προσπολεμῶ μὲν ὡς ἀκροπόλει καὶ τείχει καὶ νεωρίοις 
καὶ τάφρω, θαυμάξω δὲ τῆς ἀρετῆς καὶ µακαρίξω γε τοῦ 
κτήματος τὴν πόλιν. καὶ τοὺς μὲν ἔξω τῆς χρείας γενό-- 
µενος ἠδιστ) ἂν προσαπολέσαιµι, τὸν δὲ βουλοίμην ἂν 
ἐνταυθοῖ παρ᾽ ἡμῖν τυχεῖν yevouevov μᾶλλον 1 τὴν Ἰλ- 
Λυριῶν ἵππον καὶ Τριβαλλών καὶ πᾶν τὸ μισθοφορικόν, 


τῆς ὅπλων βίας τὴν τοῦ λόγου πειθὼ καὶ τὸ τῆς γνώμης — 


ἐμβριθὲς οὐδαμῆ τιθεὶς δεύτερον. 35. πρὸς Παρμενίωνα 
μὲν ταῦτα. τοιούτους δέτινας καὶ πρὸς ἐμὲ λόγους ἐποιή- 
σατο΄’ τῶν γὰρ μετὰ «4ιοπείθους 4θήνηθεν ἀπεσταλμέ- 
vov, ἐγὼ μὲν εἶχον διὰ φροντίδος, ὁ δ᾽ εὖ udAa γελάσας 
ἔφη: Xv δ᾽ ἀστικὸν στρατηγὸν ἢ στρατιώτην δέδοικας 


οι 
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ἡμῖν; at μὲν τριήρεις xoi. o Πειραιεὺς καὶ τὰ νεώρια λῆ- 
poc ἔμοιγε καὶ φλήναφος. τί δ᾽ ἂν ἄνθρωποι πράξαιεν 
διργυσιάζοντεςς ἐν κρεανοµίαις καταζώντες καὶ yogols; 
i μὴ «4ημοσθένης sic ἐν 4θηναίοις ἐγένετο, ῥᾷον ἂν 
εἴχομεν τὴν πόλιν 1) Θηβαίους καὶ Θετταλοὺς ἀποτῶντες, 
βιαζόµενοι, φθάνοντες, ὠνούμενοι" νῦν δὲ sig ἐκεῖνος 
ἐγρήγορε καὶ πᾶσι τοῖς Φαιροῖς ἐφέστηκε καὶ ταῖς ἡμετέ- 
ραις ὁρμαῖς ἐπακολουθεῖ καὶ τοῖς στρατηγήµασιν ἀἄντι- 
παρατάττεται. λανθάνοµεν δὲ αὐτὸν οὐ τεχνάξοντες, oUx 
ἐπιχειροῦντες, οὐ βουλευόμενοι, καθάπαξ κώλυμά τι καὶ 
πρόβολος ἡμῖν ἄνθρωπός ἐστι, μὴ πάντ᾽ ἔχειν ἐξ ἔπι- 
δροµῆς. tO γέ τοι κατ αὐτὸν οὐκ ᾽άμϕίπολιν εἴλομεν, 
ovx Ὄλυνθον, οὐ Φωκέας καὶ Πύλας ἔσχομεν, οὐ Χερ- 
ρονήσου καὶ τῶν περὶ τὸν Ελλήσποντον κεκρατήκαµεν. 
36. ἆλλ᾽ ἀνίστησι μὲν ἄκοντας olov ἐκ µανδραγόρου 
καθ εύδοντας τοὺς αὐτοῦ πολίτας, ὥσπερ vou τινι καὶ 
καύσει τῆς ῥαθυμίας τῇ παρρησία χρώµενος, ὀλίγον τοῦ 
πρὸς ἡδονὴν φροντίσᾶς. µετατίθήσι δὲ τῶν χρημάτων 
τοὺς πόρους ἀπὸ τῶν θεάτρων ἐπὶ τὰ στρατόπεδα», συτ- 
τίθησι δὲ τὸ ναυτικὸν νόµοις τριηραρχικοῖς ὑπὸ τῆς ἆτα- 
ξίας µόνον ov τελέως διεφθαρµένον, ἐγδίρει δ᾽ ἐρριμμέ- 
vov ἤδη χρόνου πρὸς τὴν δραχμὴν xài τὸ τριώβολον τὸ 
τῆς πόλεως ἀξίωμα., πάλαι τούτους κατακεκλιµένους εἰς 
τοὺς προγόνους ἐπανάγων καὶ τὸν ζῆλον τῶν ἸΜαραθῶνι 
καὶ Σαλαμῖνι κατειργασμένων., συνίστησι δ᾽ ἐπὶ συµµα- 
χίας καὶ συντάξεις Ἑλληνικάς. τοῦτον οὐ Λλαθεῖν ἐστιν, 
οὐ φενακίσαι, οὐ πρίασθαι οὐ μᾶλλον 1] τὸν ἄριστείδην 
ἐκεῖνον ὃ Περσῶν βασιλεὺς ἐπρίατο. 31. τοῦτον οὖν, ὦ 
Αντύίπατρε, χρὴ δεδιέναι μᾶλλον 1j πᾶσας τριήρεις καὶ 
πάντας ἀποστόλους ' ὃ γὰρ ᾽4θηναίοις τοῖς πάλαι Θεµι- 
στοκλῆς καὶ Περικλῆς ἐγένετο, τοῦτο τοῖς νῦν ὁ «4ηµο- 
σθένης, ἐφάμιλλος Θεμιστοκλεῖ μὲν τὴν σύνεσιν. Περι- 
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κλεῖ δὲ τὸ φρόνηµα. ἐκτήσατο γοῦν αὐτοῖς ἀκούειν Εὔ- 
βοιαν, ἸΜέγαρα, τὰ περὶ τὸν Ἑλλήσποντονι, τὴν Βοιω- 
τίαν. καὶ καλῶς γε, ἔφη, ποιοῦσιν '4θηναῖοι Χάρητα μὲν 
καὶ 4ιοπείθην καὶ Πρόξενον καὶ τοιούτους τινὰς czo- 
δεικνύντες στρατηγεῖν, 4ημοσθένην δὲ εἴσω κατέχοντες 
ἐπὶ τοῦ βήματος. ὡς εἰ τοῦτον τὸν ἄνθρωπον ὅπλων 
ἀπέφηναν καὶ νεῶν καὶ στρατοπέδων καὶ καιρῶν καὶ χρη- 
µάτων κύριον, oxvg μὴ περὶ τῆς Μακεδονίας ἂν κατέ- 
στήσέ uo, τὸν λόγον, ὃς καὶ νῦν ἀπὸ ψηφισμάτων ἄντα- 
γωνιζόμενος ἡμῖν πανταχοῦ συμπεριτρέχει, καταλαμβα- 
νει, πόρους εὑρίσκει, δύναμιν συλλέγει, ἐπιμήκεις στό-- 
λους ἀποπέμπει, συντάττει δυνάµειςι ἀντιμεθίσταται. 
88. Τοιαῦτα καὶ τότε καὶ πολλάκις πρός µε Φίλιπ- 
πος περὶ τἀνδρὸς ἔλεγεν, ἓν τῶν παρὰ τῆς τύχης χρη- 
στῶν τιθέµενος τὸ μὴ στρατηγεῖν τὸν «{ημοσθένην. οὗ 
φε καὶ τοὺς λόγους ὥσπερ κριοὺς ἢ καταπέλτας Αθήνη- 
Θεν ὁρμωμένους διασείειν αὐτοῦ καὶ ταράττειν τὰ βου- 
Λεύματα΄ περὶ μὲν γὰρ Χαιρωνείας οὐδὲ μετὰ τὴν νίκην 
ἐπαύετο πρὸς ἡμᾶς Λέγων εἰς ὅσον ἄνθρωπος ἡμᾶς κιν- 
δύνου κατέστησε. καὶ γὰρ εἰ παρ᾽ ἐλπίδα καὶ κακία στρα- 
τηγὠν καὶ στρατιωτῶν ἀταξία καὶ τῇ παραδόξῳ ῥοπῇ τῆς 
τύχης τῇ πολλὰ πολλάκις ἡμῖν συνειργασµένῃ κεκρατή- 
xapev , ἀλλ᾽ ἐπὶ μιᾶς γε ταύτης ἡμέρας τὸν περὶ τῆς ἀρ- 
χῆς καὶ τῆς ψυχῆς κίνδυνον ἐπέστησέ uoi, τὰς ἀρίστας 
πόλεις εἰς ἓν συναγαγὼν καὶ πᾶδαν τὴν Ελληνικὴν óv- 
ναµιν ἀθρυίσᾳς, ᾽4θηναίους ἅμα καὶ Θηβαίους Βοιωτούς 
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τε Tovg ἄλλους καὶ Κορινθίους Εὐβοέας τε καὶ Μεγαρέας - 


καὶ τὰ κράτιστα τῆς Ἑλλάδος διακινδυνεύειν συναναγκᾶ- 
σας καὶ μηδ᾽ eloc µε τῆς ᾽Αττικῆς ἐπιτρέψας παρελθεῖν. 
89. τοιοῦτοί τινες ἦσαν αὐτῷ συνεχεῖς περὶ 4ημοσθένους 
οἱ λόγοι’ καὶ πρὀς γε τοὺς Λέγοντας ὥς µέγαν ἔχοι τὸν 


᾿4θηναίων δῆμον ἀνταγωνιστήνι Ἀμοὶ 4πημοσθένος vS- 
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vog, εἶπεν, ἀνταγωνιστής, Αθηναῖοι δὲ 4ημοσθένην ovx 
ἔχοντες 4ἰνιᾶνές sio. καὶ Θετταλοί. καὶ πρέσβεις ὁπότε 
πρὸς τὰς πόλεις πέµποι, τῶν μὲν ἄλλων ῥητόρων εἴ τινας 
50 τῶν ᾽4θηναίων πόλις ἀνταποστέλλοι, τῇ πρεσβεία ῥᾶ- 
στα ἦν κεκρατηκώς, τοῦ «4ημοσθένους δ᾽ ἐπιστάντορ, 
Μάτην, εἶπεν ἄν, ἐπρεσβεύσαμεν. 40. οὐ γαρ ἐστι κατὰ 
τῶν ημοσθένους λόγων ἐγεῖραι τρόπαιον. 

Ταῦτα ὁ Φίλιππος. καὶ μέντοι καὶ πάντως ἔλαττον 
ἂν ἔχοντες εἰ λάβοιµεν τοιοῦτον ἄνδρα, πρὸς «4ιός. «4ρ- 
χία, ví ποτε νομίζεις: βοῦν ἂν ἐπὶ σφαγὴν ἤγομεν 1 
πολὺ μᾶλλον ἂν σύμβουλον περὶ τῶν Ελληνικῶν πραγµά- 
των καὶ τῆς ἀρχῆς πάσης ἐποιούμεθα;: φύσει μὲν γὰρ 
αὐτῷ καὶ xav ἀρχὰς προσεπεπόνθειν ἐξ αὐτῶν τῶν πο- 
λιτευµάτων, ἔτι δὲ μᾶλλον ᾿Αριστοτέλει µάρτυρι’ πρὸς 
γοῦν τὸν 4λέξανδρον καὶ πρὸς ἡμᾶς γε λέγων οὐδὲν 
ἐπαύετο, τοσούτων ὄντων τῶν αὐτῷ προσπεφοιτηκότων, 
µηδένα οὕτως πῶποτε θαυμάσαι μεγέθους τε φύσεως xal 
τῆς περὶ τὴν ἄσκησιν ἐγκρατείας καὶ βάρους καὶ τάχους 
καὶ παρρησίας καὶ καρτερίας. 41. Ὑμεῖς δέ, ἔφη, δια- 
νοεῖσθε ὡς ὑπὲρ Εὐβούλου καὶ Φρύνωνος καὶ Φιλοκράκ 
τους, καὶ πειρᾶσθε δώροις καὶ τοῦτον ἀναπείθειν, ἄν- 

621 θρωπυν καὶ τὴν zavogav οὐσίαν εἰς ᾿4θηναίους ἰδία τὲ 
τοῖς δεηθ εἴσι καὶ δημοσία τῇ πόλει καταναλωκότα, δια- 
μαρτάνοντες δὲ φοβήσειν οἴεσθε πάλαι βεβουλευμένον 
τὴν ψυχἠν ὑποθεῖναι ταῖς τῆς πατρίδος ἀδήλοις τύχαιῷ, 
καὶ καθαπτοµένου τῶν πραττοµένων ἡμῖν ἀγανακτεῖτει 
ὁ δ᾽ οὐδὲ τὸν ᾽᾿4θηναίων δῆμον ὑποστέλλεται. λέληθεν 
ὑμᾶς. ἔφη, τῇ μὲν τῆς πατρίδος εὐνοία πολιτευόµενος, 
αὐτῷ δὲ τὴν πολιτείαν γυμνάσιον Φιλοσοφίας προθέµε- 
vog. 49. ταῦτά τοι, ὦ αριία, ὑπερεπεθύμουν αὐτῷ 
συγγενόµενος τήν τε γνώµην, ἣν ἔχοι περὶ τῶν παρόν- 
Tv, ἀποῦσαι λέγοντος καὶ τῶν Gd παραπεπτωκότων 
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ἡμῖν κολάκων, εἰ ἐδεύμην, ἀποστὰς ἀἁπλοῦ τινος ἐξ έλευ-- 
Δέρας γνώμης ἀκοῦσαι λόγου καὶ φιλαλήθους συµβου- 
λῆς μεταλαβεῖν. καέτι καὶ νουθετῆσαι δίκαιον, ὑπὲρ otov 
ὄντων τῶν ᾿4θηναίων τὴν ἀχαριστίαν πάντα παραβα- 
Λοιτο τὸν αὐτοῦ βίον, ἐξὸν εὐγνωμονεστέροις καὶ βεβαιο- 
τέροις κεχρῆσθαι φίλοις. 

ΑΡΧ. Ὦ βασιλεῦ, τῶν μὲν ἄλλων ἴσως ἂν ἔτυχες, 
ταυτὶ δὲ µάτην ἂν ἔλεγες' οὕτως μανικῶς φιλαθήναιος ἦν. 

ANT. 'Hv ταῦτα, ὦ ᾽Αρχία: τί γὰρ ἂν καὶ Λέγοιμεν; 
ἀλλὰ πῶς ἀπέθανεν; 

49. APX. Ἔοικας ἔτι μᾶλλον, ὦ βασιλεῦ, θαυμᾶ- 
σειν' καὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ τεθεαμένοι διαφέροµεν οὐδὲν ἐκ-- 
πλήξει τε καὶ ἀπιστία τῶν ὁρῶντων. ἔοικε γὰρ δὴ πάλαι 
ὧδε βεβουλευμένω περὶ τῆς ὑστάτης ἡμέρας: δηλοῖ δὲ 521 
5 παρασκευή. καθῆστο μὲν γὰρ ἔνδον ἐν τῷ νεῶ, µάτην 
δὲ τῶν πρόσθεν ἡμερῶν λόγους ἦμεν καταναλωκότες. 

ANT. Τίνες γὰρ ἦσαν οἱ παρ᾽ ὑμῶν Λόγοι; 

4ΡΧ. Πολλὰ καὶ φιλάνθρωπα προὐτεινόμην ἕλεόν 
τινα παρὰ σοῦ καθυπισχνούµενος , οὐ ucc μὲν προσδο- 
κῶν --- οὐ γὰρ ἠπιστάμην, ἀλλὰ σὲ ὤμην àv ὀργῆς ἔχειν 
τὸν ἄνθρωπον — χρήσιμον δ᾽ οὖν πρὸς τὸ πείθειν vo- 
µίξων. . 

ANT. Ὁ δὲ πῶς προσίύετο τοὺς λόγους; καί us µη- 
δὲν ἀποκρύφῃ' μάλιστα μὲν γὰρ αὐτήκοος ἂν ἐβουλόμην 
παρῶν εἶναι νῦν. ἀλλὰ σύ γε μὴ παραλίπῃς μηδέν. οὐ 
γάρ τοι σμικρὸν ἔργον, ἦθος ἀνδρὸς γευναίου πρὸς αὐτῷ 
τῷ τέλει τοῦ βίου καταμαθεῖν, πότερον ἄτονος καὶ νω- 
θρὸς qv 1j παντάπασιν ἀκλινὲς τὸ τῆς ψυχῆς ὅρθιον ἐφύ-- 
λαττεν. 

44. APX. Οὐδὲν ὑπέστελλεν ἐκεῖνός γε. πῶς γάρ; 
ὃς ἠδὺ γελάσας κἀμὲ δή σκώπτων εἰς τὸν πρότερον βίον, 
ἀπίθανον ἔφη µε ὑποκριτὴν εἶναι τῶν σῶν φευσφότων. 
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ANT. '"Aniavijoag ἄρα τοῖς ἐπαγγέλμασι προεῖτο τὴν 
ψυχήν; 

APX. Οὔκ' sl γε τῶν Λοιπῶν ἀκούσαις, οὐ δόξει 
σοι µόνον ἀπιστεῖν. ἀλλ᾽ ἐπεὶ κελεύειο, ὦ βασιλεῦ, λέ- 
γειν, Μακεδόσι μέν, εἶπεν, οὐδὲν ἀπάώμοτον, οὐδὲ παρά- 
δοξον» & 4ημοσθένην οὕτως λαμβάνουσιν ὡς. 4μφϕίπο- 
Aw, ὧς Ὄλυνθον, ὥς Ῥδρωπόν. τοιαῦτα πολλὰ ἔλεγε᾽ 
καὶ γὰρ οὖν ὑπογραφέαρ παρεστησάµην; ἵνα σοι τὰ 
Λεχθέντα σώζοιτο. Eyo μέν TOL, ἔφη» ὦ ᾽ρχία. βασά- 
vov ἡ θανάτου φόβῳ κατ ὄψιν οὐκ ἂν άντιπάτρῳ γε- 
νούµήν, ἀλλ᾽ εἰ ταῦτ᾽ ἀληθεύετε, πολύ uou, μᾶλλον ἔτι 
φυλακτέον μὴ τὴν ψυχὴν αὐτὴν παρ) ᾽άντιπάτρου δε- 
δωροδοκηκέναι μηδ᾽ ἦν ἐμαυτὺν ἔταξα ταξιν Λιπὼν τὴν 
Ἑλληνικὴν εἰς τὴν Μακεδονικὴν µεταβάλλεσθαι. 45. κα- 
Λὸν γάρ, ἀρχία. εἰ vo ζῆν ἐμοὶ Πειραιεὺς αὐτὸς παρέχοι 
καὶ τριήρης ἣν ἐπιδέδωκα, καὶ τεῖχος καὶ τάφρος τοῖς 
ἐμοῖς τέλεσιν ἐξειργασμένα καὶ φυλὴ Πανδιονίς, ᾗ ἐθε- 
Λοντὴς ἐχορήγουν ἐγώ, καὶ Σόλων καὶ 4ράκων καὶ παρ- 
θήσία βήματος καὶ δῆμος ἐλεύθερος καὶ ψηφίσματα στραε- 
τιωτικὰ καὶ νόμοι τριηραρχικοὶ καὶ προγόνων ἀρεταὶ καὶ 
τρόπαια καὶ πολιτῶν εὔνοια τῶν ἐμὲ πολλάκις éovegava- 
κότων καὶ δύναµις Ελλήνων τῶν ὑπ᾿ ἐμοῦ µέχρι νῦν τὲ- 
τηρήηµένων' δὲ δὲ καὶ βιωτὸν ἐλεηθέντι, ταπεινὸν μέν, 
ἀνεκτὸς δ᾽ οὖν ὁ ἕλεος παρὰ τοῖς οὐκείοις; ὧν ἐλυσάμην 
αἰχμαλώτους, 7 τοῖς πατρασιν, ὧν συνεξέδωκα τὰς 9v- 
γατέρας ἢ οἷς τοὺς ἐράνους δυνδιελυσάµην. 46. εἰ δέ µε 
μὴ σώζει νήσων ἀρχὴ καὶ θάλαττα, παρά γε τουτουὶ Ilo- 
σειδῶνος αἰτῶ τὸ σώζεσθαι καὶ τοῦδο τοῦ βωμοῦ καὶ τῶν 
ἱερῶν νόμων. εἰ δὲ Ποσειδῶν, ἔφη. ur δύναται φυλάτ- 
τειν τὴν ἀσυλίαν τοῦ νεὼ μηδ᾽ ἐπαισχύνεται προδοῦναι 
«4ημοσθένην ᾽Αρχίᾳα, τεθναίην, οὐδὲν "Αντίπατρος ἡμῖν 
Zur) τοῦ Θεοῦ κολακευτέος. ἐξῆν µοι φιλτέρους ἔχει 
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᾽4θηναίων Μακεδόνας καὶ νῦν µετέχειν τῆς ὑμετέρας 
τύχης», εἰ μετὰ Καλλιμέδοντος καὶ Πυθέου καὶ 4ημάδου 
συνεταττόµην΄ ἐξῆν x&v ὀψὲ τῆς τύχης µεθαρμόσασθαι, 
& μὴ τὰς Ἐρεχθέως θυγατέρας καὶ τὸν Κόδρον ἐπῃσχυ- 
vouqv. οὔκουν ᾖρούμην αὐτομολοῦνει τῷ δαίµονι συµ- 
µεταβάλλεσθαι' καλὸν γὰρ κρησφύγετον θάνατος: ἐν 
ἀκινδύνῳ παντὸς αἰσχροῦ γενέσθαι. καὶ νῦν, άρχία, τὸ 
κατ ἐμαυτὸν oU καταισχύνω τὰς ᾿4θήνας δουλείαν ἑκὼν 
ἑλόμενος, ἐνταφιον δὲ τὸ κάλλιστον τὴν ἐλευθερίαν προ- 
έµενος. 4T. ἀλλὰ δίκαιον γάρ, ἔφη, Gol τῶν τραγῳδιῶν 525 
μνημονεύειν, οὗ σεμνὸν τὸ Λεχθὲν 
ἡ δὲ καὶ θνήσκουσ᾽ ὅμως 

πολλὴν πρόνοιαν εἶχεν εὐσχήμως πεσεῖν' 
κόρη καὶ ταῦτα: «4ημοσθένης δὲ εὐσχήμονος θανάτου 
βίον προκρινεῖ ἀσχήμονα τῶν ενοκράτους καὶ Πλάτω-- 
vog ὑπὲρ ἀθανασίας λόγων ἐκλαθόμενος: καί τινα καὶ 
πικρότερον ἔλεγε προαχθεὶς εἰς τοὺς ταῖς τύχαις ἐξυβρί- 
ζοντας. ἀλλὰ τί δεῖ νῦν λέγειν ἐμέ; τέλος δ᾽ ἐμοῦ τὰ μὲν 
δεοµένου., τὰ ὃ᾽ ἀπειλοῦντος, ἁπαλὴν μοῦσαν στερεᾷ 
κεραννύντος, Ἐπείσθην ἄν, ἔφη, τούτοις ᾽άρχίας ὤν, 
ἐπεὶ δὲ 4ἠμοσθένης εἰμί, συγγίνωσκέ µοι, ὦ δαιµόνιε, 
μὴ πεφυκότι κακῷ γενέσθαι. 48. τότε 07] τότε πρὸς βίαν 
αὐτὸν ἀποσπᾶν διενοούμην: ὁ δ) ὡς ᾖσθέτο, δῆλος ἦν 
καταγελῶν καὶ τὸν Βεὸν προσβλέψας, Ἔοικεν ᾽άρχίας,. — 
εἶπεν, Όπλα µόνα καὶ τριήρεις καὶ τείχη καὶ στρατόπεδα 
δυνάμεις εἶναι καὶ κρησφύγετα ταῖς ἀνθρωπίναις ψΨυχαῖς 
ὑπολαμβάνειν, τῆς δ᾽ ἐμῆς παρασκευῆς καταφρονεῖν, ἣν 
οὐκ ἂν ἐλέγξειαν Ἰλλυριοὶ καὶ Τριβαλλοὶ καὶ Μακεδόνες 526 
ἐχυρωτέραν v) ξύλινόν ποτε τεῖχος ἡμῖν, ὃ δεὸς ἀνεῖλεν 
ἀπόρθητον εἶναι: μεῦ) dg ἂν τῆς προνοίας ἀδεῶς μὲν 
ἐπολιτευσάμην, ἀδεὲς δέ uo, τὸ κατὰ Μακεδόνων 9άρ- 
σος ἐμέλησε δ᾽ οὐδὲν οὐκ Εὐκτήμονος, ovx ᾽άριστογεί- 
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τονος, οὐ Πυθέου καὶ Καλλιμέδοντος, ov Φιλίππου τότε, 
οὐ τὰ νῦν ᾿Αρχίου. 49. ταῦτα εἰπών, Mr) πρόσαγέ uo 
τὴν 'χεῖρα, ἔφη: τὸ κατ ἐμὲ γὰρ οὐδὲν παράνοµον ὁ 
νεὼς πείσεται, τὸν δὲ 9θεὸν προσειπῶν ἑκὼν ἕψομαι. 
κἀγὼ μὲν ἦν ἐπὶ τῆς ἐλπίδος ταύτης, καὶ τὴν χεῖρα τῷ 
στόµατι προσαγαγόντος, οὐδὲν ἀλλ᾽ v] προσκυνεῖν ὑπε- 
λάμβανον. 

ANT. Τὸ δὲ τί δή ποτε ἦν; 

4ΡΧ. Ὕστερον βασάνοις θεραπαίνης ἐφωράσαμεν 
πάλαι φάρμακον αὐτὸν τεταμιεῦσθαι λύσει ψυχῆς ἀπὸ 
σώματος ἐλευθερίαν κτώµενον. οὐ γὰρ οὖν ἔφθασεν 
ὑπερβας τὸν οὐδὸν τοῦ veo, καὶ πρὸς dub βλέψας, "Mys 
δὴ τοῦτον, ἔφη, πρὸς Αντίπατρον, 4ημοσθένην δὲ οὐκ 
ἄξεις, οὐ μὰ τοὺς .... κἀμοὶ μὲν ἐφαίνετο προσθήσειν 
τοὺς ἐν Μαραθῶνι πεπτωκότας. 50. ὁ δὲ χαίρειν εἰπῶν 
ἀπέπτη. τοῦτό σοι τὸ τέλος, ὢὦ βασιλεῦ, τῆς 4ημοσθέ- 
νους πολιορκίας κομίξειν ἔχω. 

ANT. «{ημοσθένους ys καὶ ταῦτα, ὦ ᾽Αρχία. βαβαϊ 
τῆς ἀηττήτου ψυχῆς καὶ µακαρίας, Oc ἀνδρεῖον μὲν αὐτῷ 
τὸ λῆμα, πολιτικὴ δὲ πρόνοια μετὰ χεῖρα τὸ πιστὸν τῆς 
ἐλευθερίας ἔχειν. ἀλλ᾽ ὃ μὲν οἴχεται βίον ἔξων τὸν dv 
µακάρων νήσοις ἠρώων Λεγόμενον sj τὰς εἰς οὐρανὸν 
ψυχαῖς νομιζοµένας ὁδούρ, ὁπαδός τις δαίµων ἐσόμενος 
ἐλευθερίου «4ιός, τὸ σῶμα Ó' ἡμεῖς εἰς 4θήνας ἄπο- 
πέμφοµεν, κάἄλλιον ἀνάθημα τῇ γῇ τῶν dv Μαραθῶνι 
πεπτωκότων. 
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1. ZETZ. Μηκέτι τονθορύξετε, ὦ θεού, μηδὲ κατὰ 
φωνίας συστρεφόµενοι πρὸς τὸ ovg ἀλλήλοις κοινολο- 
γεῖσθε, ἀγανακτοῦντες e πολλοὶ ἀναξιοι µετέχουσιν ἡμὶν 558 
τοῦ συμποσίου, ἆλλ᾽ ἐπείπερ ἀποδέδοται περὶ τούτων 
ἐκκλησία, λεγέτω ἕκαστος ἐς τὸ φανερὸν τὰ δοκοῦντά οἳ 
xol κατηγορείτω. σὺ δὲ κήρυττε, ὦ Ἑρμῆ, τὸ κήρυγμα 
τὸ ἐκ τοῦ νόμου. 

ΕΡΜΗΣ. ᾿4κουε, σίγα. τίς ἀγορεύειν βούλεται τῶν 
τελείων θεῶν oig ἔξεστιν; v δὲ σκέψις περὶ τῶν µετοί-- 
κων καὶ ξένων. 

ΜΟΩ)ΜΟΣ. 'Eyó ὁ Μῶμος, ὦ Zeb, sl uou ἐπιτρέ- 
ψειας εἰπεῖν. 

ΖΕΥΣ. Τὸ κήρυγμα ἤδη ἐφίησιν' ὥστε οὐδὲν ἐμοῦ 
δεήσει. 

2. MM. Φημὶ τοίνυν δεινὰ ποιεῦν ἐνίους ἡμῶν, 
olg οὐκ ἀπόχρη θεοὺς ἐξ ἀνθρώπων αὐτοῖς γεγενῆσθαι, 
ἆλλ᾽., εἰ μὴ καὶ τοὺς ἀκολούθους. καὶ θεράποντας αὐτῶν 
ἐσοτίμους ἡμῖν ἀποφανοῦσιν, οὐδὲν μέγα οὐδὲ νεανικὸν 
οἴονται εἰργάσθαι. ἀξιῶ δέ, ὦ Ζεῦ., μετὰ παρρήσίας uot 
δοῦναι εἰπεῖν ' οὐδὲ γὰρ ἂν ἄλλως δυναίµην, ἀλλὰ πάν-- 

"τες µε ἴδασιν ὣς ἐλεύθερός "εἰμι τὴν γλὠτταν καὶ οὐδὲν 
ἂν κατασιωπήσαιµι τῶν οὐ καλώς γιγνομένων ' διελέγχω 
γὰρ ἅπαντα καὶ λέγω τὰ δοκοῦντά μοι ἐς τὸ φανερὸν 
οὔτε δεδιώς τινα οὔτε ὑπ᾿ αἰδοῦς ἐπικαλύπτων την γνῶ- 
µην ὥστε xol ἐπαχθὴς δοκῶ τοῖς πολλοῖς καὶ συκοφαν- 
τικὸς τὴν φύσιν, δήµόσιός τις κατήγορος Ux. αὐτῶν ἐπο- 
νομαζόµενος. πλὴν ἆλλ᾽ ἐπείπερ ἔξεότι καὶ κεκήρυκται 
καὶ σύ, ὦ Ζεῦ, δίδως μετ ἐξουσίας εἰπεῖν, οὐδὲν ὑπο- 
στειλάµενος ἐρῶ. ὃ. πολλοὶ γαρ. φημί. οὖκ dejamos, PR 
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ὅτι αὐτοὶ µετέχουσι τῶν αὐτῶν ἡμῖν ξυνεδρίων καὶ avo- 
χοῦνται ἐπ᾽ ἴσης, καὶ ταῦτα θνητοὶ ἐξ ἡμισείας ὄντες, ἔτι 
καὶ τοὺς ὑπηρέτας καὶ θιασώτας τοὺς αὐτῶν ἀνήγαγον 
ἐς τὸν οὐρανὸν καὶ παρενέγραψαν, καὶ νῦν ἐπ᾽ ἴσης δια- 
vou&g τε νέµονται καὶ 9υσιῶν µετέχουσιν, οὐδὲ κατα- 
βαλόντες ἡμῖν τὸ µετοίκιον. 

ΖΕΥΣ. Μηδὲν αἰνιγματωδῶς., à Μῶμε, ἀλλὰ σα- 
φῶς καὶ διαρρήδην λέγε προστιθεὶς καὶ τοὔνομα' νῦν 
γὰρ ἐς τὸ μέσον ἀπέρριπταί σοι ὃ Λόγος, ὡς πολλους εἰ 

κάζειν καὶ ἐφαρμόξειν ἄλλοτε ἄλλον τοῖς λεγομένοις. qot 
δὲ παρρησιαστὴν ὄντα μηδὲν ὀκνεῖν λέγειν. 

4. MM, Εὖ γε, ὦ 2εῦ, ὅτι καὶ παροτρύνεις μὲ 
πρὸς τὴν παρρήσίαν ' ποιεῖς γὰρ τοῦτο βασιλικὸν og alt 
θῶς καὶ µεγαλόφρον., ὥστε ἐρῶ καὶ τοὔνομα. ὁ yao τοι 
γενναιότατος οὗτος 4ιόνυσος ἡμιάνθρωπος dv, ovii 
Ἕλλην µητρόθεν, ἀλλὰ Συροφοίνικός τινος ἐμπόρου 
τοῦ Κάδµου. θυγατριδοῦς, ἐπείπερ ἠξιώθη τῆς ἆθανα- 
ains, οἷος μὲν αὐτός ἐστιν, οὐ λέγω, οὔτε τὴν µίτραν - 
οὔτε τὴν µέθην οὔτε τὸ βάδισμα. πάντες γάρ, οἶμαι 
ὁρᾶτε Gg θῆλυς καὶ γυναικεῖος τὴν φύσιν, ἡμιμανήρ 
ἀκράτου ἕἔωθεν ἀποπνέων: ὁ δὲ καὶ ὅλην φρατρίαν ἐἔσε- — 
ποίησεν ἡμῖν καὶ τὸν χορὸν ἐπαγόμενος πάρεστι xal 
θεοὺς ἀπέφηνε τὸν Πᾶνα καὶ τὸν Σειληνὸν καὶ Σατυ- 

680 ρους., ἀγφούκους τινὰς καὶ αἰπόλους τοὺς πολλούς», eig 
τητικοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰς μορφᾶς ἀλλοκότους, ὧν ὁ 
μὲν κέρατα ἔχων καὶ ὅσον ἐξ ἡμισείας ἐς τὸ κάτω «ifl 
ἐοικὼς καὶ γένειον βαθὺ καθειµένος ὀλίγον τράγου δια- 
φέρων ἐδτίν, ὁ δὲ φαλακρὸς γέρων, auod τὴν ῥῖνα, ἐπὶ 
ὄνου,τὰ πολλὰ ὀχούμενος, «4υδὸς οὗτος, οἱ δὲ Σαάτυροι 
ὀξεῖς τὰ τα, καὶ αὐτοὶ φαλακροί, κεράσται, ole vols 
ἄρτι γεννηθ εἴσιν ἐρίφοις τὰ κέρατα ὑποφύεται, ὤρυγες 
σινὲς ὄντες ' ἔχουσι δὲ καὶ οὐρὰς ἄπαντες. ὁρᾶτε οἵουθ 
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ἡμῖν θεοὺς ποιεῖ ὁ γεννάδας; 5. εἶτα θαυμάζοµεν εὖ κα- 
ταφρονοῦσιν ἡμῶν οἱ ἄνθρωποι ὁρῶντες οὕτω γελοίους 
θεοὺς καὶ τεραστίουρ; ἑῶ γὰρ λέγειν Ότι καὶ δύο yv- 
volxag ἀνήγαγε, τὴν μὲν ἐρωμένην οὖσαν αὐτοῦ τὴν 
Αριάδνην, "js καὶ τὸν στέφανον ἐγκατέλεξε τῷ τῶν ἄστρων 
χορῷ, τὴν δὲ Ἱκαρίου τοῦ γεωργοῦ θυγατέρα. καὶ ὃ πάν-- 
των γελοιότατον, o δεού, καὶ τὸν κύνα τῆς Ἠριγόνης, 
καὶ τοῦτον ἀνήγαγεν, ὡς μὴ ἀνιῶτο ἡ παῖς, εἰ μὴ ἕξει 
ἐν τῷ οὐρανῶ τὸ ἑύνηθες ἐκεῖνο καὶ ὅπερ ἠγάπα κυνί- 
διον. ταῦτα ovy ὕβρις ὑμῖν δοκεῖ καὶ παροινία καὶ γέ- ᾿ 
λως; ἀκούσατε ὃδ᾽ οὖν καὶ ἄλλους. 

6. ZET X. Μηδέν, à Μῶμε, εἴπῃς µήτε περὶ 4σκλη- 
πιοῦ µήτε περὶ Ἡρακλέους' ὁρῶ γὰρ οἱ φέρῃ τῷ λόγῳ. 531 
οὗτοι γὰρ ὁ μὲν αὐτῶν ἰᾶται καὶ ἀνίστησιν ἐκ τῶν νό-- 
σων καὶ ἔστι ,,πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων", ὁ δὲ ΠΗρακλῆς 
υἱὸς ὤν ἐμὸς οὐκ ὀλίγων πόνων ἐπρίατο τὴν ἀθανασίαν' 
ὥστε ur κατηγόρει αὐτῶν. 

ΜΜ. Σιωπήσοµαι, ὦ Ζεῦ, διὰ σὲ πολλὰ εἰπεῖν 
ἔχων. καίτοι εἰ μηδὲν ὤλλο, ἔτι τὰ σημεῖα ἔχουσι τοῦ 
πυρός. εἰ δὲ ἑξῆν καὶ πρὸς αὐτὸν σὲ τῇ παρρησία χρῆ- 
σθαι, πολλὰ ἂν εἶχον εἰπεῖν. 

ΖΕΥΣ. Καὶ uqv πρὸς ἐμὲ ἔξεστι μάλιστα. μῶν δ᾽ 
οὖν κἀμὲ ξενίας διώκεις; 

 . M&M. Ἐν Κρήτη μὲν οὐ µόνον τοῦτο ἀκοῦσαι ἔστιν, 
ἀλλὰ καὶ ἄλλο τι περὶ σοῦ λέγουσι καὶ τάφον ἐπιδει- 
κνύουσιν' ἐγὼ δὲ οὔτε ἐκείνοις πείθοµαι οὔτε ᾿4χαιῶν 
Αἰγιεῦσιν ὑποβολιμαῖόν σε εἶναι φάσκουσιν. 7. ἃ δὲ ud- 
λιστα ἐλεγχθῆναι δεῖν ἡγοῦμαι, ταῦτα dg: τὴν γάρ τοι 
ἀργὴν τῶν τοιούτων παρανομηµάτων καὶ τήν αἰτίαν τοῦ 
νοθευθῆναι ἡμῶν τὸ ξυνέδριον. συ, à Ζεῦ, παρέσχες 
θνηταῖς ἐπιμιγνύμενος καὶ κατιῶν παρ᾽ αὐτὰς ἐν ἄλλοτε 
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ξυλλαβών, ὁπόταν ταῦρος mc, ἢ τῶν χρυσοχόωῶν τις 
κατεργάσηται χρυσὸν ὄντα, καὶ ἀντὶ «4ιὸς 1] ὄρμος vj ψ- 
Atov ἢ ἑλλόβιον ἡμῖν γένῃ. πλὴν ἀλλὰ ἐμπέπληκάς yt 
τὸν οὐρανὸν τῶν ἡμιθέων τούτων οὐ γὰρ ἂν ἄλλας 
εἴποιμι. καὶ τὸ πρᾶγμα γελοιότατόν ἐστιν, ὁπόταν τις 
ἄφνω ἀκούσῃ or. 0 Ἡρακλῆς μὲν θεὸς ἀπεδείχθη., o à 
Εὐρυσθεύς, ὃς ἐπέταττεν αὐτῷ, τέθνηκε καὶ πλησίον 


Ἡρακλέους νεῶς οἰκέτου ὄντος καὶ Εὐρυσθέως τάφος 


τοῦ δεσπότου αὐτοῦ, καὶ πάλιν ἐν Θήβαις «4ιόνυσος μὲν 


' $s0g, οἱ δ᾽ ἀνεψιοὶ αὐτοῦ ὁ Πενθεὺς καὶ ὁ ᾽4κταίων καὶ 
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ὁ 4έαρχος ἀνθρώπων ἅπάντων κακοδαιµονέστατοι. 8. dp 
οὗ δὲ ἅπαξ σύ, ὦ Ζεῦ, ἀνέφξας τοῖς τοιούτοις τὰς θύρας 
καὶ ἐπὶ τὰς θνητὰς ἐεράπου, ἅπαντες μεμέμηνταί σε, xai 
οὔχ οἱ à ἄρρενες μόνον, &AÀ , ὅπερ αἴσχιστον». καὶ et θεαί. 
τίς γὰρ ovx οἷδε τὸν ᾽4γχίσην καὶ τὸν Τιθωνὸν καὶ τὸν 
Ἐνδυμίωνα καὶ τὸν Ἰασίωνα καὶ τοὺς ἄλλους; ὥστε ταῦτα 
μὲν ἐάσειν uou dox: μακρὸν γὰρ ἂν τὸ διελέγχειν 
γἔνοιτο. 

ZETZ. Μηδὲν περὶ τοῦ Γανυμήδους, ὦ Μῶμε, εἷ- 
πῃς χαλεπανῶ γάρ, εἰ λυπήσεις τὸ μειρᾶκιον ὀνειδίσας 
ἐς τὸ γένος. 

ΜΟΜ. Οὐκοῦν μηδὲ περὶ τοῦ ἀετοῦ εἴπω, ὅτι καὶ 
οὗτος ἐν τῷ οὐρανῷ ἐστιν, ἐπὶ τοῦ βασιλείου σκήπτρου 
καθεζόμενος καὶ μονονουχὶ ἐπὶ κεφαλήν σοι νεοττεύῶν 
θες εἶναι δοκῶν; 9.7) καὶ τοῦτον τοῦ Γανυμήδους ἕνεχα 
ἑώάσομεν; eA Ó rug γε, OQ Zeb, καὶ ὁ Κορύβας καὶ 
o Σαβαξιος ποθεν ἡμῖν ἐπεισεκυκληῦησαν οὗτοι 1) ο Mi- 
9099s ἐκεῖνος 0 Μῆδος ὃ τὸν κάνδυν καὶ τὴν τιάραν, οὐδὲ 
ἑλληνίξων τῇ φωνῇ, ὥστε οὐδ', qv προπίητις, ξυνίησι; 
τοιγαροῦν οἱ Σκύθαι καὶ οἱ Γέται ταῦτα ὁρῶντες αὐτῶν 
μακρὰ ἡμῖν χαίρειν εἰπόντες αὐτοὶ ἀπαθανατίζουσι καὶ 
δεοὺς γειροτονοῦσιν οὓς ἂν ἐθελήσωσι, τὸν αὐτὸν τρὺ- 
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πον ὄνπερ καὶ Ζάμολξις δοῦλος ὤν παρενεγράφη ovx οἵ δ᾽ 
ὅπως διαλαθών. 10. καίτοι πάντα ταῦτα, à θεοί, μέτρια. 
σὺ δέ, ὦ κυνοπρόσωπε καὶ σινδόσιν ἐσταλμένε 4ἰγύπτιε, 
τές 5l, ὦ βέλτιστε, 7] πῶς ἀξιοῖς θεὸς εἶναι ὑλακτῶν; ví 
δὲ βουλόμενος καὶ Ó ποικίλος οὗτος ταῦρος ὁ Μεμφίτης 
προσκυνεῖται καὶ xoà καὶ προφήτας ἔχει; αἰσχύνομαι δὲ 
ἴβιδας καὶ πιθήκους εἰπεῖν καὶ τράγους καὶ ἄλλα πολλῷ 
γελοιότερα οὐκ οἶδ' ὅπως ἐξ «4ὐγύπτου παραβυσθέντα dg 
τὸν οὐρανόν, ἃ ὑμεῖς, ὦ 9εοί, πῶς ἀνέχεσθε ὁρῶντες ἐπ᾽ 
ἴσης ἢ καὶ μᾶλλὸν ὑμῶν προσκυνούμενα; ἢ GU, ὦ ZU, 
πῶς φέρεις. ἐπειδὰν κριοῦ πέρατα φύσωσί σοι; 

11. ZETZ. 4ἰσχρὰ og ἀληθῶς ταῦτα φὴς τὰ περὶ 694 
τῶν Αἰγυπτίων' ὅμως δ᾽ οὖν, ὦ Μῶμε, τὰ πολλὰ αὐ- 
τῶν αἰνίγματά ἐστι καὶ οὐ πάνυ χρὴ καταγελᾶν ἁμύη- 
τον ὄντα. 

ΜΩΙΜ. Πάνυ γοῦν μυστηρίων, à Ζεῦ, δεῖ ἡμῖν, 
ὥς εἰδέναι Θεοὺς μὲν τοὺς θεούς, κυνοκεφάλους δὲ τοὺς 
κυνοκεφάλους. 

ΖΕΥΣ. "Ea, φηµί, τὰ περὶ τῶν Αἰγυπτίων ' ἄλλοτε 
γὰρ περὶ τούτων ἐπισκεψόμεθα ἐπὶ σχολῆς. σὺ δὲ τοὺς 
ἄλλους λέγε. 

19. ΜΩΜ. Τὸν Τροφώνιον, à Ζεῦ, καὶ ὃ μάλιστα 
µε ἀποπνίγει, τὸν ᾽μϕίλοχον, ὃς ἐναγοῦς ἀνθρώπου καὶ 
µητραλοίου υἱὸς Qv μαντεύεται ὃ γενναῖος ἐν Κιλικία, 
φευδόµενος τὰ πολλὰ καὶ γοήητεύων τοῖν δυοῖν ὀβολοῖν 
ἕνεκα. τοιγαροῦν οὐκέτι GU, ὦ ᾿άπολλον, εὐδοκιμεῖςυ 
ἀλλὰ ἤδη πᾶς λέθος καὶ πᾶς βωμὸς χρησμωδεῖ, ὃς ἂν - 
ἑλαίῳ περιχυθῇ xol στεφάνους ἔχῃ καὶ γόητος ἀνδρὸς 
εὐπορήσῃ, olo, πολλοί εἶσιν. ἤδη καὶ ὁ Πολυδάµαντος 
τοῦ ἀθλητοῦ ἀνδριὰς ἰᾶται τοὺς πυρέττοντας ἐν Ὀλυμ- 
πία καὶ ὁ Θεαγένους ἐν Θάσω., καὶ Ἕκτορι θύουσιν ἐν 
Ἰλίω καὶ Πρωτεσιλάω καταντικρὺ ἐν Χερρονήσφ. ὃν 
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οὗ Ó' οὖν τοσοῦτοι γεγόναµεν, ἐπιδέδωκε μᾶλλον ἐπιορ- 
κία καὶ ἱεροσυλία. καὶ ὅλως καταπεφρονήκασιν ἡμῶν £v 
ποιοῦντες. 19. καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῶν νόθων καὶ παρε}- 
γράπτων. ἐγὼ δὲ καὶ ξένα ὀνόματα πολλὰ ἤδη ἀκούων 
οὔτε ὄντων τινῶν zog ἡ μῖν οὔτε συστῆναι ὅλως δυνα- 
μένων, πάνυ, ὦ Ζεῦ, καὶ ἐπὶ τούτοις γελῶ. 7j ποῦ γάρ 
ἐστιν ἡ πολυθφύλητος ἀρετὴ καὶ φύσις καὶ εἰμαρμένη καὶ 
τύχη, ἀνυπόστατα καὶ κενὰ πραγμάτων ὀνόματα ὑπὸ 
βλακῶν ἀνθρώπων τῶν φιλοσόφων ἐπινοηθέντα; καὶ 
ὅμως αὐτοσχέδια ὄντα οὕτω τοὺς ἀνόήτους πέπεικεν, 
ὥστε οὐδεὶς ἡμῖν οὐδὲ 9.ύειν βούλεται, εἰδὼς ὅτι, κάν 
μυρίας ἑκατόμβαρ παραστήσῃ, ὅμως τὴν τύχην πράξου- 
σαν τα μεμοιραμένα καὶ & ἐξ ἀρχῆς ἑκάστω ἐπεκλώσθη. 
ἡδέως ἂν οὖν ἐροίμην σε, ὦ Ζεῦ, cl που εἶδες ἢ 7 ἀρετὴν 
59 φύσιν 9 εἰμαρμένην; ὅτι μὲν γὰρ del καὶ σὺ ἀκούεις 
ἐν ταῖς τῶν φιλοσόφων διατριβαῖς, οἶδα, εἰ μὴ καὶ κω- 
φόρ τις εὖ, ὥς βοώντων αὐτῶν μὴ ἐπαῖειν. πολλὰ ἔτι 
ἔχων εἰπεῖν καταπαύσω τὸν Aoyov: ὁρῷ γοῦν πολλοὺς 
ἀχθομένους uo, λέγοντι καὶ συρίττοντας, ἐκείνους ua- 
λιστα, ὧν καθήψατο 1) παρρησία τῶν λόγων. 14. πέρας 
γοῦν εἰ ἐθέλεις. ὦ Ζεῦ, ψήφισμά τι περὶ τούτων ἆὦνα- 
γνώσοµαι ἤδη ἑυγγεγραμμένον. 

ΖΕΥΣ. ᾽Ανάγνωθι' ov πάντα γὰρ ἀλόγως ἠτιάσα. 
καὶ δεῖ τὰ πολλὰ αὐτῶν ἐπισχεῖν, Og μὴ ἐπὶ πλεῖον av 
γίγνηται. 

ΨΗ ὃ ΙΣ M A. 


yaoi τύχῃ. Ἐκκλησίας ἐννόμου ἀγομένης ἑβδόμῃ 
ἱσταμένου ὁ Ζεὺς ἐπρυτάνευε καὶ προήδρευε Ποσειδών, 
ἐπεστάτει ἀπόλλων, ἐγραμμάτευε Μώμος Νυκτὸς καὶ ὁ 
"Pxvog τὴν γνώμµην εἶπεν. ἐπειδὴ πολλοὶ τῶν ξένων, ov 
µόνον Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ βάρβαροι, οὐδαμῶς ἄξιοι ὂν- 
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veg κοινώνεῖν ἡμῖν τῆς πολιτείας, παρεγγραφέντες οὐκ 
οἶδα ὅπως καὶ 9εοὶ δόξαντες ἐμπεπλήκασι μὲν τὸν οὖρα- 
vóv, ὡς μεστὸν εἶναι τὸ συµπόσιον ὄχλου ταραχώδους, 
πολυγλώττων τινῶν καὶ ξυγκλύδων ἀνθρώπων, ἐπιλέ- 
λοιπε δὲ ἡ ἀμβροσία καὶ τὸ νέκταρ, ὥστε μνᾶς ἤδη τὴν 
κοτύλην εἶναι διὰ τὸ πλῆθος τῶν πινόντων, οἱ δὲ ὑπὸ 
αὐθαδείας παρωσάµενοι τοὺς παλαιούς τε καὶ ἆληθεῖς 
θεοὺς προεδρίας ἠξιώκασιν αὑτοὺς παρὰ πάντα τὰ πά- 
τρια καὶ ἐν τῇ yt προτιμᾶσθαι Δέλουσι’ 15. δεδόχθω τῇ 
βουλΛλῇ καὶ τῷ δήµω ξυλλεγῆναι μὲν ἐκκλησίαν ἐν τῷ 
Ὀλύμπῳ περὶ τροπας χειμερινάς., ἑλέσθαι δὲ ἐπιγνώμο- 
vag τελείους θεοὺς ἑπτά, τρεῖς μὲν ἐκ τῆς παλαιᾶς βου-- 
λῆς τῆς ἐπὶ Κρόνου, τέτταρας δὲ ἐκ τῶν δώδεκα, καὶ ἐν 
αὐτοῖς τὸν 4ΐα: τούτους δὲ τοὺς ἐπιγνώμονας αὐτοὺς 
μὲν καθέζεσθαι ὁμόδαντας τὸν νόμιμον ὅρκον τὴν Στύγα, 
τὸν Ερμῆν δὲ κηρύξαντα ξυναγαγεῖν ἅπαντας, ὅσοι ἄξι- 
οὔσι συντελεῖν ἐς τὸ συνέδριον, τοὺς δὲ ἥκειν μάρτυρας 
ἐπαγομένους ἐνωμότους καὶ ἀποδείξεις τοῦ γένους. voov- 
τεῦθεν δὲ οἱ μὲν παρίτωσαν καθ’ ἕνα, οἱ δὲ ἐπιγνώμονες 
ἐξετάζοντες 1] θεοὺς εἶναι ἀποφανοῦνται 7) καταπέµψου- 
σιµ ἐπὶ τὰ σφέτερα ἠρία καὶ τὰς θήκας τὰς προγονικάς. 
ἦν δέ τις ἀλῶ τῶν ἀδοκίμων καὶ ἅπαξ ὑπὸ τῶν ἐπιγνω- 
µόνων ἐκκριθέντων ἐπιβαίνων τοῦ οὐρανοῦ, ἐς τὸν Τάρ-- 
ταρον ἐμπεσεῖν τοῦτον. 16. ἐργάξεσθαι δὲ τὰ αὑτοῦ ἔκα- 
στον, καὶ µήτε τὴν ᾿4θηνᾶν ἰᾷσθαι µήτε τὸν σκληπιὸν 
χρησμωδεῖν µήτε τὸν ᾽Απόλλω τοσαῦτα µόνον ποιεῖν, 
ἀλλὰ ἕν τι ἐπιλεξάμενον y] μάντιν 9j κιθαρωδὸν 1) ἰατρὸν 
εἶναι. 17. τοῖς δὲ φιλοσόφοις προειπεῖν, ur ἀναπλάττειν 
κενὰ ὀνόματα μηδὲ Ληρεῖν περὶ ὧν οὐκ ἴδασιν. 18. ὁπό-- 
σοι δὲ ἤδη ναῶν c 9υσιῶν ἠξιώθησαν, ἐκείνων μὲν 
καθαιρεθΊναι τὰ ἀγάλματα, ἐντεθῆναι δὲ v «4ιὸς 7) Ὥρας 
j Απόλλωνος ἢ τῶν ἄλλων vwóg, ἐκείνοις δὲ τάφον γ- 
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σαι τὴν πόλιν καὶ στήλην ἐπιστῆσαι ἀντὶ βωμοῦ. Tv δὲ 
τις παρακούσῃ τοῦ κηρύγματος καὶ ur] ἐθελήσῃ ἐπὶ τοὺς 
ἐπιγνῶμονας ἐλθεῖν, ἐρήμην αὐτοῦ καταδιαιτησατωσαν. 
τοῦτο μὲν ἡμῖν τὸ ψήφισμα. 

19. ΖΕΥΣ. «{ικαιότατον, ὦ Μῶμε, καὶ ὅτω δοκεῖ, 
ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα ' μᾶλλον δὲ οὕτω γιγνέσθω. πλείους 
γὰρ οἵδ᾽ ὅτι ἔσονται οἱ μὴ χειροτονήσοντες. ἀλλὰ νῦν 
μὲν ἄπιτε' ὑπόταν δὲ κηρύξῃ o Ἑρμῆς, ἥκετε κοµίζον- 
τες ἕκαστος ἐναργῇ τὰ γνωρίσματα καὶ σαφεῖς τὰς ἀπο- 
δείξεις, πατρος Όνομα καὶ µήτρός, καὶ ὅθεν καὶ ὅπως 
θεὸς ἐγένετο, καὶ φυλὴν καὶ φράτορας. cg ὅστις ἂν μὴ 
ταῦτα παράσχηται, οὐδὲν µελήσει τοῖς ἐπινῶμοσιν, εἰ 
νεών τις µέγαν ἐν τῇ γῇ ἔχει καὶ εἰ οἱ ἄνθρωποι θεὸν 
αὐτὸν εἶναι νοµίζουσιν. 
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1. {ΥΣΚΙΝΟΣ. Τίποτε σύ, οὗτος, πώγωνα μὲν ἔχεις 
καὶ xov, χιτῶνα δὲ οὐκ ἔχεις καὶ γυμνοδερκῇ καὶ ἄννυ- 
ποδητεῖς τὸν ἀλήτην καὶ ἀπάνθρωπον βίον καὶ 9191005 
ἐπιλεξάμενος καὶ ἀεὶ τοῖς ἐναντίοις τὸ ἴδιον δέµας οὐχ 
ὥς οἱ πολλοὶ διαχρησάµενος περινοστεῖς ἄλλοτε ἀλλαχοῦ 
εὐναζόμενος ἐπὶ ξηροῦ δαπέδου, ὡς ἄσην πάμπολλον 
τουτὶ τὸ τριβώνιον φέρειν.. οὐ μέντοι καὶ τοῦτο Λεπτὸν 
οὐδὲ μαλακὸν οὐδὲ ἀνθηρόν; 

KTNIKOZ. Οὐδὲ yao δέοµαι' τοιοῦτον δὲ ὁποῖον 
ἂν πορισθείήη ῥᾷστα καὶ τῷ κτησαµένω πράγματα ὡς 
640 ἐλάχιστα παρέχον' τοιοῦτον γὰρ ἀρκεῖ µοι. 3. σὺ δὲ 

πρὸς δεῶν εἰπέ µοι, τῇ πολυτελεία οὐ νομίζεις κακίαν 
προσεῖθαι; 
4ΥΚ. Kol µάλα. 
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KTN. Τῇ δὲ εὐτελεία ἀρετήν; 

ATK. Καὶ µαλα. 

KTN. TY ποτε οὖν ὁρῶν εμὲ τῶν πολλῶν εὐτελέ- 
στερον διαιτώµενον, τοὺς δὲ πολυτελέστερον,. ἐμὲ αἰτιᾷ 
καὶ οὐκ ἐκείνους; 

ATK. Ὅτι οὐκ εὐτελέστερόν uou, μὰ 4ία, τῶν xoA- 
λῶν διαιτᾶσθαι δοκεῖς, «AA. ἐνδεέστερον, μᾶλλον δὲ τε- 
λέως ἐνδεῶς καὶ ἀπόρως' διαφέρεις γὰρ οὐδὲν σὺ τῶν 
πτωχῶν, οἳ τὴν ἐφήμερον τροφἠν μεταιτοῦσιν. 

3. ΚΥΝ. Βούλει οὖν ἴδωμεν, ἐπεὶ προελήλυθεν ἐν- 
ταῦθα ὁ Λόγος, τί τὸ ἐνδεὲς καὶ ví τὸ ἱκανόν ἐστιν; 

ATK. Ei σοι δοκεζ. 

KTN. "AQ! οὖν ἱκανὸν μὲν ἑκάστῳ ὅπερ ἂν ἑξικνῆ- 
ται πρὸς τὴν ἐκείνου χρείαν, v] ἄλλο τι Λλέγεις; 

ATK. Ἔστω τοῦτο. 

ΚΥΝ. Ἐνδεὲὶς δὲ ὅπερ ἂν ἐνδεέστερον ᾖ τῆς χρείας 
καὶ ur ἐξικνῆται πρὸς τὸ δέον; 

ATK. Ναί. | 

ΚΥΝ. Οὐδὲν ἄρα τῶν ἐμῶν ἐνδεές ἐστιν ' οὐδὲν γὰρ 
αὐτῶν 0 τι οὐ τὴν χρείαν ἐκτελεῖ τὴν ἑμήν. 

4. ATK. Πώς τοῦτο Λέγεις; 

ΚΥΝ. Ἐὰν σκοπῇς πρὸς ὃ τι γέγονεν ἔκαστον ὧν 
δεόµεθα, olov οὐκία ἀρ᾽ οὐχὶ σκέπης; 

ATK. Ναί. 

ΚΙΝ. Τί δὲ ἐσθὴς τοῦ χάριν; ἄρα οὐχὶ καὶ αὐτὴ 
τῆς σκέπης; 

ATK. Ναί. 

KTN. Τῆς δὲ σκέπης αὐτῆς πρὸς θεῶν τίνος ἑδεή- 
ὃημεν ἕνεκα; οὐχ ὥστε ἄμεινον ἔχειν τὸν σκεπόμενον; 54. 

ATK. «4οκεῖ uot. | 

KTN. Πότερ) οὖν và πόδε κάκιον ἔχειν δοκῶ σοι; 

ATK. Ovx οἶδα. 
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KTN. ᾽4λλ᾽ οὕτως ἂν µαθοις' τέ ποδῶν ἔστ᾽ ἔργον; 

ATK. Πορεύεσθαι. 

KTN. Κάκιον oov πορεύεσθαί σοι δοκοῦσιν οἱ ἐμοὶ 
πόδες 7] οἱ τῶν πολλῶν! 

4ΥΚ. Τοῦτο μὲν οὖκ ἴσως. - 

KTN. Qv τοίνυν οὐδὲ χεῖρον ἔχουσιν, εὖ μὴ χεῖρον 
τὸ ἑαυτῶν ἔργον ἀποδιδόασιν. 

ATK. Ίσως. 

KTN. Tovg μὲν δὴ πόδας οὐδὲν φαίνομαι χεῖρον 
διακείµενος τῶν πολλῶν ἔχειν. 

ATK. Ovx ἔοικας. 

KTN. Τί δέ; τοὐμὸν σῶμα τὸ Λοιπὸν ἄρα κάκιον; 
el γὰρ κάκιον, καὶ ἀσθενέστερον;, ἀρετὴ γὰρ σώματος 
ἰσχύς. ἆρ᾽ οὖν τὸ ἐμὸν ἀσθενέστερον: 

ATK. Ov φαίνεται. . 

KTN. Ov τοίνυν οὔθ) οἱ πόδες φαίνονταί uo, σκέ- 
πής ἐνδεῶς ἔχειν οὔτε τὸ Λοιπὸν σῶμα: si γὰρ ἐνδεῶς 
εἶχον, κακῶς ἂν εἶχον. 1) γὰρ ἔνδεια πανταχοῦ κακὸν καὶ 
χεῖρον ἔχειν ποιεῖ ταῦτα οἷς ἂν aoo). ἀλλὰ μὴν οὐδὲ 
τρέφεσθαί γε φαένεται χεῖρον τὸ σῶμα τὀύμόν, ὅτι ἀπὸ 
τῶν τυχόντων τρέφεται. 

ATK. «4ἤλον γαρ. 

KTN. Οὐδὲ εὕρωστον, εὖ κακῶς ἐτρέφετο' Άυμαί- 
νονται γὰρ αἱ πονηραὶ τροφαὶ τὰ σώματα. 

ATK. Ἔστι ταῦτα. 

5. ΚΥΝ. Πῶς οὖν, εἰπέ μοι, τούτων οὕτως ἐχόντων 
αἰτιᾷ µου καὶ φαυλίζεις τὸν βίον καὶ φῆς ἄθλιον; 

542 ATK. Ὅτι, vi) 4ία, τῆς φύσεως, ἣν σὺ τιμᾶς. καὶ 
τῶν δεῶν γῆν ἐν µέσω κατατεθεικότων, ix δὲ αὐτῆς 
ἀναδεδωκότων πολλὰ κἀγαθά, ὥστε ἔχειν ἡμᾶς πάντα 

"ἄφδθονα μὴ πρὸς τὴν χρείαν µόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἠδο- 
νήν, σὺ πάντων τούτων 1j τῶν γε πλείστων ἅμοιρος & 


KTNIKOZ. 395 


καὶ οὐδενὸς µετέχεις αὐτῶν οὐδὲν μᾶλλον ἢ τὰ θηρία" 
πίνεις μὲν γὰρ ὕδωρ ὅπερ καὶ τὰ θηρία, σιτῇ δὲ ὅπερ ἂν 
εὑρίσκῃς, ὥσπερ οἱ κύνες, εὐνὴν δὲ οὐδὲν κρείττω τῶν 
κυνῶν ἔχεις. χόρτος γὰρ ἀρκεῖ σοι καθάπερ ἐκείνοις. 
ἔτι δὲ ἱμάτιον φορεῖς οὐδὲν ἐπιεικέστερον ἀκλήρου. καί- 
τοι εἰ σὺ τούτοις ἀρκούμενος ὀρθῶς φρονήσεις, ὁ 950g 
οὐκ ὀρθώς ἐποίησε τοῦτο μὲν πρόβατα ποιήσας ἔμμαλλα, 
τοῦτο ῥ᾽ ἀμπέλους ἠδυοίνους, τοῦτο δὲ τὴν ἄλλην παρα- 
σκευὴν θαυμαστῶς ποικίλην καὶ ἔλαιον καὶ μέλι καὶ τὰ 
ἄλλα, ὥς ἔχειν μὲν ἡμᾶς σιτία παντοδαπά. ἔχειν δὲ πο- 
τὸν ἠδύ, ἔχειν δὲ χρήµατα., ἔχειν δὲ εὐνὴν µαλακήν, 
ἔχειν δὲ οὐκίας καλὰς καὶ τὰ ἄλλα πάντα θαυμαστῶς 
κατεσκευασμένα" καὶ γὰρ αὖ τὰ τῶν τεχνῶν ἔργα δώρα 
τῶν θεῶν ἐστί. τὸ δὲ πάντων τούτων ζῆν ἀπεστερημέ- 
vov ἄθλιον μέν, εἰ καὶ ὑπὸ ἄλλου τινὸς ἀπεστέρήτο κα- 
Φάπερ οἱ ἐν τοῖς δεσμωτηρίοις' πολὺ δὲ ἀθλιῶτερον, εἴ 
τις αὐτὸς ἑαυτὸν ἀποστεροίη πάντων τῶν καλῶν, µανία 
ἤδη τοῦτό γε σαφής. | 

6. ΚΥΝ. 444 ἴσως ὀρθῶς Λέγεις. ἐκεῖνο δέ µοι εἰπέ, 
εἴ τις ἀνδρὸς πλουσίου προθύµως καὶ φιλανθρώπως ἔτι 
τε φιλοφρόνως ἑστιῶντος καὶ ξενίξοντος πολλοὺς ἅμα καὶ 
παντοδαπούς. τοὺς μὲν ἀσθενεῖς, τοὺς δὲ ἐρρωμένους, 
κἄπειτα παραθέντος πολλὰ καὶ παντοδαπά, πάντα &o- 
πάξοι καὶ πάντα ἐσθίοι, μὴ τὰ πλησίον µόνον, ἀλλὰ καὶ 
τα πόρρω τὰ τοῖς ἀσθενοῦσι παρεσκευασµένα ὑγιαίνων 
αὐτός, καὶ ταῦτα µίαν μὲν κοιλίαν ἔχων, ὀλίγων δὲ ὥστε 
τραφῆναι δεόµενος, ὑπὸ τῶν πολλών ἐπιτριβήσεσθαι μέλ- 
λων, οὗτος o ἀνὴρ ποῖός τις δοκεῖ σοι εἶναι; cod ys φρό- 
νιµος; 

ATK. Ovx ἔμοιγε. : 

KTN. Τί δέ; σώφρων: 

ATK Οὐδὲ τοῦτο. 
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7T. KTN. Τί δέ, εἴ τις µετέχων τῆς αὐτῆς ταύτης 
τραπέζης τῶν μὲν ποΛλλῶν καὶ ποικίλων ἀμελεῖ, £v δὲ τῶν 
ἔγγιστα κειμένων ἐπιλεξάμενος, [κανῶς ἔχον πρὸς τὴν 
ἑαυτοῦ χρείαν, τοῦτο ἐσθίοι κοσµίως καὶ τούτῳ μόνο 
χρῶτο, τοῖς δὲ ἄλλοις οὐδὲ προσβλέποι, τοῦτον οὐχ ἡγῇ 
σωφρονέστερον καὶ ἀμείνω ἄνδρα ἐκείνου; 

4ΥΚ. Ἔγωγε — 

KTN. Πότερον οὖν συνίης., 1] ἐμὲ δεῖ Myecus 

ATK. Τὸ ποῖον; 

KTN. Ὅτι 0 μὲν θεὸς τῷ ξενίξοντι καλῶς ἐκείνω 
ἔοικε παρατιθεὶς πολλα καὶ ποικίλα καὶ παντοδαπά, ὅπως 
ἔχωσιν ἁρμόζοντα, τὰ μὲν ὑγιαίνουσι, τὰ δὲ νοσοῦσι, καὶ 
τὰ μὲν ἰσχυροῖς, τὰ δὲ ἀσθενοῦσιν, οὐχ ἵνα χρώμεθα 
ἅπασι πάντες, ἀλλ᾽ ἵνα τοῖς καθ᾽ ἑαυτὸν ἕκαστος καὶ 
τῶν καθ) ἑαυτὸν ὅτουπερ ἂν τύχῃ μάλιστα δεόµενος. 
8. ὑμεῖς δὲ τῷ Ov. ἀπληστίαν τε καὶ ἀκρασίαν ἁρπάξοντι 
πάντα τούτῳ μάλιστα ἐούκατε πᾶσι χρῆσθαι αξιοῦντες 
καὶ τοῖς ἀπανταχοῦ. μὴ τοῖς παρ᾽ ὑμῖν µόνον, οὐ γῆν οὐ 
θάλατταν τὴν καθ᾽ αὐτοὺς αὐταρκεῖν vouífovteg, ἆλλ᾽ 
ἀπὸ περάτων γῆς ἐἀπορευόμενοι τὰς ἡδονὰς καὶ τὰ ξενικὰ 
τῶν ἐπιχωρίων ἀεὶ προτιμῶντες καὶ τὰ πολυτελῆ τῶν εὐ- 
τελών καὶ τὰ δυσπόριστα τῶν εὐπορίστων, καθόλου 

544 δὲ πράγματα καὶ xoxo ἔχειν μᾶλλον ἐθέλοντες T] ἄνευ 
πραγμάτων £v: τὰ γαρ δὴ πολλὰ καὶ τίµια. καὶ εὐδαι- 
μονικὰ παρασκευάσµατα, ἐφ᾽ olg ἀγαάλλεσθε, διὰ πολλῆς 
ὑμῖν ταῦτα κακοδαιµονίας καὶ ταλαιπωρίας παραγίνεται. 
σκόπει γάρ. εἰ βούλει, τὸν πολύευκτον χρυσόν, σκόπει 
τὸν ἄργυρον, σκόπει τὰς οἰκίας τὰς πολυτελεῖς, σκόπει 
τὰς ἐσθῆτας τὰς ἐσπουδασμένας, σκόπει τὰ τούτοις ἀκό- 
λουθα πάντα, πόσων πραγμάτων ἐστὶν ὤνια, πόσων xo- 
VOV , πόσων κινδύνῶὼν», μᾶλλον δὲ αἵματος καὶ θανάτου 
«ttl διαφθορᾶς ἀνθρώπων ποσης. οὐ µόνον ὅτι πλέοντες 
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ἀπόλλυνται διὰ ταῦτα πολλοὶ καὶ ζητοῦντες καὶ δήµιουρ- 
γοῦντες δεινὰ πἀσχουσιν, ἆλλ᾽ Ott καὶ πολυµάχητά ἐστι 
καὶ ἐπιβουλεύετε ἀλλήλοις διὰ ταῦτα καὶ φίλοις φίλοι καὶ 
πατράσι παῖδες καὶ γυναῖκες ἀνδράσιν. [οὕτως οἶμαι καὶ 
τὴν Ἠριφύλην διὰ τὸν χρυσὸν προδοῦναι τὸν ἄνδρα. 
9. καὶ ταῦτα μέντοι πάντα γίνεται, τῶν τε ποικίλων ἵμα- 
τίων οὐδέν τι μᾶλλον θάλπειν δυναµένων., τῶν δὲ χρυ-- 
σορόφων οἰκιῶν οὐδέν τι μᾶλλον σκεπουσῶν, τῶν δὲ ἐκ-- 
πωμάτων τῶν ἀργυρῶν οὐκ ὠφελούντων τὸν πότον οὐδὲ 
τῶν χρυσῶν, οὐδ᾽ αὖ τῶν ἐλεφαντίνων κλινῶν τὸν ὕπνον . 
ἡδίω παρεχοµένων, ἀλλ᾽ ὄψει πολλάκις ἐπὶ τῆς. έλεφαν- - 
τίνής κλίνης καὶ τῶν πολυτελῶν στρωμάτων τοὺς εὐδαί- 
µονας ὕπνου λαχεῖν οὐ δυναµένους. ὅτι μὲν γὰρ al zav- 
τοδαπαὶ περὶ τὰ βρώματα πραγματεῖαι τρέφουσι μὲν ov- 
δὲν μᾶλλον, λυµαίνονται δὲ τὰ δώµατα καὶ τοῖς σώμασι 
νόσους ἐμποιοῦσι, τί δεῖ λέγειν; 10. τί δὲ καὶ λέγειν, 
ὅσα τῶν ἀφροδισίων ἕνεκα [πράγματα] ποιοῦσί τε καὶ 
πάσχουσιν οἱ ἄνθρωποι; καίτοι ῥάδιον θεραπεύειν vav- ᾿ 
την τὴν ἐπιθυμίαν, εἰ µή τις ἐθέλοι τρυφᾶν. καὶ οὐδ' 548 
ες ταύτην 1) µανία καὶ διαφθορὰ φαίνεται τοῖς ἀνθρώ- 
ποις ἀρκεῖν, ἆλλ᾽ ἤδη καὶ τῶν ὄντων τὴν χρῆσιν ava- 
στρέφουσιν ἕκάστω χρώμενοι πρὸς ὃ μὴ πέφυκεν, ὥσπερ 
el vig ἆνθ᾽ ἁμαξης ἐθέλοι τῇ κλίνῃ καθάπερ ἁμάξῃ χρή- 
όασθαι. 

ATK. Καὶ τίς οὗτος: . 

ΚΥΝ. Ὑμεῖς, oi τοῖς ἀνθρώποις ἅτε ὑποξυγίοις χρῆ- 
σθε, κελεύετε δὲ αὐτοὺς ὥσπερ ἁμαξας τὰς κλίνας τοῖς 
τραχήλοις ἄγειν, αὐτοὶ δ᾽ vo κατάκεισθε τρυφῶντες 
καὶ ἐκεῖθεν ὥσπερ ὄνους ἠνιοχεῖτε τοὺς ἀνθρῶώπους ταύ- 
τήν, ἀλλὰ µή ταύτην τρέπεσθαι κελεύοντες' καὶ οὐ ταῦτα 
μάλιστα ποιοῦντες μάλιστα µακαρίζεσδε. 11. οἱ δὲ τοῖς 
χρέασι μὴ τροφῇ χρώμενοι µόνον, ἀλλὰ καὶ Qux Nc 
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χανώμενοι δι αὐτῶν, οἷοί yé εἰἶσιν οἱ τὴν πορφύραν 
βάπτοντες, οὐχὶ καὶ αὐτοὶ παρὰ φύσιν γρῶνται τοῖς τοῦ 
Θεοῦ κατασκευάσµασι; 

ATK. Ma «4{ία: δύναται γὰρ βάπτειν, oUx ἐσθίεσθαι 
µόνον τὸ τῆς πορφύρας κρέας. - 

KTN. ᾽4λλ᾽ οὐ πρὸς τοῦτο γέγονεν' ἐπεὶ καὶ τῷ 
κρατῆρι δύναιτ᾽ ἄν τις βιαζόμενος ὥσπερ χύτρα χρήσα- 
σθαι, πλὴν οὐ πρὸς τοῦτο γέγονεν. ἀλλὰ γὰρ πῶς ἅπα- 
σαν τὴν τούτῶὼν τις κακοδαιµονίαν διελθεῖν δύναιτ ἄν; 
τοσαύτη τίς ἐστι. σὺ δέ uoi, διότι ur) βούλομαι ταύτης 
µετέχειν, ἐγκαλεῖς' ζῶ δὲ καθάπερ ὁ κόσμιος ἐκεῖνος, 
εὐωχούμενος τοῖς κατ ἐμαυτὸν καὶ τοῖς εὐτελεστάτοις 
χρώμενος. τῶν δὲ ποικίλων καὶ παντοδαπῶν ovx ἐφιέμε- 
vog. 19. κἄπειτα εἰ Δηρίου βίον βραχέων δεόµενος καὶ 
ὀλίγοις χρῶμενος δοκῶ σοι ζῆν, κινδυνεύουσιν οἱ 9«oi 
καὶ τῶν θηρίων εἶναι χείρονὲς κατα γε τὸν σὸν Aoyov: 
οὐδενὸς γὰρ δέονται. ἵνα δὲ καταμάθῃς ἀκριβέστερον τό 
τε ὀλίγων καὶ τὸ πολλῶν δεῖσθαι ποῖόν τι ἑκάτερόν ἐστιν, 
ἐννόησον ὅτι δέονται πλειόνων οἱ μὲν παῖδες τῶν τὲ-' 
λείωῶν, αἱ δὲ μυναῖκες τῶν ἀνδρῶν, οἱ δὲ νοσοῦντες τῶν 
ὑγιαινόντων, καθόλου δὲ πανταχοῦ τὸ χεῖρον τοῦ κρείτ- 
τονος πλειόνων δεῖται. διὰ τοῦτο 9εοὶ μὲν οὐδενός, οἱ 
δὲ ἔγγιστα Θεοῖς ἐλαχίστων δέονται. 18. ἢ νοµέξεις τὸν 
Ἡρακλέα τὸν πάντων ἀνθρώπων ἄριστον, δεἴον δὲ ἄνδρα 
καὶ 9εὺν ὀρθῶς νοµισθέντα, διὰ κακοδαιµονίαν περι- 
νοστεῖν γυμνὸν δέρµα µόνον ἔχοντα καὶ μηδενὸς τῶν 
αὐτῶν ὑμῖν δεόµενον; ἆλλ᾽ οὐ κακοδαίµων ἦν ἐκεῖνος, 
ὃς καὶ τῶν ἄλλων ἀπήμυνε τὰ κακά, οὐδ᾽ cv πένης, ὃς 
γῆς καὶ θαλάττης ἦρχεν ἐφ᾽ ὃ τι γὰρ:ἂν ὁρμήσενεν, 
ἁπανταχοῦ πάντων ἐκράτει καὶ οὐδενὶ τῶν τύτε ἐνέτυχεν 
ὁμοίω οὐδὲ κρείττονι ἑαυτοῦ, µέχριπερ ἐξ ἀνθρώπων 
απῇλδεν. 7] σὺ δοκεῖς στρωμάτων καὶ ὑποδημάτων ἀπό- 
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qoc ἔχειν καὶ διὰ τοῦτο περιιέναι τοιοῦτον; οὐκ ἔστιν 
εἰπεῖν. ἀλλ᾽ ἐγκρατὴς καὶ καρτερικὸς ἦν καὶ κρατεῖν 
ἦθελε καὶ τρυφᾶν ovx ἐβούλετο. 0 δὲ Θησεὺς ὁ τούτου 
μαθητὴὲ οὐ βασιλεὺς μὲν ἦν πάντων 4θηναίων, υἱὸς δὲ 
Ποσειδῶνος, ὥς Φφασιν, ἄριστος δὲ τῶν καθ αὐτόν; 
14. ἀλλ ὅμως κἀκεῖνος ἤθελεν ἀνυπόδητος εἶναι καὶ 
γυμνὸς Bare καὶ πώγωνα καὶ κόµην ἔχειν ἤρεσκεν 
αὐτῶ, καὶ ovx ἐκείνω ᾿μόνῳ, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς παλαιοῖς 
ἤρεσκεν' ἀμείνους γὰρ ἦσαν ὑμῶν, καὶ οὐκ ἂν ὑπέμει- 
ναν οὐδὲ sig αὐτῶν οὐδὲν μᾶλλον 1 τῶν Λεόντων τις £v- 
ρώμενος' ὑγρότητα γὰρ καὶ Λειότητα σαρκὸς γυναιξὶ 
πρέπειν ἡγοῦῶντο, αὐτοὶ δ) ὥσπερ ἦσαν, καὶ φαίνεσθαι 
ἄνδρες ἤθελον καὶ τὸν πώγωνα κόσμον ἀνδρὸς ἐνόμιζον 
ὥσπερ καὶ ἵππων χαίτην καὶ Λλεόντων γένεια., oig ὁ 960g 
ἀγλαΐῖας καὶ κὀσμου΄ χάριν προσέθηκέ τινα" οὐτωσὶ δὲ 
καὶ τοῖς ἀνδράσι τὸν πώγωνα προσέθηκεν. ἐκείνους οὖν 
ἐγω ξηλῶ τοὺς παλαιοὺς καὶ ἐκείνους μιμεῖσθαι βούλΛο- 
μαι, τοὺς δὲ νῦν οὐ ζηλῶ τῆς θαυμαστῆς ταύτης εὖδαι-- 
µονίας ἧς ἔχουσι περὶ τραπέξας καὶ ἐσθῆτας καὶ λεαίνον-- 
τες καὶ ψιλούμενοι πᾶν τοῦ σώματος µέρος καὶ μηδὲ τῶν 
ἀπορρήτων μηδέν, ᾗ πέφυκεν. ἔχειν ἑῶντες. 19. εὔχο- 
μαι δέ uo, τοὺς μὲν πόδας ὁπλῶν ἐππείων οὐδὲν διαφέ- 
θειν, ὥσπερ φασὶ τοὺς Χείρώωνος, αὐτὸς δὲ μὴ δεῖσθαι 
στρωμάτων ὥσπερ οἱ λέοντες. οὐδὲ τροφῆς δεῖσθαι πο- 
λυτελοῦς μᾶλλον 1] οἱ κύνες' ei δέ µοι γῆν μὲν ἅπασαν 
εὐνὴν αὐτάρκη ἔχειν. οἶκον δὲ τὸν κόσμον νοµίζειν, τρο- 
φὴν δὲ αἱρεῖσθαι τὴν ῥάστην πορισθῆναι. χρυσοῦ δὲ καὶ 
ἀργύρου μὴ δεηθεύην wie οὖν ἐγὼ μήτε τῶν ἐμῶν φί- 
λῶν µηήδείς' πάντα γὰρ τὰ κακὰ τοῖς ἀνθρώποιφ éx τῆς 
τούτων ἐπιθυμίας φύονται. καὶ στάσεις καὶ πόλεμοι καὶ 
ἐπιβουλαὶ καὶ σφαγαί. ταυτὶ πάντα πηγὴν ἔχει τὴν ἔπι- 
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νεξίας µήποτε ὀρεχθείην, μειονεκτῶν δ᾽ ἀνέχεσθαι δυ-- 
ναίµην. 16. τοιαῦτά σοι τά γε ἡμέτερα, πολὺ δήπου δια-- 
φώνα τοῖς τῶν πολλῶν βουλήμασι' καὶ Θαυμαστὸν οὐ- 
δέν, εἰ τῷ σχήµατι διαφέροµεν αὐτῶν, ὁπότε καὶ τῇ 
προαιρέσει τοσοῦτον διαφέροµεν. δθαυμάζω δέ Gov πῶς 
ποτε κιθαρωδοῦ μέν τινα νοµίξεις στολὴν καὶ σχῆμα καὶ 
αὐλητοῦ vi) «4ΐα γε σχῆμα καὶ στολὴν τραγῳδοῦς, ἀνδρὸς 
δὲ ἀγαθοῦ σχῆμα καὶ στολὴν οὐκέτι νομίζεις, ἀλλὰ τὴν 
αὐτὴν αὐτὸν οἴει δεῖν ἔχειν τοῖς πολλοῖς, καὶ ταῦτα τῶν 
πολλῶν κακῶν ὄντων. εἰ μὲν δεῖ ἑνὸς ἰδίου σχήματος 
τοῖς ἀγαθοῖς, ví πρέποι ἄν μᾶλλον ἢ τοῦθ) ὅπερ ἀναι- 
δέστατον τοῖς ἀκολάστοις ἐστὶ καὶ ὅπερ ἀπεύξαιντ ἂν 
οὗτοι μάλιστα ἔχειν; 17. οὐκοῦν τό γε ἐμὸν σχῆμα τοιοῦ- 
τόν ἐστιν, αὐχμηρὸν εἶναι, λάσιον εἶναι, τρίβωνα ἔχειν, 
κομᾶν, ἀνυποδητεῖν, τὸ δ᾽ ὑμέτερον ὅμοιον τῷ τῶν κι- 
ναίδων, καὶ διακρίνειν οὐδὲ sig ἄν ἔχοι, οὐ τῇ χρόα τῶν 
ἱματίων., οὐ τῇ µαλακότητι, οὐ τῷ πλήθει τῶν χιτω- 
649 νίσκων. οὐ τοῖς ἀμφιάσμασιν, οὐχ ὑποδήμασιν, οὐ κα- 
τασκευῇ τριχῶν., οὐκ ὀδμῇ' καὶ γὰρ ἀπόξετε ἤδη παρα- 
πλήσιον ἐκείνοις οἱ εὐδαιμονέστατοι οὗτοι μάλιστα. καί- 
τοι τί ἂν δᾷη τις ἀνδρὸς τὴν αὐτὴν τοῖς κιναίδοις ὀδμὴν 
ἔχοντος; τοιγαροῦν τοὺς μὲν πόνους οὐδὲν ἐκείνων μᾶλ- 
Aov ἀνέχεσθε, τὰς δὲ ἡδονὰς οὐδὲν ἐκείνων ἧττον: καὶ 
τρέφεσθε τοῖς αὐτοῖς καὶ κοιμᾶσθε ὁμοίως καὶ βαδίξετε, 
μᾶλλον δὲ βαδίζειν ovx ἐθέλετε, φέρεσθαι δὲ ὥσπερ τὰ 
φορτία οἱ μὲν ὑπ' ἀνθρώπων. οἱ δὲ ὑπὸ κτηνῶν ' dub δὲ 
οἱ πόδες φέρουσιν ὄποιπερ ἂν δέωµαι. κἀγὼ μὲν (xovog 
καὶ ῥίγους ἀνεχεσθαι καὶ θάλπος φέρειν καὶ τοῖς τῶν 
9εῶν ἔργοις μὴ δυσχεραίνειν, διότι ἄθλιός εἰμι, ὑμεῖς 
δὲ διὰ τὴν εὐδαιμονίαν οὐδενὶ τῶν γινοµένων ἀρέσκεσθε 
«καὶ πάντα µέμφεσθε καὶ τὰ μὲν παρόντα φέρειν οὐκ ἐθέ- 
Aere, τῶν δὲ ἀπόντων ἐφίεσθε. χειμῶνος μὲν εὐχόμενοι 
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θέρος, θέρους δὲ χειμῶνα. καὶ καύρατος μὲν ῥίγος, óc- 
γους δὲ καῦμα καθάπερ οἱ νοσοῦντες δυσάρεστοι καὶ 
µεμψίμοιροι Όντες' αἰτία δὲ ἐκείνοις μὲν ἡ νόσος, ὑμῖν 
δὲ ὁ τρόπος. 18. κἄπειτα δὲ ἡμᾶς µετατίθεσθαι καὶ ἐπα- 
νορθοῦν τὰ ἡμέτερα ἀξιοῦτε, κακῶς βουλευομένων ποΛ- 
λάκις περὶ ὧν πράττοµεν, αὐτοὶ ἄσκεπτυι ὄντες περὶ τῶν 
ἰδίων καὶ μηδὲν αὐτῶν κρίσει καὶ λογισμώ ποιοῦντες, 
ἀλλ’ ἔθει καὶ ἐπιθυμία. τοιγαροῦν οὐδὲν ὑμεῖς διαφέρετε 
τῶν ὑπὸ χειμάρρου φεροµένων ἐκεῖνοί τε γάρ, ὅπου ἂν 
lg τὸ ῥεῦμα., ἐκεῖ φέρονται, καὶ ὑμεῖς ὅπου ἂν αἱ ἔπι- 
θυµίαι. πάσχετε δὲ παραπλήσιόν τι ὃ φασί τινα παθεῖν 
ἐφ᾽ ἵππον ἀναβάντα µαινόµμενον ἁρπάσας γὰρ αὐτὸν 
ἔφερεν ἄρα ὁ ἵππος: ὁ δὲ οὐκέτι καταβῆναι τοῦ ἵππου 
θέοντος ἐδύνατο. καί τις ἀπαντήσας ἠρώτησεν αὐτὸν 
ποίαν ἄπεισιν; ὁ δὲ εἶπεν, Ὅπου ἂν τούτῳ δοκῇ, δει- 
κνὺς τὸν ἵππον. καὶ ὑμᾶς ἄν τις ἐρωτᾷ, ποῖ φέρεσθε; 
τἀληθὲς ἐθέλοντες λέγειν ἐρεῖτε ἁπλῶς u£v, ὄποιπερ ἂν 
ταῖς ἐπιθυμίαις δοκῇ, κατὰ µέρος δέ, ὄποιπερ ἂν τῇ ἡδονῇ 
δοκῇ, ποτὲ δέ, ὅπου τῇ δόξῃ., ποτὲ δὲ αὖ, τῇ φιλοκερ-- 
δία᾽ ποτὲ δὲ ὁ θυμός, ποτὲ δὲ 0 φόβος, ποτὲ δὲ ἄλλο τι 
τοιοῦτον ὑμᾶς ἐχφέρειν δύναται: οὐ γὰρ ip! ἑνός, ἆλλ᾽ 
ἐπὶ πολλῶν ὑμεῖς γε ἵππων βεβηκότες ἄλλοτε ἄλλων, καὶ 
µαινοµένων πάντων, φέρεσθε. τοιγαροῦν ἐκφέρουσιν 
ὑμᾶς εἰς βάραθρα καὶ κρηµνούς. [ovs δ᾽ οὐδαμῶς πρὶν 
πεσεῖν ὅτι πεσεῖσθαι µέλλετε. 19. 0 δὲ τρίβων οὗτος, οὗ 
καταγελᾶτε, καὶ v] κόμη καὶ τὸ σχῆμα τοὐμὸν τηλικαύ- 
την ἔχει δύναμιν. ὥστε παρέχειν uoc ζῆν ἐφ᾽ ἡσυχίας καὶ 
πράττοντι ὃ τι βούλομαι καὶ συνόντι olg βούλομαι' τῶν 
γὰρ ἀμαθῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπαιδεύτων οὐδεὶς ἂν ἐθέ- 
Άοι µοι προσιέναι διὰ τὸ σχῆμα, οἱ δὲ μαλακοὶ καὶ πάνυ 
πὀρρωθεν ἐκτρέπονται' προδίασι δὲ of κομψότατοι καὶ 
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μοι προσίασι’ τοῖς γὰρ τοιούτοις ἐγὼ χαίρω Evvov. 9v- 
ρας δὲ τῶν καλουμένων εὐδαιμόνων οὐ θεραπεύω, τοὺς 
δὲ χρυσοῦς στεφάνους καὶ τὴν πορφύραν τῦφον νομίζω 
καὶ τῶν ἀνθρώπων καταγελῶ. 20. ἵνα δὲ µάθῃς περὶ τοῦ 

σχήματος, Oc ovx ἀνδράσι µόνον ἀγαθοῖς, ἀλλὰ καὶ 9εοῖς 
πρέποντος ἔπειτα καταγελᾷς αὐτοῦ, σκέψαι τὰ ἀγάλματα 
τῶν θεῶν, πὀτερά σοι δοκοῦσιν ἔχειν ὁμοίως ὑμῖν ἢ 
duoí; καὶ μὴ µόνον γετῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ τῶν βαρ- 
βάρων τοὺς ναοὺς ἐπισκόπει περιιών, πότερον [αὐτοὶ] 
οἱ Θεοὶ κομῶσι καὶ γενειῶσιν ὡς ἐγὼ t) καθάπερ ὑμεῖς 
ἐξυρημένοι πλάττονται καὶ γράφονται. καὶ μέντοι καὶ 
ἀχίτωνας ὄψει τοὺς πολλοὺς ὥσπερ ἐμέ. τί ἂν οὖν ἔτι 
τολµώης περ) τούτου τοῦ σχήματος λέγειν ὡς φαύλου, 
ὁπότε καὶ θεοῖς φαίνεται πρέπον; 
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52.  UTETAOZOOIZTHZ H ZOAOIKIZTHZ. 


1. ATKINOZ. ᾽4ρά γε ὁ γνῶναι τὸν σολοικίξοντα 
δεινὸς οὗτος καὶ φυλάξασθαι μὴ σολοικίσαι δυνατός; 

Z0 AOIKIZTHZE. Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ. 

553 ATK. Ὁ δέγε wr) φυλάξασθαι οὐδὲ γνῶναι τὸν οὗ- 

τως ἔχονταῃ 

Σ04. 4ληθῆ Λέγεις. 

ATK. Σὺ 0b αὐτὸς φὴς οὐ σολοικίξειν, 7) πῶς λέ- 
γωµεν περὶ σοῦ; 

Z0 A. ᾽Απαίδευτος γαρ ἂν εἴην, ei σολοικέξοιµι τη- 
λικοῦτος Qv. 

ATK. Οὐκοῦν καὶ ἕτερον φωρᾶσαι δυνήσῃ τοῦτο 
δρῶντα καὶ ἑλέγξαι τὸν ἀρνούμενον; 

Σ04. Πανταπασί γε. 
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ATK. Ἴθι νῦν ἐμοῦ Λλαβοῦ GoAowxífovrog, ἄρτι δὲ 
σολοικιῶ. 

Z0 A. Οὐκοῦν εἰπέ. 

ATK. ᾽λλ᾽ éyoys ἤδη τὸ δεινὸν εἴργασμαι, σὺ δὲ 
οὐκ ἐπέγνως. 

Σ04. Παίζεις éyov; 

ATK. Μὰ τοὺς θεούς ἐπεὶ σολοικίσας ἔλαθόν σε 
ὡς ovx ἐπιστάμενον. αὖθις δὲ σκόπει' οὐ γάρ σέ quu 554 
δύνασθαι κατανοῆσαι, ἐπεὶ ἃ μὲν oio" , ἃ δ᾽ ovx οἶσθα. 

Σ04. Εἰπὲ µόνον. 

ATK. ᾽4λλὰ καὶ νῦν σεσολοίκισταί µοι, σὺ δ᾽ οὐκ 
ἕγνως. 

Σ04. Πῶς γαρ. σοῦ μηδὲν λέγοντος; 

ATK. Ἐγὼ μὲν Λέγω καὶ σολουικίζω., σὺ δ᾽ οὐχ ἔπῃ 
τοῦτο δρώντι ' ἐπεὶ ὄφελον καὶ νῦν ἀκολουθῆσαι δυνήσῃ. 

2. Σ0.. Θαυμαστα λέγεις, εἰ μὴ δυνήσοµαι κατα-- 
μαθεῖν σολοικισµὀν. 

ATK. Καὶ πῶς ἂν δύναιο τὸν ἕνα μαθεἴν τοὺς τρεῖς 
ἀγνοήσας; 

Σ04. Τίένας τρεῖς; 

ATK. Ὅλους ἀρτιγενείους. 

Σ04. Ἠγὼ μέν σε παίξειν δοκῶ. 

ATK. Ἐγὼ δέσε ἀγνοεῖν τὸν ἁμαρτάνοντα ἐν τοῖς 565 
Λόγοις. 

ΣΟ 4. Καὶ πῶς ἄν τις µάθον μηδενὸς εἰρημένου; 

ATK. «έλεκται καὶ σεσολοίκισται τετραπΛῇ, σὺ δ᾽ 
οὐκ ἔγνως. μέγα οὖν ἆθλον κατέπραξας ἄν. εἴπερ ἔγνως. 

ZO A. OY µέγα μέν, ἀναγκαῖον δὲ τῷ ὁμολογήσαντε. 

ATK. ᾽4λλ᾽ οὐδὲ νῦν ἔγνως. 

ZO A. Πότε νῦν; 

ATK. Ὅτε τὸ ἆθλον ἔφην σε καταπρᾶξαι. 

ΣΟ4. Ovx οἶδα ὃ τι Λέγεις. 
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ATK. Ὀρθῶς ἔφης' ov γὰρ οἶσθα. καὶ προὀϊθέ γε ἐς 
τὸ ἔμπροσθεν' οὐ γὰρ ἐθέλεις ἔπεσθαι, συνήσων ἄν, 
εἴπερ ἐθελήσειας. 

556 3. Z0 A. ᾽4λλ᾽ ἐγὼ βούλομαι΄ σὺ δ᾽ οὐδὲν εἶπας ὧν 
ἄνθρωποι σολοικίξοντες Λέγουσι. 

ATK. Τὸ γὰρ νῦν ῥηθὲν µικρόν tí σοι φαίνεται 
κακὸν εἶναι: ὅμως δὲ ἀκολούθησον αὖθις, ἐπεὶ οὐκ ἕμα- 
θες ἐκδραμόντα. 

Σ0Ο. Ma τοὺς θεοὺς ovx ἔγωγε. 

ATK. ᾽αλλὰ μὴν µεθῆκα θεῖν λαγὼ ταχέως. ἄρα 

657 παρῇξεν; ἀλλὰ καὶ νῦν ἔξεστιν ἰδεῖν τὸν λαγώ ei δὲ 
Mu, πολλοὶ γενόμενοι λαγὼ λήσουσί σε ἐν σολοικισμῶ 
πεσόντες. 

Z0 A. Οὐ Λήσουσι. 

ATK. Καὶ μὴν ἔλαθόν γε. 

Z0 4. Θαυμαστὰ λέγεις. 

558 ATK. Σὺ δὲ ὑπὸ τῆς ἄγαν παιδείας διέφθορας, ὥστε 
μηδ᾽ αὐτὸ τοῦτο σολοικίξοντας κατανοῆσαι: ov γὰρ πρόὀς- 
εστιν αὐτῷ τὸ τίνα. 

4. ΣΟ4. Ταῦτα μὲν ovx οἶδα πῶς λέγεις' ἐγὼ 0b | 
πολλοὺς ἤδη σολοικίξοντας κατενόησα. 

ATK. Kay τοίνυν εἴση τότε, | ὅταν τι τῶν παιδίων 

559 γένῃ τῶν τὰς τίτθας θηλαζόντων. 1) εἰ οὐ νῦν ἕγνως σο- 
λοικίξζοντά µε, οὐδὲ αὐξάνοντα παιδία σολοικισμὸν ποιή- 
σει tQ μηδὲν εἰδότι. 

Σο04. 4ληθῆ λέγεις. 

ATK. Καὶ μὴν εἰ ταῦτα ἀγνοήσομεν, οὐδὲν yva- 
σόμεθα τῶν ἑαυτῶν, ἐπεὶ καὶ τόδε σολοικι«θὲν ἀπέφυγέ 

560 σε. μὴ τούνυν ἔτι λέγειν, ὥς ἱκανὸς εἶ xa ειδεῖν τὸν σο- 
λοικίξοντα, καὶ αὐτὸς μὴ σολοιαίζει». 5. κἀγὼ μὲν οὕτως. 
Σωκράτης δὲ ὁ ἀπὸ Móyov, 5] συνεγενόµην ἐν “4ὐνυπτφ, 
σα τοιαῦτα ἔλεγεν ἀνεπαχθ ὥς καὶ οὐκ ἤλεγχε τὸν ἆμαρ- 
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τάνοντα. πρὸς μέντοι γε τὸν ἐρωτήσαντα πηνίκα ἔξεισι; 561 
Τίς γὰρ ἄν, ἔφη, ἀποκριθείη σοι περὶ τῆς τήµερον ὡς 
ἐξιών; ἑτέρου δὲ φήσαντος, Ἱκανὰ ἔχω τὰ πατρῷα, Πῶς 
ges εἶπε' τέθνηκε γὰρ ὁ πατήρ σοι; ἄλλον δὲ αὖθις 562 
λέγοντος, Πατριώτης ἔστι µοι' Ἐλάνθανες ἄρα ἡμᾶς, 
ἔφη, βάρβαρος àv. ἄλλου δὲ εἰπόντος, Ο δεϊνά ἐστι µε- 
θύσης., Μητρός, εἶπεν. T] πῶς Λέγεις:; ἑτέρου δὲ éxAs- 668 
Λογχότας, «4ιπλασιάξεις, ἔφη, τοὺς ἐξειληχόταρ. εἰπόν-- 
τος δέ τινος, 4ἤμμα πάρεστιν αὐτῷ, διὰ τῶν δύο p, 
Οὐκοῦν, ἔφη, λήψεται, εἰ λῆμμα αὐτῷ πάρεστιν. ἑτέρου 564 
δὲ εἰπόντος, Πρόσεισιν ὁ μεῖραξ οὐμὸς φίλος, Ἔπειτα, 
ἔφη, Λοιδορεῖς φίλον ὄντα; πρὸς δὲ τὸν εἰπόντα. «4εδίτ-- 
τοµαι τὸν ἄνδρα καὶ φεύγω, Σύ, ἔφη, καὶ ὅταν τινὰ sv- 
λαβηθῆς, διώξῃ. ἄλλου δὲ εἰπόντος, Τῶν φίλων ὁ κο- 565 
ρυφαιότατος, Χάριέν ye, ἔφη, τὸ τῆς κορυφῆς ποιεῖν τι 
ἐπάνω. καὶ ἐξορμώ δέ τινος εἰπόντος, Καὶ τίς ἐστιν, εἷ- 
πὲν, ὃν ἐξορμᾶς: ἐξ ἐπιπολῆς δέ τινος εἰπόντος, Ἐκ τῆς 566 
ἐπιπολῆς εἶπεν, ὡς ἐκ τῆς πιθάκνης. Λέγοντος δέ τινος 
Συνετάξατό uou, Καὶ Λόχον δέ, ἔφη, ενοφών εἶπε συνὲ- 
τάξατο. ἄλλου δὲ εἰπόντος, Περιέστην αὐτὸν ὥστε λα- 
θεῖν, Θαυμαστόν, ἔφη, εἰ sig ὤν περιέστης τὸν ἕνα. ἑτέ- 
gov δὲ λέγοντος, Συνεκρίνετο αὐτῷ, Καὶ διεκρένετο 
πάντως, εἶπεν. 6. εἰώθει δὲ καὶ πρὸς τοὺς σολοικίζοντας 561 
᾽άττικῶς παίζειν ἀνεπαχθῶς πρὸς γοῦν τὸν εἰπόντα, 
Not τοῦτο δοκεῖ, Σύ. ἔφη, καὶ viv ἐρεῖς ὡς ἁμαρτά- 
νοβεν. ἑτέρου δὲ σπουδῇ διηγουµένου τι τῶν ἐπιχωρίων 
καὶ εἰπόντος, Η δὲ và Ηρακλεῖ μιχθεῖσα, Ovx ἄρα, ἔφη, 

ὁ Ἡρακλῆς ἐμίχθη avv; καρῆναι δέ τινος εἰπόντος ὡς 568 
δέοιτοι, Tí γάρ. ἔφη. Gol δεινὸν εἴργασται καὶ ἄξιον ἅτι- 
µίας; καὶ ζυγομαχεῖν δέτινος εἰπόντος, Πρὸς τὸν ἐχθρόν, 
εἶπε, ζυγομαχεῖς; ἑτέρου δὲ εἰπόντος βασανίξεσθαι τὸν 
παῖδα αὐτῷ νοσοῦντα, Ἐπὶ τῷ, ἔφη, q τί βουλομένου δ 
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τοῦ βασανίζοντος; προκόπτει δέ τινος εἰπόντος ἐν τοῖς 
µαθήµασιν, Ο δὲ Πλάτων, ἔφη, τοῦτο ἐπιδιδόναι καλεῖ. 
ἐρομένου δέ τινος εἰ μελετήσει ὁ δεῖνα, Πῶς οὖν, ἔφη, 
570 ἐμὲ ἑρωτῶν &i µελετήσομαι, Λέγεις ὅτι ὁ δεῖνα; T. ἀττι- 
κίζοντος δέ τινος καὶ τεθνήξει εἰπόντος ἐπὶ τοῦ τρίτου, 
Βέλτιον., ἔφη. καὶ ἐνταῦθα μὴ ἀττικίζειν καταρῶώμενον. 
καὶ πρὸς τὸν εἰπόντα δὲ στοχάζοµαι αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ φεί- 
5711 δοµαι αὐτοῦ, Mi τι, ἔφη, διήµαρτες βαλών; ἀφιστᾶν 
δέτινος εἰπόντος καὶ ἑτέρου ἀφιστάνειν, A4ugo μέν, ἔφη, 
οὐκ οἶδα. πρὸς δὲ τὸν λέγοντα πλὴν εἰ µή, Ταῦτα, ἔφη, 
διπλᾶ χαρίξῃ. καὶ χρᾶσθαι δέ τινος εἰπόντος, Φευδαττι- 
xov, ἔφη, τὸ ῥῆμα. τῷ δὲ λέγοντι ἔκτοτε, Καλόν, ἔφη, 
572 τὸ εὐπεῖν ἐκπέρυσι, ὃ γὰρ Πλάτων ἐς τότε λέγει. τῷ δὲ 
ἰδού ἐπὶ τοῦ ἐδέ χρωμµένου τινὀς, Ἕτερα &v9^ ἑτέρων, 
ἔφη, σηµαίνεις. ἀντιλαμβάνομαι δὲ ἐπὶ τοῦ συνίηµι λέ- 
γοντός τινος, Θαυμάξειν ἔφη πῶς ἀντιποιούμενος τοῦ 
573 λέγοντος φὴς μὴ ἀντιποιεῖσθαι. βράδιον δέ τινος εἰπόν- 
τος, Ovx ἔστιν, ἔφη, ὅμοιον τῷ τάχιον. βαρεῦν δέ τινος 
εἰπόντος, Οὐὖκ ἔστιν, ἔφη, τὸ βαρύνειν, ὡς νενόµικας. 
Λέλογχα δὲ τὸ εἴληχα Aéyovrog, Ὀλίγον, ἔφη, καὶ παρ᾽ 
574 oig ἁμαρτάνεται. ἵπτασθαι δὲ ἐπὶ τοῦ πέτεσθαι πολλῶν 
λεγόντων, Ὅτι μὲν ἀπὸ τῆς πτήσεως τὸ ὄνομα, δαφῶς 
ἴσμεν. περιστερὸν δέτινος εἰπόντος ὡς δὴ Αττικόν, Καὶ 
τὸν φάττον ἐρούμεν; ἔφη. φακὸν δέ τινος εἰποντος ἔδη- 
δοκέναι, Καὶ πῶς ἄν, ἔφη, φακόν τις φάγοι; ταῦτα μὲν 
τὰ Σωκράτεια. 

8. Ἐπανίωμεν δέ, εἰ δοκεῖ, ἐπὶ τὴν ἅμιλλαν τῶν 
προτέρων λόγων. κἀγὼ μὲν καλῶ τοὺς βελτίστους εἶναι 
ὅλους, σὺ δὲ γνώρισον: οἶμαι γάρ σε xav νῦν δυνήσε- 
σθαι τοσούτων γε ἐπακούσαντα τῶν ἑξῆς λεγομένων. 

515 ΣΟ4. Ἴσως μὲν οὐδὲ νῦν δυνήσοµαί σου λέγοντορ᾽ 
ὅμως εἶπέ. 
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ATK. Καὶ πῶς φὴς οὐ δυνήσεσθαι; ἡ γὰρ θύρα 
σχεδὸν ὠνέωγέ σοι τῆς γνωρίσεως αὐτῶν. 
ΣΟ4. Εἰπὲ τοίνυν. 


ATK. 


"AAAn εἶπον. 


2:0 4. Οὐδέν γε, ὥστε ἐμὲ μαθεῖν. 

ATK. Ov γὰρ ἔμαθες τὸ ἀνέωγεν; 

2:04. Ovx ἔμαθον. 

ATK. Τί οὖν πειόόµεθα, εἰ μηδὲ νῦν ἀκολουθήσεις 
τοῖς λεγομένοις; καίτοι πρός ys τὰ κατ ἀρχὰς ῥηθέντα 
ὑπὸ σοῦ ἐγὼ μὲν ὤμην ἰππεῖς ἐς πεδίον καλεῖν. σὺ δὲ 576 
τοὺς ἐππεῖς κατενόησας; ἀλλὰ ἔοικας οὐ φροντίξειν τῶν 
λόγων, μᾶλιστα οὓς νῦν κατὰ σφᾶς αὐτοὺς διήλθομεν. 

Σ04. Ἐγὼ μὲν φροντίζω, σὺ δὲ ἀδήλως αὐτοὺς 


διδξέρχῃ. 


9. 4ΥΚ. Πάνυ yovv ἄδηλόν ἐστι τὸ κατὰ σφᾶς αὐ- 
τοὺς ἐφ᾽ ἡμῶν λεγόμενον. ἀλλὰ τοῦτο μὲν δῆλον' σὲ δὲ 
οὐδεὶς ἂν θεῶν ἀγνοοῦντα παύσειε πλήν γε ὁ ἀπόλλων. 
µαντεύεται γοῦν ἐκεῖνος πᾶσι τοῖς ἐρωτῶσι, σὺ δὲ οὐδὲ 571 
τὸν μαντευόµενον κατενόησας. 


ΣΟ4. Ma τοὺςθεούς, οὐ γὰρ ἔμαθον. 

ATK. Εἰᾶρα καθ εἷς λανθάνει σεπεριιών; 

2:0 A. Ἑοίκασί ys. 

ATK. Ὁ δὲ καθ’ εἷς πῶς παρῆλθεν; 

2:0 4. Οὐδὲ τοῦτο ἔμαθον. - 

ATK. Οἶσθα δέτινα μνηστευόμενον αὐτῷ yduov; 

Σ04. Tt oov τοῦτο; 578 

ATK. Ὅτι σολοικίζειν ἀνάγκη τὸν μνηστευόμενον 
αὑτῷ. 

Σ04. Τίοὖν πρὸς τοὐμὸν πρᾶγμα, εἰ σολοικίξει τις 
μνηστευύµενος; 

ATK. Ὅτι ἀγνοεῖ ὁ φάσκων εἰδέναι. καὶ τὸ μὲν οὗ - 
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vog ἔχει. e δέ P τις λέγοι σοι παρελδὼν ὥς ἀπολέσοι τὴν 
yvvaixa , ἀρ᾽ ἂν ἐπιτρέποι αὐτῷ; 

20 A.: Τί γὰρ οὐκ ἂν ἐπιτρέποιμι, εἰ Φαένοιτο ἆδι- 
πούμενος; 

ATK. Ei δὲ σολοικίζῶν φαίνοιτο, ἐπιτρέποις ἂν 
αυτῷ τοῦτο; 

Σ04. Ovx ἔγωγε. 

579 ATK. Ὀρθῶς γὰρ Λέγεις' οὐ γὰρ.ἐπινρεπτέον σο- 
λοικίζοντι τῷ qíAo, ἀλλὰ διδακτέον ὅπως τοῦτο μὴ πεί- 
σεται. καὶ εἴ τίς γε νῦν ψοφαίη τὴν θύραν ἐσιῶν 7 ἐξιὼν 
κόπτοι, τί φήσομµέν σε πεπονθέναι; 

Z0 A. Ἐμὲ μὲν οὐδέν, ἐκεῖνον δὲ ἐπεσελθεἴν βου- 
λεσθαι ἡ ἐξιέναι. 

ATK. Σὲ δὲ ἀγνοοῦντα τὸν κόπτοντα 7] ψοφαῦντα 
οὐδὲν ὅλως πεπονθέναι δόξοµεν ἀπαίδευτον ὄντα; |. 

Σ04. Ὑβριστὴς el. 

ATK. Τί λέγεις; ὑβριστῆς ἐγῶ; νῦν δὴ γενήσοµαί 

$80.60, διαλεγόµενος. ἔοικε δὲ σολοικίσαι τὸ νῦν δὴ γενή- 

σοµαι, σὺ δ᾽ οὐκ Éyvog. | 

10. ZOA. Παῦσαι πρὸς τῆς ᾿4θηνᾶς' ἀλλ ciné τι 
τοιοῦτον, ὥστε κἀμὲ μαθεῖν. 

ATK. Καὶ πῶς ἂν µάθοις; 

ΣΟ4. Ei µοι πάντα ἐπέλθοις, ὅσα φἠς δολοικίδας 
ἐμὲ λαθεἴν καὶ παρ᾽ 0 τι ἕκαστον σεδολοίκισται. 

4ΥΚ. Μηδαμῶς, à ἄριστα' μακρὸν, γὰρ ἂν ποιή- 
σαιμεν τὸν διάλογον. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων Beo σοι 
καθ) ἕκαστον αὐτῶν πυνθάνεσθαι᾽ viv δὲ ἕτερ᾽ ἅττα 
ἐπέλθωμεν, εἰ δοκεῖ, καὶ πρῶτόν γε αὐτὸ τοῦτο τὸ ἄττα 
μὴ δασέως., ἀλλὰ φιλῶς ἐξενεγκεῖν ' [ὀρ8 ὥς φαίνεται ῥη- 
θὲν μετὰ τοῦ ἕτερα συντιθέµενον Ἱ μὴ γὰρ οὕτως ἄλογον 
ἦν ἄν. ἔπειτα τὸ τῆς ὕβρεως, ἦν µε qs ὑβρίσαι σε, δἱ 
μὴ οὕτω Λέγοιμι, ἀλλ᾽ elg σέ, φαίην ἴδιον. 
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20 A. Ἐγὼ μὲν οὐκ ἔχω εἰπεῖν. 

ATK. "Ov. τὸ μὲν σὲ ὑβρίξειν τὸ σῶμά ἐστι τὸ aov 
ἤτοι πληγαϊῖς y; δεσμοῖς ἢ καὶ ἄλλω τρόπω., τὸ δὲ ἐς σέ, 
ὅταν εἴς τι τῶν Gv γύγνηται ἡ ὕβρις' καὶ γὰρ ὅστιρ yv- 581 
ναῖκα ὑβρίει τὴν σήν., εἰς σὲ ὑβρίξει, καὶ ὅστις παῖδα 
καὶ φίλον καὶ ὅστις γε οἰκέτην. πλὴν γὰρ περὶ πραγµά- 
των οὕτως ἔχὲι σοι ἐπεὶ τὸ ἐς πρᾶγμα ὑβρίξειν Λέ- 
λεχται. olov ἐς τήν παροιµίαν. ὡς ὁ Πλάτων φησὶν ἐν 
τῷ Συμµποσίῳ. 

Σ0.4. Κατανοῶ τὸ διάφορον. 

ATK. ρ᾽ οὖν καὶ τοῦτο xavavosig, ὅτι τὸ ταῦτα 
ὑπαλλάττειν σολοικίζειν καλοῦσιν; 

2:0 A. ᾽άλλὰ νῦν εἴσομαι. 

ATK. αὐτὸ δὲ τὸ ὑπαλλάττειν εἴ τις ἐναλλάττειν 
λέγει, τί σοι δόξει λέγειν; 

Z0 A. Ἐμοὶ μὲν ταὐτὸν λέγειν δόξει. 

ATK. Καὶ πῶς ἂν sim ταὐτὸν τῷ ὑπαλλάττειν τὸ 
ἐναλλάττειν, εἴπερ τὸ μὲν ἑτέρου πρὸς ἕτερον γίγνεται, 
τοῦ μὴ ὀρθοῦ πρὸς τὸ ὀρθόν., τὸ δὲ τοῦ μὴ ὄντος πρὸς 
τὸ 0v; 

ΣΟ4. Κατέμαθον ὅτι τὸ μὲν ὑπαλλάττειν τὸ μὴ κυ- 
ριον ἀντὶ τοῦ κυρίου λέγειν ἐστί, τὸ δ᾽ ἐναλλάττειν ποτὲ 
μὲν τῷ κυρίω., ποτὲ δὲ τῷ μὴ κυρίω χρήσθαι. 

ATK. Ἔχει τινὰ καὶ ταῦτα κατανόησιν οὐκ ἄχαριν, 
τὸ δὲ σπουδάξειν πρός τινα τὴν οἰκείαν ὠφέλειαν τοῦ 582 
σπουδάξοντος ἐμφαίνει., τὸ δὲ περέτινα τὴν ἐκείνου περὶ 
ὃν σπουδάξει. καὶ ταῦτα ἴσως μὲν ὑποσυγκέχυται, ἴσως 
δὲ καὶ ἀκριβοῦται παρά τισι' βέλτιον δὲ 3$ ἀκριβοῦν 
ἑκαστω. 

20 A. Ὀρθῶς γὰρ λέγειδ. 

11. ATK. Τό γε μὴν καθέζεσθαι τοῦ καθίζειν καὶ 
τὸ κάθισον τοῦ κάθησο ἀρ᾽ οἶσθ) ὅτι διενήνοχεν»., 
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2:0 A. Ovx οἶδα. τὸ καθέσθητι j«ovóv σου λέγον- 
τος ὡς ἔστιν ἔκφυλον. 

4ΥΚ. Καὶ ὀρθῶς γε ἤκουσας. ἀλλὰ τὸ κάθισυν τοῦ 
κάθησο διαφέρειν St. 

Z0 A. Καὶ và zov. ἂν εὔη διαφέρον; 

4ΥΚ. Τῷ τὸ μὲν πρὸς τὸν ἑστῶτα Λλέγεσθαι τὸ κά- 
Φισον» τὸ δὲ πρὸς τὸν καθεζόµενον' 

ᾖσ᾽, ὦ ξεῖν᾽, ἡμεῖς δὲ καὶ ἄλλοθι δήοµεν ἕδρη», 
ἀντὶ τοῦ µένε καθεξόµενος. πάλιν οὖν εἰρήσθω ὅτι το 
ταῦτα παραλλάττειν ἁμαρτάνειν ἐστί. τὸ δὲ καθίέξω τοῦ 
καθέζοµαι eoo σοι δοκεῖ μικρῶ τινι διαφέρειν; εἴπερ τὸ 
μὲν καὶ ἕτερον δρῶμεν, τὸ καθίξειν λέγω, τὸ δὲ μόνους 
ἡμᾶς αὐτοὺς τὸ καθέξεσθαι. 

19. ZOA. Καὶ ταῦτα ἑκανῶς διελήλυθας, καὶ δή 
λέγε: οὕτω γάρ σε δεῖ προδιδάσκειν. 

ATK. Ετέρως γὰρ λέγοντος ov κατανοεῖς; οὐκ οἶσθα 
οἷόν ἐδτι ξυγγραφεὺς ἀνήρ; 

ZOA. Πάνυ οἶδα νῦν yé σου ἀκούσας ταῦτα Λέ- 
γοντος. 

ATK. Ἐπεὶ καὶ τὸ καταδουλοῦν σὺ μὲν ἴδως ταὐτὸν 
τῷ καταδουλοῦσθαι νενόµικας, ἐγὼ δὲ οἶδα διαφορὰν οὐκ 
ὀλίγην ἔχον. | 

Σ04. Τίνα ταύτην! ; 

ATK. Ὅτι τὸ μὲν é ἑτέρῳ! τὸ καταδουλοῦν. τὸ ὃδ᾽ ἑαυ- 
τῷ γίγνεται. 

«Σ04. Καλῶς λέγεις. 

ATK. Καὶ ἄλλα δέ σοι πολλὰ ὑπάρχει µανθανεν, 
εἶπερ μὴ ἁὐτὸς εἰδέναι οὐκ εἰδῶς δόξεις 

2:0 A. IAM ovx ἂν δόξαιµι. 

ATK. Οὐκοῦν τὰ Aout: ἐσαῦθις ἀναβαλώμεθα, vi 
δὲ διαλύσωµεν τὸν διάλογογν. I 
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ΦΙΙΟΠ4ΤΡΙΣ H 4Ι44ΣΚΟΜΕΝΟΣ. 
ΤΡΙΕΦΩΝ, ΚΡΙΤΙΑΣ KAI Κ4ΕΟΔΛΟΣ. 


1. ΤΡΙΕΦ. Τίτοῦτο, à Κριτία; ὅλον σεαυτὸν ᾖλ- 
λοίωβας καὶ τὰς ὀφρῦς κάτω συννένευκας, μύχιον δὲ 
βυσσοδοµεύεις ἄνω καὶ κάτω περιπολῶν κερδαλεόφρονι 
ἐοικὼς κατὰ τὸν ποιητήν »,ὠχρός τέ Gv εἷλε παρειάς."' 
µή που τρικάρηνον τεθέασαι ἡ ΕἙκάτην ἐξ 400v ἐληλυ- 
θυῖαν, 1] καίτινι θεῶν ἐκ προνοίας συνήντηκας: οὐδέπω 
γάρ 6s τοιαῦτα εἰκὸς παθεῖν, εἰ καὶ αὐτὸν ἠκηκόεις, οἵ- 
μαι, τὸν κόσμον κλυσθήῆναι ὥσπερ ἐπὶ τοῦ 4{ευκαλίωῶνος. 
σοὶ λέγω, ὦ καλὲ Κριτία, οὐκ ἀῑεις ἐμοῦ ἐπιβοωμένου 
τὰ πολλὰ καὶ ἐς βραχὺ γειτνιάσαντορ! δυσχεραίνειθ καθ 
ἡμῶν 1) ἐκκεκώφωσαι 7) καὶ ἐκ τῆς χειρὸς παλαιστήσοντα 
ἐπιμένεις; 

ΚΡΙΤ. Ὦ Τριεφῶν, µέγαν τινὰ καὶ ἠπορημένον λό- 
γον ἀκήκοα καὶ πολλαῖς ὁδοῖς διενειληµένον, καὶ ἔτι ἆνα-- 
πεµπάζω τοὺς ὕθλους καὶ τὰς ἀκοὰς ἀποφράττα, µή που 
ἔτι ἀκούσαιμι ταῦτα καὶ ἀποφύξω ἐπμανεὶς καὶ μύθος 
τοῖς ποιηταῖς γενήσοµαι Og καὶ Νιόβη τὸ πρίν. ἀλλὰ 
κατὰ κρημνῶν ὠθούμην ἂν ἐπὶ κεφαλῆς σκοτοδινήσας, 
ei μὴ ἐπέκραξάς µοι, à τάν, καὶ τὸ τοῦ Κλεομβρότου 
πήδηµα τοῦ ᾽Αμβρακιώτου ἐμυθεύθη ἐπ᾽ ἐμοί. 


98 


2. ΤΡΙΕΦ. Ἡραάκλεις, τῶν Θαυμασίων ἐκείνων φα- 


σµάτων 7) ἀκουσμάτων, ἅπερ Κριτίαν ἐξέπληξαν. πόσοι 
γὰρ ἐμβρόντητοι ποιηταὶ καὶ τερατολογίαι φιλοσόφων 
οὐκ ἐξέπληξάν σου τὴν διάνοιαν, ἀλλὰ λῆρσος πάντα γέ- 
γονεν ἐπὶ Gor. | 

KPIT. Πέπαυσο ἐς μικρὸὺν καὶ µηκέτι παρενοχλή- 
σῃς, ὦ Τριεφῶν' ov γὰρ παροπτέος 7j ἀμελητέος γενήσῃ 
παρ᾽ ἐμοῦ. 


- 
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V^  TPIEQO. Oi? ὅτι οὐ μιχρὸν οὐδὲ εὐκαταφρόνητον 
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πρᾶγμα ἀνακυκλεῖς, ἀλλὰ καὶ λίαν τῶν ἀπορρήτων 0 
γὰρ χρὼς καὶ τὸ ταυρηδὸν ὑποβλέπειν καὶ τὸ ἄστατον 
τῆς βάσεως τό τε ἄνω καὶ κάτω περιπολεῖν ἀρέγνωτόν 
σε καθίστησιν. ἆλλ᾽ ἄμπνευσον τοῦ δεινοῦ, ἐξέμεσον 
τοὺς ὕθλους, ωμή τι κακὸν παθέῃς.“ ο 

KPIT. Σὺ uév, à Τριεφῶν, ὅσον πέλεθρον &va- 
Opes ἀπ᾿ ἐμοῦ, ἵνα μὴ τὸ πνεῦμα ἐξάρῃ σε καὶ πεδάρ- 
όιος τοῖς πολλοῖς ἀναφανῆς καί που καταπεσὼν Τριε- 
φώντειον πέλαγος κατονοµάσῃς., ὡς καὶ Ἴκαρος τὸ πρίν΄ 
& γὰρ ἀκήκοα τήµερον παρὰ τῶν τρισκαταράτων ἐἑκεί- 
vov σοφιστῶν. µεγάλως ἑξώγκωσέ µου τὴν νηδύν. 

ΤΡΙΕΦ. Ἐγὼ μὲν ἀναδραμοῦμαι ὁπόσον καὶ βού- 
λει, σὺ δὲ ἄμπνευσον τοῦ δεινοῦ. 

KPIT. Φῦ φῦ φῦ φῦ τῶν ὕθλων ἐκείνων, ἰοὺ iov 
(o9 (o0 τῶν δεινῶν βουλευμάτων., αἳ oi ob ab τῶν κενῶν 
ἐλπίδων. 

3. ΤΡΙΕΦ. Βαβαϊ τοῦ ἀναφυσήματος., og τὰς νεφέ- 
Aeg διέστρεψε: ζεφύρου γὰρ ἐπιπνέοντος λάβρου καὶ τοῖς 
χύμασιν ἐπωθίζοντος βορέην ἄρτι dva τὴν Προποντίδα 
κεκίνηκας, ὡς διὰ κάλων αἱ ὀλκάδες τὸν Εὔξεινον πὀν- 
tov οὐχήσονται, τῶν κυμάτων ἐπικυλινδούντων ἐκ τοῦ 
φυσήµατος: ὅσον οἴδημα τοῖς ἐγκάτοις ἐνέκειτο"' πόσος 
κορκορυγμὸς καὶ κλόνος τὴν γαστέρα σου συνετάρασσε. 
πολύωτον σεαυτὸν ἀναπέφήηνας τοδαύτα ἀκηκοώς, ὃς γε 
κατὰ τὸ τερατῶδες καὶ διὰ τῶν ὀνύχων ἠκηκόεις. 

ΚΡΙΤ. O9 παράδοξόν τι, à Τριεφῶν, ἀκηκοέναι 
καὶ ἐξ ὀνύχων' καὶ γὰρ κνήµην γαστέρα τεθέασαι καὶ 


᾿«εφαλήν κύουσαν καὶ ἀνδρείαν φύσιν ἐς γυναιχείαν ἕνερ- 


"v Ld ” , 
γοβατοῦσαν καὶ ἐκ γυναικῶν ὄρνεα uevafieAAousva καὶ 
ὅλως τερατώδης ὁ βίος, εἰ βούλει πιστεύειν τοῖς ποιη- 
ζαΐς. αλλ᾽ |ιἐπεί σε" πρῶτον ακιχάνω τῶῷδ᾽ ἑνὶ χώρο," 
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ἀπίωμεν ἔνθα αἱ Γπλάτανοι τὸν ἤλιον εἴργουσιν, ἀηδόνες 

δὲ καὶ χελιδόνες εὔηχα πελαδοῦσιν, ἵ Üv' ἡ μελωδία τῶν 
ὀρνέων τὰς ἀκοὰς ἐνηδύνουσα τό τε ὕδωρ ἠρέμα κελα- 589 
ρύξον τὰς ψυχὰς παταθέλξειε. 

4. ΤΡΙΕΦ. 'Iousv, ὦ Κριτία: ἀλλὰ δέδια µή που 
ἐπωδὴ τὸ ἠκουσμένον dari καί µε ὕπερον 1j 9ύρετρον 1j 
ἄλλο τι τῶν ἀφύχων ἀπεργάσεται 7 θαυμασία σου αὕτη 
κατάπλήηξις. 

KPIT. Νή τὸν Zo τὸν αἰθέριον οὐ τοῦτο γενήσε- 
ται ἐπὶ σού. 

ΤΡΙΕΦ. Ἔτι µε ἐξεφόβησας τὸν 4ΐα ἐπομοσαμενος. 
τί γὰρ ἂν δυνήσεται ἀμυνέμεναί σε, εἰ παραβαίης τὸν 
ὄρκον, οἶδα γὰρ καὶ σὲ μὴ ἀγνοεῖν περὶ τοῦ 4ιός σου. 

ΚΡΙΤ. Τί λέγει; οὐ δυνήσεται ὁ Ζεὺς ἐς Τάρ- 
ταρον ἀποπέμφαι; ἢ ἀγνοεῖς ὡς τοὺς Θεοὺς πάντας 
ἀπέρριψεν ἀπὸ τοῦ θεσπεσίου βηλοῦ καὶ τὸν Σαλμωνέα 
ἀντιβροντῶντα πρώην κατεκεραύνωσε καὶ τοὺς ἆσελγε- 
στάτους ἔτι καὶ vov, παρὰ δὲ τῶν ποιητῶν Τιτανοκράτωρ 
καὶ Γαντολέτης ἀνυμνεῖται ὥς καὶ παρ) Ὁμήρῳ; 590 

ΤΡΙΕΟΦ. E» μέν, à Κριτία͵ πάντα παρέδραµες τὰ 
τοῦ iig, ἀλλ᾽, εἴ ὅρι φίλον, ἄκουε. οὐχὶ κύκνος οὗτος 
ἐγένετο πα) σάτυρος δι’ ἀσέλγειαν, ἀλλὰ καὶ ταῦρος; καὶ 
εἰ μὴ τὸ πορνίδιον ἐκεῖνο ταχέως ἐπωμίσατο καὶ διέφυγε 
διὰ τοῦ πελάγους, τάχ᾽ ἂν ἠροτρία ἐντυχὼν γεηπόνῷ’ ὁ 
βροντοποιὸς καὶ κεραυνοβόλος σου Ζεὺς καὶ ἀντὶ τού 
κεραυνοβολεῖν τῇ βουπλῆγι κατεκεντάννυτο. τὸ δὲ καὶ 
“ἰθίοψι συνευωχεῖσθαι ἀνδράσι µελαντέροις καὶ τὴν 
ὄψιν ἐξοφωμένοις καὶ ἐς δώδεχ ἡλίους μὴ ἀφίστασθαι, 
«AA. ὑποβεβρεγμένος καθεδεῖσθαι παρ᾽ αὐτοῖς πώγωνα 591 
τηλικοῦτον ἔχων, οὐκ αἰσχύνης ἄξια; τὰ δὲ τοῦ ἀετοῦ 
καὶ τῆς Ἴδης καὶ τὸ κυοφορεῖν καθ’ ὅλου τοῦ σώματος 
αἰσχύνομαι καὶ λέγειν. 
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5. KPIT. Móv τὸν Απόλλωνα y' ἐπομοσόμεθα, ὃς 
προφήτης ἄριστος καὶ ὑητρός, ὠγαθέ; 

ΤΡΙΕΦ. Τὸν φευδόµαντιν λέγει, τὸν Κροῖσον 
πρώην διολωλεκότα καὶ µετ᾽ αὐτὸν Σαλαμινίους καὶ ἑτέ- 
ρους µυρίους, ἀμφίλοξα πᾶσι μαντευόµενον; 

6. KPIT. Tov Ποσειδῶνα δὲ ví; ὃς τρίαιναν ἐν ταὶν 
χεροῖν κρατῶν καὶ διώτορόν τι καὶ. αταπληκτικὸν βοᾷ 
ἐν τῷ πολέμωῳ ὅσον ἐννεάχιλοι ἄνδρες 1) δεκάχιλοι, ἀλλὰ 

592 καὶ σεισίχθων. ὤ Τριεφῶν; ἐπονομάξεται; 

ΤΡΙΕΦ. Τὸν μοιχὸν Λέγεις, ὃς τὴν τοῦ Σαλμωνέως 
παῖδα τὴν Τυρωὼ πρώην διέφθειρε καὶ ἔτι ἐπιμοιχεύει καὶ 
ῥύστης καὶ δημαγωγὸς τῶν τοιούτων ἐστέ; τὸν γὰρ᾽άρην 
ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ πιεξόµενον καὶ δεσμοῖς ἀλύτοις μετὰ 
τῆς Αφροδίτης στενούµενον., πάντων τῶν 9θεῶν διὰ τὴν 
µοιχείαν ὑπ᾿ αἰσχύνης σιωπώντῶν. ὃ ἴππειορ Ποσειδῶν 
ἔκλαυσε δακρυρροῶν ὥσπερ τὰ βρεφύλλια τοὺς διδασκά- 
Aovg δεδιότα 1j ὥσπερ αἱ γρᾶες κόρας ἐξαπατῶσαι ἐπέ- 
κειτο δὲ τῷ Ἡφαίστῳ λῦσαι τὸν 495a, τὸ δὲ ἀμφίχωλον 
τοῦτο δαιµόνιον, οὐκτεῖραν τὸν πρεσβύτην θεόν, τὸν 
"Aon ἀπηλευθέρωώσεν. ὥστε καὶ µοιχός ἐστιν ὡς μοιχοὺς 
ó.acc tov. ; 

7. KPIT. Ἑρμείαν δὲ ví; 

ΤΡΙΕΦ. Μή uoi τὸν κακόδουλΛον τοῦ ἀσελγεστάτου 
4ιὺς καὶ τὸν ἀδελγομανοῦντα ἐπὶ τοῖς μοιχικοῖς. 

8. ΚΡΙΤ.᾽4ρεα δὲ καὶ φροδίτην οἶδα μὴ παραδέ- 
χεσθαί σε διὰ τὸ προδιαβληθῆναι πρῴην παρὰ σοῦ. ὥστε 
ἐάσωμεν τούτους. τῆς 4θηνᾶς ἔτι ἐπιμνησθήσομαι, τῆς 

593 παρθένου, τῆς ἐνόπλου καὶ καταπληκτικῆς θεᾶς, T) καὶ 
τὴν τῆς Γοργόνος κεφαλὴν ἐν τῷ στήθει περιάπτεται- 
τὴν γιγαντολέτιν 9εόν. οὐ γὰρ ἔχεις τι λέγειν περὶ αὐτῆς. 

TPIEO. Ἐρῶ σοι καὶ περὶ ταύτης, ἤν μοι ἀποκρίνῃ 

APIT. 4έγε 0 vt γε βούλει. 
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ΤΡΙΕΦ. Εἰπέ uoi, à Κριτία., τί τὸ χρήσιµον τῆς 
Γοργόνος καὶ τί τῷ στήθει τοῦτο ἡ θεὰ ἐπιφέρεται ;: 

KPIT. οὓς φοβερόν τι θέαµα καὶ ἀποτρεπτικὸν τῶν 
δεινών. ἀλλὰ xal καταπλήσσει τοὺς πολεμίους καὶ ἑτε- 
ραλκέα τὴν νίκην ποιεῖ, ὅπου γε βυύλεται. 

ΤΡΙΕΦ. Μᾶῶν καὶ διὰ τοῦτο ἢ Γλαυκῶπις ἆκατα- 
μάχητος; 

KPIT. Καὶ µάλα. 

ΤΡΙΕΦ. Καὶ διὰ τί οὐ τοῖς σώζειν δυναµένοις, ἀλλὰ 
τοῖς σωζοµένοις µηρία καίοµεν ταύρων 190. aiyOv,: ὥς 
ἡμᾶς ἀκαταμαχήτους ἐργάσωνται ὥσπερ τὴν ᾽4θηνᾶν: 

ΚΡΙΤ. λλ᾽ oi ob δύναµίς γεπόρρωθεν ἐπιβοηθ εἴν 
ὥσπερ τοῖς θεοῖς, ἆλλ᾽ εἴ τις αὐτὴν ἐπιφέρεται. 

9. ΤΡΙΕΦ. Καὶ τί τόδ᾽ ἔστιν; ἐθέλω γὰρ παρὰ σοῦ 
εἰδέναι ὡς ἐξευρημένου τὰ τοιαῦτα καὶ ἐς μάλιστα κατ- 
Ωρθωκότος. ἀγνοῶ γὰρ πάντα τὰ κατ αὐτὴν πλήν γε 
τοῦ ὀνόματος. 

ΚΡΙΤ. 4ὕτη κόρη ἐγένετο εὐπρεπὴς καὶ ἐπέραστος 
Περσέως δὲ ταύτην δόλῳ ἀποδειροτομήσαντος, ἀνδρὸς 
γενναίου καὶ ἐς μαγικὴν εὐφημουμένου, ἐπαοιδίαις ταύ- 
την περιωδήσαντος, ἄλκαρ οἱ θεοὶ ταύτην ἐσχήκασι. 

ΤΡΙΕΦ. Τουτί μ᾿ ἐλάνθανέ ποτε τὸ καλόν, ὥς ἀν- 
δρώπων θεοὶ ἐνδεεῖς εἰσι. ζώσης δὲ τί τὸ χρήσιμον; 
προσηταιρίζετο ἐς πανδοχεῖον 7) κρυφίως συνεφθείρετο 
καὶ κόρην αὑτὴν ἐπωνόμαίε: 

KPIT. N94 τὸν ᾽άγνωστον ἐν ᾿4θήναις παρθένος 
διέµεινε µέχρι τῆς ἀποτομῆς. 

TPIEGO. Καὶ si vig παρθένον καρατοµήσειε, ταὐτὸ 
γένοιτο φόβητρον τοῖς πολλοῖς; οἶδα γὰρ µυρίας διαµε- 
λεϊστὶ τµηθείσας »νήσω ἐν ἀμφιρύτῃ., Κρήτην δέ vé µιν 
καλέουσι. καὶ εἰ τοῦτο ἐγίνωσκον., à καλὲ Κριτία, πόσας 
Γοργόνας σοι ἂν ἤγαγον ἐκ Κρήτης: καί as 6τρυῃὃ 


594 


595 


696 
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την ἀκαταμάχητον ἀποκατέστησα, ποιηταὶ 05 καὶ ῥήτορες 
κατὰ πολύ µε Περσέως διέκριναν ὣς πλδίονας Γοργόνας 
ἐφευρηκότα. 10. ἀλλ᾽ ἔτι ἀνεμνήσθην τὰ τῶν Κρητῶν, 
of τάφον ἐπεδείκνυντό uo, τοῦ Zfióg Gov καὶ τα τὴν µη- 
τέρα Βρέψαντα λόχμια, ὡς ἀειθαλεῖς αἱ λόχμαι αὗται 
διαµένουσι. 

ΚΡΙΤ. ᾽άλλ᾽ οὐκ ἐγίνωσκες τὴν ἐπωδὴν καὶ va ὅργια. 

ΤΡΙΕΦ. Ei ταῦτα, à Κριτία, ἐξ ἐπωδῆς. ἐγίνετο, 
τάχ᾿ ἂν καὶ ἐκ νεκάδων ἐξήνεγκεν ἂν καὶ ἐς τὸ γλυκύ- 
τατον φάος ἀνήγαγεν. ἀλλὰ λῆρος παίγνιά τε καὶ μῦθοι 
παρὰ τῶν ποιητῶν τερατολογούμενα. ὥστε ἔασον καὶ 
ταύτην. 

11. KPIT. "Ho«v δὲ τὴν zig γαμετὴν καὶ κασίγνη- 
τον οὐ παραδέχῃ; 

TPIEO. Σίγα τῆς ἀσελγεστάτης ἕνεκα µύξεως καὶ 
τὴν ἐκ ποδοῖν καὶ χεροῖν. ἐκτεταμένην παράδραµµε. 

12. ΚΡΙΤ. Καὶ τίνα ἐπομόσωμαί γε; 

ΤΡΙΕΦ. Ὑψιμέδοντα 9:0v, uéyov, ἄμβροτον, οὐ- 

«θανίωνα. 
υἱὸν πατρός, πνεῦμα ἐκ.πατρὺς ἐκπορευόμενον, 
ἓν ἐκ τριῶν καὶ ἐξ ἑνος τρία. 
ταῦτα νόμιζε Ζῆνα, τόνδ᾽ ἠγοῦ 9εόν. 

ΚΡΙΤ. Αριθμέειν µε διδάσκεις, καὶ ὄρκος ἡ ἁρι- 
Θμητική' καὶ γὰρ ἀριθμέεις ὡς Νικόμαχος ὁ Γερασηνός. 
οὐκ οἶδα γὰρ τί λέγεις, ἓν τρία, τρία ἓν. μὴ τὴν τετρακτυν 
qe τὴν Πυθαγόρου ἢ τὴν ὀγδοάδα καὶ τριακάδα ; 

ΤΡΙΕΦ. Σίγα τὰ νέρθε καὶ τὰ σιγῆς ἄξια. 
οὐκ ἔσθ' ὧδε μετρεῖν τὰ φυλλῶν ἴχνη. ἐγὼ γάρ σε ὃι- 
δάξω τί τὸ πᾶν καὶ τίς 0 πρώην πάντων καὶ ví τὸ σύστημα 
τοῦ παντός" καὶ γὰρ πρώην κἀγὼ ταῦτα ἔπασχον sto 
σύ, ἠνίκα δέ uo, Γαλιλαῖος ἐνέτυχεν, ἀναφαλαντίας, 


ἐπίρρινος, ἐς τρίτον οὐρανὸν ἀεροβατήσας καὶ τὰ καλ- 
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στα ἐκμεμαθηκώς., δι ὕδατος ἡμᾶς ἀνεκαίνισεν, ἐς τὰ 598 
üv µακάρων ἴχνια παρεισώδευσε καὶ ἐκ τῶν ἀσεβὼν 
όρων ἡμᾶς ἑλυτρώσατο. καὶ σὲ ποιήσω, ἤν µου ἀκούῃς, 
t! ἀληθείας ἄνθρωπον. 

13. KPIT. Aéye, à πολυµαθέστατε Τριεφῶν: διὰ 
όβου γὰρ ἔρχομαι. 

ΤΡΙΕΦ. 4νέγνωκάς ποτε τὰ τοῦ ριστοφάνους τοῦ 
Ἰαματοποιοῦ Ὄρνιθας ποιηµάτια; 

KPIT. Καὶ µάλα. 

ΤΡΙΕΦ. Ἐγκεχάρακται παρ) αὐτοῦ τοιόνδς' 

Χάος ἦν καὶ Νὺξ Ἔρεβός τε µέλαν πρῶτον καὶ 
Τάρταρος εὐρύς 
γῆ δ᾽ οὐδ᾽ do οὐδ) οὐρανὸς ἦν. 

ΚΡΙΤ. Εὖ λέγεις. εἶτα τί ἦν; 

ΤΡΙΕΦ. Ἡν φῶς ἄφθιτον ἀἁόρατον ἀκατανόητον, 
λύει τὸ σκότος καὶ τὴν ἀκοσμίαν ταύτην ἀπήλασε, λόγῳ 
9 ῥηθέντι ὑπ᾿ αὐτοῦ, ὡς 0 βραδύγλωσσος ἀπεγρά- 
to, γῆν ἔπηξεν ἐφ᾽ ὕδασιν, οὐρανὸν ἐτάνυσεν, ἀστέ- 
ις ἐμόρφωσεν ἀπλανεῖς, δρόµον διετάξατο, οὓς σὺ σέβη 599 
εούς, γἦν δὲ τοῖς ἄνθεσιν ἐκαλλώπισεν, ἄνθρωπον ἐκ 
| ὄντων ἐς τὸ εἶναι παρήγαγε, καὶ ἔστιν ἐν οὐρανῷ βλέ- 
ην δικαίους τε κἀδίκους καὶ ἐν βίβλοις τὰς πράξεις ἆπο- 
)xpopsvog* ἀνταποδώσει δὲ πᾶσιν ἣν ἡμέραν αὐτὸς 
ετείλατο. 

14. KPIT. Τὰ δὲ τῶν Μοιρῶν ἐπινενησμένα ἐς 
ταντας ἐγχαράττουσί γε καὶ ταῦτα; 

ΤΡΙΕΦ. Τα ποῖα; 

KPIT. Τὰ τῆς εἱμαρμένης. 

TPIEQO. 4έγε, ὦ καλὲ Κριτία, περὶ τῶν Μοιρῶν, 
'ὢ δὲ μαθητιῶν ἀκούσαιμι παρὰ σοῦ. 

KPIT. Οὐχ Ὅμηρος o ἀοίδιμος ποιητὴς εἴρηκε, 
μοῖραν δ᾽ oU τινά uu πεφυγμένον ἔμμεναι ἀνδοῶν; 

LUCIAN. Ill. p 
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ἐπὶ δὲ τοῦ μεγάλου Ἡρακλέους, 

οὐδὲ γὰρ οὐδὲ βίη Ἡρακλείη φύγε κῆρα, 

ὕσπερ φίλτατος ἔσκε Zi Κρονίωνι ἄνακτις 

ἀλλά é Μοϊρ᾽ ἐδάμασσε καὶ ἀργαλέος χόλος Ἡφρης. — 
ἀλλὰ καὶ ὅλον τὸν βίον καθειµάρθαι καὶ τὰς ἐν τούτῳ 
µεταβολάς: 

ἔνθα 0' ἔπειτα 

πείσεται ἄσσα οἱ 4ἶσα Κατακλῶθές τε βαρεῖαι 

yuyvouévo νήσαντο Λίνῳ. ὃτε µιν τέκε µήτηρ. 
καὶ τὰς ἐν ξένῃ ἐποχὰρ dx ἐκείνης γίνεσθαι 

ἠδ᾽ ὡς 4ἴολον (xóus9" , ὃς µε πρόφρων ὑπέδεκτο, 

καὶ zum ' οὐδέπω αἶσα φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἱκέσθαι. 
ὥστε πάντα ὑπὸ τῶν Μοιρῶν γίνεσθαι ὁ ποιητὴς µεµαρ- 
τύρήκε. τὸν δὲ «4{ία μὴ Δελῆσαι τὸν viov 

θανάτοιο δυσηχέος ἐξαναλῦσαι, 

ἀλλὰ μᾶλλον 

αἱματοέσσας δὲ ψιάδας κατέχευεν ἔραξε 

παῖδα φίλον τιμῶν, vov οἱ Πάτροκλος ἕμελλε 

φθίσειν ἐν Τροίῃ. 
ὥστε, ὦ Τριεφῶν, διὰ τοῦτο μηδὲν προσθεῖναι περὶ τῶν 
Μοιρών ἐθελήσῃς. e xal τάχα πεδάρσιος ἐγεγόνεις μετὰ 
τοῦ διδασκάλου καὶ τὰ ἀπόρρητα ἐμυήθης. 

15. ΤΡΙΕΦ. Καὶ πῶς ὁ αὐτὸς ποιητής, à καλὲ Κρι- 
tío , διττὴν ἐπιλέγει τὴν εἱμαρμένην καὶ ἀμφίβολον, ὡς 
τόδε μέν τι πράξαντι, τοιῶδε τέλει συγκῦρσαι, τοῖον δὲ 
ποιήσαντι, ἑτέρῳ τέλει ἐντυχεῖν; ὧς ἐπ᾽ ᾽άχιλλέως, 

διχδαδίας Κῆρας φερέμεν Δανάτοιο τέλοσδε; 

εἰ μέν κ᾿ αὖθι µένων Τρώων πόλιν ἀμφιμάχωμαι, 
ὤλετο μέν uo, νόστος, ἀτὰρ κλέος ἄφθιτον ἔσται. 
& δέ xsv οἴκαδ᾽ ἴκωμαι, 

ὤλετό uo, κλέος ἐσθλόν, ἐπὶ δηρὸν δέ uoi αἰὼν 
ἐσσεται. 
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ἀλλα xoi ἐπὶ Εὐχήνορος, 

ὃς Q' εὖ εἰδὼς κῆρ᾽ ὁλοὴν ἐπὶ νηὸς ἔβαινε' 

πολλάκι γάρ οἱ ἔειπε γέρων ἀγαθὸς Πολύϊδος, 

νούσω ὑπ᾿ ἀργαλέῃ φθῖσθαι οἷς ἐν μεγάροισιν 

7 μετ Αχαιῶν νηυσὶν ὑπὸ Τρῶεσσι δαμῆναι. 
16. οὐχὶ παρ Ὁμήρω ταῦτα γέγραπται; 7] ἀμφίβολος αὕτη 
καὶ ἀμφίκρήμνος ἀπάτη; εἰ δὲ βούλει., καὶ τοῦ «4ιὸς ἐπι- 
$100 σοι τὸν λόγον. οὐχὶ τῷ 4ὐγίσθω εἴρηκεν ὡς ἄπο- 602 
σχομένῳ μὲν τῆς µοιχείας καὶ τῆς “4γαμέμνονος ἐπιβουλῆς 
ζῆν καθεύµαρται πολὺν χρόνον, ἐπιβαλλομένω δὲ ταῦτα 
πράττειν οὐ καθυστερεῖν Savétov; ; τοῦτο κἀγὼ πολλάκις 
προύμαντευσάμην, ἐὰν «vivus τὸν πλησίον, θανατωθήση 
παρὰ τῆς δίκης, & δὲ γε ur] τοῦτο πραξῃς. βιώσῃ παλῶς» 

οὐδέ κέ σ᾽ ὦκα τέλος θανάτοιο καιχείη. | 

οὐχ ὁρᾷς ὡς ἀδιόρθωτα τὰ τῶν ποιητῶν καὶ ἀμφίλοξα καὶ 
µηδέπω ἠδραιωμένα; ὥστε ἔασον ἄπαντα, ὡς καὶ σὲ ἐν 
ταῖς ἐπουρανίοις βίβλοις τῶν ἀγαθῶν ἀπογράψωνται. 

17. KPIT. E» πάντα ἀνακυκλεῖς, ὦ Τριεφῶν' ἆλλα 
μοι τόδε εὐπέ, εἰ καὶ τὰ τῶν Σκυθῶν ἐν τῷ οὐρανῷ 608 
ἐγχαραττουσι;: 

ΤΡΙΕΦ. Πάντα. εἰ τύχῃ γε χρήστὸς καὶ ἐν ἔθνεσι. 

ΚΡΙΤ. Πολλούς γε γβαφέας qns ἐν τῷ οὐρανῶ, ὡς. 
ἅπαντα ἀπογράφεσθαι. 

ΤΡΙΕΦ. Εὐστόμει καὶ μηδὲν εἴπῃς φλαῦρον 9500 
δεξιοῦ., ἀλλὰ κατηχούµενος πείθου παρ’ ἐμοῦ, εἴπερ ζῆν 
χρήζεις εἰς τὸν αἰῶνα. εἰ οὐρανὸν ὧς δέρριν ἐξήπλωσε, 
γῆν δὲ ἐφ᾽ ὕδατος ἔπηξεν, ἀστέρας ἐμόρφωσεν, ἄνθρω- 
πον ἐκ uj ὄντος παρήγαγε, τί παράδοξον καὶ τὰς πράξεις 
πάντων ἐναπογράφεσθαι; καὶ γὰρ Gol οὐκίδιον κατα- 
σκευάσαντι͵, οἰκέτιδας δὲ καὶ οἰκέτας ἐν αὐτῷ συναγα- 
γόντι, οὐδέποτέ σε διέλαθε τούτων πρᾶξις ἀπόβλητος 
πόσω μᾶλλον τὸν πάντα πεποιηκότα 9εὸν οὐχ ἅπαντα ἐν 
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εὐκολία διαδραμεῖν ἑκάστου πρᾶξιν καὶ ἔννοιαν; οἱ ydo 
σου 9εοὶ κότταβος τοῖς sU φρονοῦσιν ἐγένοντο. 

18. KPIT. Πάνυ εὖ λέγεις, καί µε ἀντιστρόφως τῆς 
Νιόβης παθεῖν'. ἐκ στήλης γὰρ ἄνθρωπος ἀναπέφηνα. 
ὥστε τοῦτον τὸν 9εὸν προστιθῶ σοι, μὴ κακὀν τι πα- 
θεῖν παρ᾽ ἐμοῦ. 

ΤΡΙΕΦ. Εἴπερ ἐκ καρδίας μ᾿ ὄντως φιλεῖς., μὴ ἔτε- 
ροζόν τι ποιήσῃς ἐν ἐμοὶ .,καὶ ἕτερον μὲν κεύσῃς ἐνὶ φρε- 
Gív, ἄλλο δὲ εἴπῃς. ἀλλ᾽ ἄγε δὴ τὸ θαυμάσιον ἐκεῖνο 
ἀκουσμάτιον ἄεισον, ὅπως κἀγῶ κατωχριάσω καὶ ὅλως 
ἀλλοιωθῶ, καὶ οὐχ ὡς ἡ Νιόβη ἀπαυδήσω, ἆλλ᾽ ὡς ἁη- 
δὼν ὄρνεον γενήσοµαι καὶ τὴν Βαυμασίαν σου ἔκπληξιν 
κατ ἀνδηρὸν λειμῶνα ἐκτραγωδήσω. 

KPIT. Νὴν τὸν υἱὸν τὸν ix πατρὸς οὐ τοῦτο y:- 
νήσεται. 

ΤΡΙΕΟΦ. -ἀΐγε παρὰ τοῦ πνεύματος δύναμιν τοῦ λό- 
yov λαβών., ἐγὼ δὲ καθεδοῦμαι 

δέγµενος Αἰακίδην. ὁπότε Λήξειεν ἀείδων. 

19. KPIT. Απῄειν ἐπὶ την λεωφόρον ὠνησόμενός ye 
τὰ χθειωδέστατα, καὶ δή ὁρῶ πλῆὃος παμπολυ dg τὸ οὓς 
ψιθυρίξοντας, ἐπὶ δὲ τῇ ἀκοῇ ἐφῦντο τοῖς χείλεσιν: ἐγὼ 
δὲ παπτήνας ἐς ἅπαντας καὶ τὴν χεῖρα τοῖς βλεφάροις 
περικάµψας ἐσκοπίαζον ὀξυδερκέσταταν sl πού γέ τινα 
τῶν φίλων θεάσωμαι. ὁρῶ δὲ Κράτωνα τὸν πολιτικό, 
παιδόθεν φίλον ὄντα καὶ συμποτικόν. 

ΤΡΓΕΦ. 4ἰσθάνομαι: τοῦτον τὸν ἐξισωτὴν yag εἴ- 
ρήκας. εἶτα τί; 

KPIT. Καὶ δῇ πολλοὺς παραγκωνισάµενος ἥκον & 
τα πρόσω καὶ τὸ ἑῶθινὸν χαῖρε εἰπὼν ἐχώρουν ὣς αὐ- 
τόν. 20. ἀνθρωπίσκος δέ τις τοὔνομα Χαρίκενος, σεσηµ- 
µένον γερόντιον ῥέγχον τῇ Qut, ὑπέβηττε µύχιον, ἐχρέμ- 
πτετο ἐπισεσυρμένον, ὁ δὲ πτύελος κυανώτερος Qava- 
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vOv: εἶτα ἤρξατο ἐπιφθέγγεσθαι κατισχνηµένον' Otros, 
ὡς προεῖπον, τοὺς τῶν ἐξισωτῶν καταλείπει ἐλλειπασμοὺς 
καὶ τὰ χρέα τοῖς δανεισταῖς ἀποδώσει καὶ τά τε ἐνούπια 
πάντα καὶ τὰ δημόσια, καὶ τὰς εἰραμάγγας δέξεται μὴ 
ἐξετάξζων τῆς τέχνης. καὶ κατεφλυάρει ἔτι πικρότερα. οἱ 
περὶ αὐτὸν δὲ ἤδοντο τοῖς Λόγοις καὶ τῷ καινῷ τῶν 
ἀκουσματων προσέκειντο. 91. ἕτερος δὲ τοὔνομα Χλευό- 
q«ouog τριβῶνιον ἔχων πολύσαθρον ἀνυπόδετός τε καὶ 
ἄσκεπος µετέειπε τοῖς ὀδοῦσιν ἐπικροτῶν, ὡς ἐπεδείξατό 
µοί tug κακοείμων., ἐξ ὀρέων παραγενόµενος, κεκαρµέ- 
vog τὴν κόµην., ἐν τῷ θεάτρω ἀναγεγραμμένον ὄνομα 
ἱερογλυφικοῖς γράμµασιν., ὥς οὗτος tO χρυσῶῷ ἐπικλύσει 
τὴν λεωφόρον. ἦν ὃδ᾽ ἐγὼ κατὰ μὲν τὰ ριστάνδρου καὶ 
Αρτεμιδώρου, Ov καλῶς ἀποβήσονται ταῦτά γε τὰ ἐνύ-- 
πνια ἐν ὑμῖν, ἀλλὰ Gol μὲν τὰ χρέα πληθυνὺήσεται ἆνα- 
λόγως τῆς ἀποδόσεως' οὗτος δὲ ἐπὶ πολὺ τοῦ ὀβολοῦ γε 
στερηθήσεται ὡς πολλοῦ χρυσίου εὐπορηκώς. καὶ ἔμοιγε 
δοκεῖτε ἐπὶ Λευκάδα πέτρην καὶ δῆμον ὀνείρων καταδαρ- 
θέντες τοσαῦτα ὀνειροπολεῖν ἐν ἀκαρεῖ τῆς νυμτὸς οὔ- 
σης. 29. οἱ δὲ ἀνεκάγχασαν ἅπαντες ὡς ἀποπνιγέντες ὑπὸ 
τοῦ γέλωτος καὶ τῆς ἀμαθίας µου κατεγίνωσκον. ἦν δ᾽ 
ἐγὼ πρὸς Κράτωνα, Μών κακῶς πάντα ἐξερρίνισα, Vv 
εἴπω τι κὠμικευσάμενος., καὶ οὐ κατὰ ᾿ἀρίστανδρον τὸν 
Τελμισέα καὶ Αρτεμίδωρον τὸν Ἐφέσιον ἐξίχνευσα τοῖς 
ὀνείρασιν; ᾗ δ᾽ ὃς, ZXya, ὦ Κριτία’ εἰ ἐχεμυθεῖς, µυστα- 
γωγήσω σε τὰ κάλλιστα καὶ τὰ νῦν γενησόµενα᾽ οὐ γὰρ 
ὄνειροι ταδ᾽ εἰσίν, ἀλλ᾽ ἀληθδῆ. ἐκβήσονται δὲ eio μῆνα 
Μεσορί. ταῦτα ἀκηκοῶς παρὰ τοῦ Κράτωνος καὶ τὸ ὁλι- 
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σθηρὸν τῆς διανοίας αὐτῶν κατεγνωκὼς ἠρυθρίασα καὶ 6L 


σκυθρωπάξων ἐπορευόμην πολλὰ τὸν Κραάτωνα ἔπι- 
µεμφόμενος. sig δὲ δριμὺ καὶ τιτανῶδες ἐνιδὼν δραξάµε- 
vog µου τοῦ λῶπους ἑσπάρασσε ῥήτρηυ ποιήσασον scs 
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θόμενός τε καὶ παρανυττόὀµενος παρὰ τοῦ πεπαλαιὼμέ- 
νου ἐκείνου δαιµονίου. 23. εἰς λόγους δὲ ταῦτα παρεκτεί- 
ναντες πείθει µε τὸν κακοδαίµονα sig γόητας ἀνθρώ- 
πους παρωγενέσθαι καὶ ἀποφραᾶδι τὸ δὴ Λεγόμενον ἡμέρα 
συγκυρῆσαι' ἔφασκε γὰρ πάντα ἐξ αὐτῶν µυσταγωγη- 
θῆναι. καὶ δὴ διήλθομεν σιδηρέας τε πύλας καὶ χαλκέους 
οὐδούς. ἀναβάθρας δὲ πλείστας περικυκλὠσάµενοι ἐς 
χρυσόροφον oixov ἀνήλθομεν, otov Ὅμηρος τὸν ᾖενε- 
λάου φησί. καὶ δῆ ἅπαντα ἐσκοπίαξον ὅσα ὁ νησιώτης 
ἐκεῖνος νεανίσκος. ὁρῶ δὲ οὐχ Ἑλένην, ua Zi , ἀλλ᾽ ἄν- 
ὅρας ἐπικεκυφότας καὶ κατωχριωµένους' οἱ δὲ ὑδόντες 
γήθησαν καὶ ἐξ ἐναντίαρ παρεγένοντο: ἔφασκον γὰρ ὡς d 
τινα λυγρὰν αγγελίαν ἀγάγοιμεν' ἐφαίνοντο γὰρ οὗτοι 
ὡς τὰ κάκιστα εὐχόμενοι καὶ ἔχαιρον ἐπὶ τοῖς λυγροῖς ὥς- 
περ αἱ ποινοποιοὶ ἐπὶ Θέατρα, τας κεφαλὰς ὃ ἄγχι σχόὀν- 
τες ἑψιθύριξζον. μετὰ δὲ τὰ ἤροντό µε, 
τίς πόθεν sig ἀνδρῶν., πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες; 

χρηστὸς γὰρ «v εἴης ἀπό γε τοῦ σχήματος. ἦν 0. ἐγώ, Ὀλί- 
γοι γε χρηστοί, ὥσπερ βλέπω πανταχοῦ' Κριτίας δὲ τοῦ- 
voe, πόλις δέ µοι ἔνθεν ὅθεν καὶ ὑμῖν. 24. ὥς δ᾽ ἆερο- 
βατοῦντες ἐπυνθάνοντο, Πῶς τὰ τῆς πόλεως καὶ τα τοῦ 
κόσμου; qv δ᾽ ἐγώ. Χαίρουσίγε πάντες καὶ ἔτι γε χαρή- 
σονται. οἱ δὲ ἀνένευον ταῖς ὀφρύσιν., Ovy οὕτω: ὃδυστο 
κεῖ γὰρ 1] πόλιρ. ἦν δ᾽ ἐγὼ κατὰ τὴν αὐτῶν γνώµην' Ὑμεῖς 
πεδάρσιοι ὄντες καὶ ὡς ἀπὸ ὑψηλοῦ ἅπαντα καθορῶντες 
ὀξυδερκέστατα καὶ τάδε νενοήκατε. πῶς δὲ τὰ τοῦ αἰθέ- 
Qoc; μῶν ἐκλείψει 0 ἥλιος, 7] δὲ σελήνη κατὰ κάθετον γε- 
νήσεται; 0 ong εἰ τετραγωνήσει τὸν Zia καὶ ὁ Κρόνος 
διαµετρήσει τὸν ἥλιον; ἡ Αφροδίτη εἰ μετὰ τοῦ Ἑρμοῦ 
συνοδεύσει καὶ Ἑρμαφροδίτους ἀποκυήσουσιν, ἐφ᾽ οἷς 
υὑμεῖς 105095; εἰ ῥαγδαίους ὑετοὺς ἐκπέμφουσιν; εἰ νι- 
φετὸν πολὺν ἐπιστρωννύσουσι τῇ γῇ, χάλαξαν δὲ καὶ ἐρυ- 
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σίβην εἰ κατάξουσι, Λοιμὸν καὶ λιμὸν εἰ ἐπιπέμψουσινι εἰ 
τὸ κεραυνοβόλον ἀγγεῖον ἀπεγεμίσθη καὶ τὸ βροντοποιὸν 
δοχεῖον ἀνεμεστῶθη; 25. οἱ δὲ og ἅπαντα κατωρθωκότες 
κωτεφλυάρουν τὰ αὐτῶν ἐράσμια, Og μεταλλαγῶσι τὰ 
πράγματα, ἀταξίαι δὲ καὶ ταραχαὶ τὴν πόλιν καταλήψον- 
ται, τὰ στρατόπεδα ἤττονα τῶν ἐναντίων γενήσονται. 
τοῦτο ἐκταραχθεὶς καὶ ὥσπερ πρῖνος καὀµενος οἰδηθεὶς 
διάτορον ἀνεβόησα, 2 δαιμόνιο: ἀνδρῶν, μὴ μεγάλα 
λίαν λέγετε »Όήγοντες ὀδόντας κατ᾽ ἀνδρῶν 9vuoásov- 
των πνειόντων δόρυ καὶ λόγχας καὶ λευκολόφους τριφα- 
λείας. ἀλλὰ ταῦθ) ὑμῖν ἐπὶ κεφαλήν καταβήσεται, ὥς 
τὴν πατρίδα ὑμῶν κατατρύχετε" οὐ γὰρ αἰθεροβατοῦντες 
ταῦτα ἠκηκόητε, ov τὴν πολυάσχολον μαθηματικήν 
κατωρθώκατε. εἰ δέ γε μαντεῖαι καὶ γοητεῖαι ὑμᾶς παρέ- 
πεισαν, διπλοῦν τὸ τῆς ἁμαθίας' γυναικῶν γὰρ εὑρέματα 
ταῦτα γραϊδίων καὶ παίγνια". ἐπὶ πολὺ γαρ τὰ τοιαῦτα αἱ 
τῶν γυναικῶν ἐπίνοιαι µετέρχονται. 

26. ΤΡΙΕΦ. Τί δὲ πρὸς ταῦτα ἔφησαν, à καλὲ Κρι- 
tía , οἱ κεκαρµένοι τὴν γνώµην καὶ τὴν διάνοιαν; 

KPIT. παντα ταῦτα παρέδραμον sig ἐπίνοιαν τε- 
τεχνασµένην καταπεφευγότες' ἔλεγον γάρ, Ἡλίους δέκα 
ἄσιτοι διαμενοῦμεν καὶ ἐπὶ παννύχους ὑμνωδίας ἐπαγρυ- 
πνοῦντες ὀνειρώττομεν τὰ τοιαῦτα. 

ΤΡΙΕΦ. Xv δὲ τί πρὸς αὐτοὺς εἴρηκας; µέγα γὰρ 
ἔφησαν καὶ διηπορηµένον. 

KPIT. Θάρσει, οὐκ ἀγεννές' ἀντεῖπον γὰρ va κάλ- 
λιστα. τὰ γὰρ παρὰ τῶν ἀστικῶν θρυλλούμενα, ἔφην, 
περὶ ὑμῶν. ὁπόταν ὀνειροπολεῖτει τὰ τοιαῦτά πουν παρ- 
εισάγονται. οἱ δὲ σεσηρὸς ὑπομειδιῶντες, Ἔξω που 
παρέρχονται τοῦ κλινιδίου. qv δ᾽ ἐγώ, Ei ἀληθδῆ εἰσι 
ταῦτα. ὦ αἰθέριοι, οὐκ ἄν ποτε ἀσφαλῶς τὰ μέλλοντα 
ἐξιχνεύδητε, ἀλλὰ καταπεισθέντες ὑπ᾿ αὐτῶν Ληρήσετε 
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ὅπως Λληρεῖτε ὀνείροις πιστεύοντες., καὶ τὰ κάλλιστα βδε- 
Λύττεσθε, τοῖς δὲ πονηροῖς ἤδεσθε, μηδὲν ὀνούμενοι τοῦ 
βδελύγματος. ὥστε ἑάσετε τὰς ἀλλοκότους ταύτας φαντα- 
σίας καὶ τὰ πονηρὰ βουλεύματα καὶ μαντεύματα. µήπου 
θεὸς ὑμᾶς ἐς κόρακας βάλοι διὰ τὸ τῇ πατρίδι ἐπαρᾶσθαι 
καὶ λόγους κιβδήλους ἐπιφημίξειν. 97. οὗτοι δὲ ἅπαντες 
ἕνα θυμὸν ἔχοντες ἐμοὶ πολλὰ κατεµμέμφοντο. καὶ εἰ βου- 
Ast, καὶ τάδε προστιθὦ σοι, ἄτινά µε καὶ ὡς στήλην ἄναυ- 
δον ἔθηκαν, μέχρις ἂν ἡ χρήστή σου λαλιὰ λιθούμενον 
ἀνέλυσε καὶ ἄνθρωπον ἀπεκατέστησε. 

ΤΡΙΕΦ. Xíyo, à Κριτία, καὶ μὴ ὑπερεκτεένῃς τοὺς 
ὕθλους  ὁρᾶᾷς γὰρ ὡς ἐξώγκωταί µου ἡ νηδὺς καὶ ὥσπερ 
κυοφορῶ" ἐδήχδην γὰρ τοῖς παρὰ σοῦ Λόγοις ὡς ὑπὸ xv- 
νὸς λυττώντος. παὶ εἰ μὴ φάρμακον Ληθεδανὸν ἐμπιὼν 
ἠρεμήσω. αὕτη ἡ μνήμη οὐκουροῦσα ἐν ᾿ἐμοὶ μέγα κακὸν 
ἐργάσεται. ὥστε ἔασον τούτους τὴν εὐχὴν ἀπὸ πατρὸς 
ἀρξάμενος καὶ τὴν πολυώνυµον ᾠδὴν ἐς τέλος ἐπιθ είς. 
98. ἀλλὰ τίτοῦτο; οὐχὶ Κλεόλαος οὗτός ἐστιν, ὃ τοῖς ποσὶ 
μακρᾶὰ βιβας, σπουδῇ δὲ ἥκει καὶ κατέρχεται; μῶν ἐπιφω- 
νήσοµεν αὐτῷ; 

KPIT. Καὶ µάλα. 

ΤΡΙΕΦ. Κλεόλαε, µή τι παραδράµ]ῃς γε ποσὶ μηδὲ 
παρέλθης, ἀλλ ἐλθὲ χαίρων. εἴ γέπου μῦθον φέρεις. 

KAEOAAOZ. Χαίρετ᾽ ἄμφω, à καλὴ ξυνωρίς. 

ΤΡΙΕΦ. Τίς ἡ σπουδή: ἀσθμαίνεις γὰρ ἐπὶ πολυ. 
μῶν τι καινὸν πέπρακται; 

KAEOA. Πέπτωκεν ὀφρὺς ἡ πάλαι βοωμένη 
Περσῶν, 

καὶ Σοῦσα κλδιγὸν ἄστυ. 
πεσεῖ 0 ἔτι γε πᾶσα χθὼν ᾽4ραβίας 
χειρὶ κρατοῦντος εὐσθενωτάτω κράτει. 
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29. KPIT. Τοῦτ' ἐκεῖνο, ὥς ἀεὶ τὸ 9εἴον οὐκ ἀμελεῖ 
τῶν ἀγαθῶν, ἀλλ᾽ αὔξει ἄγον ἐπὶ τὰ κρείττονα. ἡμεῖς δέ, 
e Τριεφῶν, τὰ κάλλιστα εὑρηκότες ἐσμέν. ἐδυσχέραινον 
γὰρ ἐν τῇ ἀποβιώσει τί τοῖς τέκνοις καταλιπεῖν ἐπὶ ταῖς 
διαθήκαις * οἶδας γὰρ τὴν ἑμὴν πενίαν ὥς ἐγὼ τὰ od. τοῦτο 
ἀρκεῖ τοῖς παισίν., αἱ ἡμέραι τοῦ αὐτοκράτορος' πλοῦτος 
γὰρ ἡμᾶς οὖκ ἐκλείψει καὶ ἔθνος ἡμᾶς οὐ καταπτοήσει. 

ΤΡΙΕΦ. Κάγώ, à Κριτία, ταῦτα καταλείπω τοῖς 
véxvoig, ὡς ἴδωαι Βαβυλώνα ὀλλυμένην, 4ἵγυπτον δου- 
Aovuévqv , τὰ τῶν Περσῶν τέκνα δούλειον ἦμαρ ἄγοντα, 
τὰς ἐκδρομὰς τῶν Σκυθῶν παυοµένας. εἴθ᾽ οὖν καὶ ἆνα- 
κοπτομένας. ἡμεῖς δὲ τὸν ἐν 4θήναις4γνωστον ἐφευρόν- 
τες καὶ προσκυνήσαντες χεῖρας εἰς οὐρανὸν ἐκτείναντες 618 
τούτῳ εὐχαριστήσομεν ὧς καταξιωθέντες τοιούτου κρᾶ- 
τους ὑπήκοοι γενέσθαι, τοὺς δὲ λοιποὺς ληρεῖν ἐάσωμεν 
ἀρκεσθέντες ὑπὲρ αὐτῶν εἰπεῖν τὸ οὐ φροντὶς Ιπποκλείδῃ 
κατὰ τὴν παροιµίαν. 
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1. EPMIIIIIOZ.. Περιπάτους ἔτυχον χθές, à Χαρί- 
δηµε. ποιούµενος ἐν τῷ προαστείῳ ἅμα μὲν καὶ τῆς παρὰ 
τῶν ἀγρῶν χάριν ῥαστώνης, ἅμα δὲ — ἔτυχον γάρ τι 
μελετῶν --- καὶ δεόµενος ἠσυχίας. ἐντυγχάνω δὴ Προ- 
ξένω τῷ Ἐπικράτους" προσειπῶν δὲ ὥσπερ εἰώθειν, ἠρώ- 
τῶν ὅθεν τε πορεύοιτο καὶ ὅποι βαδίζοι. ὃ δὲ ἤκειν μὲν 
ἔφη καὶ αὐτὸς éxst παραμυθίας χάριν, ἥπερ εἰώθει πρὸς 
τὴν ὄψιν γίνεσθαι τῶν ἀγρῶν, ἀπολαύσων δὲ καὶ τῆς 
τούτους ἐπιπνεούσης εὐκράτου καὶ κούφης αὔρας, ἀπὸ 
συμποσίου μέντοι καλλίστου γεγονότος ἐν Πειραιεῖ ἐν 
᾿Ανδροκλέους τοῦ Ἐπιχάρους τὰ ἐπινίκια τεθυκότος Ερ- 
μῇῆ, ὅτι δὴ βιβλίον ἀναγνοὺς ἐνίκησεν ἐν «4ιασίοις. 
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j19 9. ἔφασκε δὴ ἄλλα τε πολλὰ γεγενῆσθαι ἀστεῖα καὶ qa- 
θίεντα, καὶ δὴ καὶ κάλλους ἐγκώμια εἰρῆσθαι τοῖς av- 
ἁράσιν. ἃ ἐκεῖνον μὲν μὴ δύνασθαι εἰπεῖν ὑπό τε γήρω: 
ἐπιλελησμένον ἄλλως τε δὲ xal οὐκ ἐπὶ πολὺ λόγων µετί- 
σχηκότα, σὺ ὃ) ἂν ῥαδίως εἰπεῖν ἅτε καὶ αὐτὸν ἐγκεκο- 
μιακότα καὶ τοῖς αλλοις παρ ὅλον τὸ συµπόσιον προσεσχῃ: 
κότα τὸν νοῦν. 

XAPIAHMOZ. Γέγονε ταῦτα, e "Ἑρμιππε. οὔ 
μέντοι ye ovd" ἐμοὶ ῥᾷδιον éix' Εκριβείας ἅπαντα διεξιε- 
ναι: οὐ γὰρ olov τε ἦν πάντων ἀκούειν θορύβου πολ- 
λοῦ γινομένου τῶν τε διακονουµένων τῶν τε ἑστιωμένῶν, 
ἄλλως τε καὶ τῶν δυσχερεστέρων ὂν μεμνῆσθαι λόγους 
ἐν συμποσίῳ γενοµένους' οἶσθα γὰρ ὡς ἐπιλήσμονας 
ποιεῖ καὶ τοὺς λίαν μνημονικωτάτους. πλην ἀλλὰ dy 
χαριν o; ἀν olo; τε ὦ τὴν διήγησεν πειράσοµαι ποιῖῖ- 
σθαι. μηδὲν παραλείκων dv ἂν ἐνθυμηθῶ. 

3. EPM. Τούτων μὲν δὴ ἕνεκα οἶδά σοι χάριν. ἆλλ᾽ 
& uoi τὸν πάντα λόγον ἐξ ἀρχῆς ἀποδοίης, 0 τιτε ἦν ὅπερ 
ἀνέγνω βιβλίον ᾿4νδροχκλῆς τίνα τὲ νενίκηκε καὶ τίνας 
ἡμᾶς εἰ τὸ συµαπόσιον χέχληχεν, οὕτως ἂν ἱκανὴν κατα- 
δεῖ τὴν χαριν. 

ΧΡ Τὸ μὲν δὴ βιβλίον ἦν ἐγκώμιον Ἡρακλέους 
κ τινος ὑνείρατος. ὣς ἔλεγε, πεποιηµένον αὐτῷ νενί- 
κηκε δὲ -fioriuor τὸν Μεγαρόθεν ἀνταγωνισάμενον αὐ- 
τῷ περὶ τῶν ασταχύων, πᾶλλον ὃλ περὶ τῆς δόξης. 

EPM. Ti ὃ) ἦν ὃ ἐκεῖνος ἀνέγνω βιβλίον; 

Χ.4Ρ Eyxeuiov τοῖν 4ιοσχκούροιν. ἔφασκε δὲ καὶ 

Q «cn ἐκ µεγαλων κινδύνων vx ἐκείνων σεσωσµένος 
ταυτην αὐτοῖς καταθεῖναι τὴν χάριν, ἄλλως τε καὶ UX 
ix ve παρακεκλημένος ἐπ᾽ ἄχροις ἰστίοις ἐν τοῖς ἐσχά- 
τοις χινόύνυις φανέντων. 4. παρῆσαν μέντοι τῶ συµπο- 
σι καὶ ἄλλοι πολλοὶ οἱ μὲν συγγενεῖς αὐτῶ, οἱ δὲ καὶ 
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ἄλλως συνήθεις, οἱ δὲ λόγου τε ἄξιοι TO τε συµπόσιον 
ὅλον κεκοσμηκδτες καὶ κάλλους ἐγκωμια διελθόντες Φί- 
λῶν τε ἦν ὁ «4εινίου καὶ Αρίστιππος ὁ ᾿4γασθένους καὶ 
τρίτος αὐτός' συγκατέλεκτο δὲ ἡμῖν καὶ Κλεάνυμος ὁ 
καλὸς 0 τοῦ ᾽ἀνδροκλέους ἀδελφιδοῦς, μειράµιον ἁπαλόν 
τε καὶ τεθρυμμένον' νοῦν μέντοι γε ἐδόκει ἔχειν, πάνυ 
γὰρ προθύμως ἠκροᾶτο τῶν λόγων. πρῶτος δὲ ὁ Φίλων 
περὶ τοῦ κάλλους ἤρξατο λέγειν προοιμιασάμενος οὕτω. 

ΕΡΜ. Μηδαμᾶς, à ἑταῖρε. μὴ πρὶν τῶν ἐγκωμίων 
ἄρξηῃ, πρὶν ἄν uot καὶ τὴν αἰτίαν ἀποδῶς, ὑφ᾽ ἧς εἰς τού-- 
τους προήχθητε τοὺς λόγους. 

XAP. Εἰκῇ διατρίβεις ἡμᾶς, ὤὦγαθέ, πάλαι δυνα- 
µένους τὸν ἅπαντα λόγον διελθόντας ἀπαλλαγῆναι. πλὴν 
ἀλλὰ τί τις ἂν χρήσαιτο, ὁπότε φίλος τις cv βιάζοιτο; 
ἀνάγκη γὰρ ὑφίστασθαι πᾶν ὁτιοῦν. 5. ἣν δὲ ζητεῖς αἷ- 
τίαν τῶν λόγων, αὐτὸς ἦν Κλεώνυμος ὁ καλός καθη- 
µένου γὰρ αὐτοῦ μεταξὺ ἐμοῦ τε καὶ ᾿4νδροκλέους τοῦ 
θείου, πολὺς ἐγίνετο λόγος τοῖς ἰδιώταις περὶ αὐτοῦ ἀπο- 
βλέπουσίτε εἰς αὐτὸν καὶ ὑπερεκπεπληγμένοις τὸ κάλλος. 
σχεδὸν οὖν πάντων ὀλιγωρήσαντες κάθήντο διεξιόντες 
ἐγκώμια τοῦ µειρακίου. ἀγασθέντες δὲ ἡμεῖς τῶν ἀνδρῶν 
τὴν φιλοκαλίαν καὶ ἅμα ἐπαινέσαντες αὐτοὺς ἀργίας τε 
πολλῆς εἶναι ὑπολαβόντες Λλόγοις ἀπολείπεσθαι τῶν 
ἰδιωτῶν περὶ τῶν καλλίστων, € µόνω τούτων οἰόμεθα 
προέχειν, καὶ δή ἡπτόμεθα τῶν περὶ κάλλους λόγων. 62 
ἔδοξεν οὖν ἡμῖν οὐκ ὀνομαστὶ λέγειν τὸν ἔπαινον τοῦ 
παιδός — οὐ γὰρ ἂν ἔχειν καλῶς, ἐμβαλεῖν γὰρ ἂν αὐ- 
τὸν εἰς πλείω τρυφήν --- ἀλλ οὐδὲ μὴν ὥσπερ ἐκείνους 
οὕτως ἀἁτάκτως, ὅπερ ἕκαστος τύχοι., λέγειν, ἀλλ ἕκα- 
στον εὐπεῖν ἰδία ὅσ᾽ ἂν ἀπομνημονεύοι περὶ τοῦ προκει- 
µένου. 6. καὶ δὴ ἀρξαμενος ὁ Φίλων πρῶτος οὑτωσὶ τὸν 
λόγον ἐποιεῖτο: «ὃς ἔστι δεινόν., εἰ πάνθ) ὅσα πράττο- 
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μεν ἑκάστης ἡμέρας, ὡς περὶ καλών ποιούµεθα τὴν σπου- 
δήν, αὐτοῦ δὲ τοῦ κάλλους οὐδένα ποιησόµεθα Λόγον, 
ἀλλ᾽ οὕτω καθεδούμεθα σιγῇ ὥσπερ δεδοικότες μὴ Aa- 
θωµεν ἡμᾶς αὐτοὺς ὑπὲρ οὗ σπουδάξοµεν τὸν ἅπαντα 
χρόνον εἰπόντες. καίτοι ποῦ τις ἂν χρήσαιτο πρεπόντως 
τοῖς Λόγοις, εἰ περὶ τῶν μηδενὸς ἀξίων σπουδάζων περὶ 
τοῦ καλλίστου σιγώη τῶν ὄντων; 7j πῶς ἂν τὸ ἐν Λλόγοις 
καλὸν σώξοιτο κἄλλιον μᾶλλον ἢ τῷ πάντα τἆλλα παρέν- 
τας περὶ αὐτοῦ λέγειν τοῦ τέλους ἡμᾶς τῶν ἑκάστοτε 
πραττοµένων; &AÀ' ἵνα μὴ δόξω λέγειν μὲν ὡς χρὴ περὶ 
τοῦτο διακεῖσθαι εἰδέναι, εἰπεῖν δὲ μηδὲν ἐπίστασθαι 
περὶ αὐτοῦ. ὡς οἷόν τε βραχέα περὶ τούτου πειράσοµαι 
διελθεἴν. κάλλους γὰρ δἠ πάντες μὲν ἐπεθύμησαν τυχεῖν, 
πάνυ ὃδ᾽ ἠξιώθησαν ὀλίγοι τινές' ot δὲ ταύτης ἔτυχον 
τῆς δωρεᾶς, εὐδαιμονέστατοι πάντων ἔδοξαν γεγενῆσθαι 
xal πρὸς 9εῶν καὶ πρὸς ἀνθρώπων τὰ εὐκότα τετιµημµέ- 
voi. τεκµήριον δέ: τῶν γοῦν 9θεῶν ἐξ ἠράων γενοµένων 
Ἡρακλῆς vé ἐστιν ὁ 4ιὸς καὶ «4ιόσκουροι καὶ Ελένη, ὧν 
ὁ μὲν ἀνδρείας ἕνεκα ταύτης λέγεται τυχεῖν τῆς τιμῆς, 
Ἑλένη δὲ τοῦ κάλλους χάριν αὑτήν τε μεταβαλεῖν εἰς 
622 θεὸν καὶ τοῖς 4ιοσκούφοις αἰτία γενέσθαι πρὶν αὐτὴν cis 
οὐρανὸν ἀνελθεῖν τοῖς ὑπὸ γῆν συνεξητασµένοις. 7. ἀλλὰ 
µὴν ὅστις ἀνθρώπων ἠξιώθη τοῖς θεοῖς ὁμιλεῖν, ovx 
ἔστιν εὑρεῖν, πλὴν ὅσοι µετεσχήκασι κάλλους: Πέλοψ τε 
γὰρ τούτου χάριν τοῖς θεοῖς ἀμβροσίας µετέσχε., καὶ Γα- 
νυµήδης ὁ τοῦ 4αρδάνου οὕτω κεκρατηκέναι λέγεται τοῦ 
πάντων ὑπάτου 9εῶν, ὥστ) αὐτὸν ovx ἀνασχέσθαι συµ- 
μετασχεῖν αὐτῷ τινα τῶν ἄλλων 9εῶν τῆς θήρας τῶν 
παιδικών, ἀλλ αὐτῷ µόνῳ πρέπουσαν ἡγούμενον εἶναι 
εἷς Γάργαρον καταπτάντα τῆς Ἴδης ἀναγαγεῖν ἐκεῖσε τὰ 
παιδικά, ὅπου συνέσεσθαι τὸν ἅπαντα ἔμελλε χρόνο». 
τοδαύτην δ᾽ ἐπιμέλειαν del πεποίηται τῶν καλῶν, dot 
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οὐ µόνον αὐτοὺς ἠξίωσε τῶν ovQaviov ἀναγαγὼν ἐκεῖσε, 
ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἐπὶ γῆς 0 τι τύχοι γινόμενος συνῆν ἑκά- 
στοτε τοῖς ἐρωμένοις., καὶ τοῦτο:μὲν γενόμενος κύκνος 
συνεγένετο 4ήδα, τοῦτο δ᾽ ἐν εἴδει ταύρου τὴν Εὐρώπην 
ἀρπάξει, εἰκασθεὶς δ᾽ ᾽Αμϕιτρύωνι γεννᾷ τὸν Ἡρακλέα. 
καὶ πολλά τις ἂν ἔχοι λέγειν τεχνάσματα τοῦ «4ιὸς ὅπως 
ἂν oic ἐπεθύμει συγγένοιτο μήχανωμένου. 8. τὸ δὲ δὴ 
µέχιστον καὶ olov ἄν vig θαυμάσαι, ὁμιλῶν γὰρ τοῖς 
θεοῖς — οὐ γὰρ ἀνθρώπων ys οὐδέσι πλὴν si μὴ τοῖς κα- 
Aotg — ἐν δ) οὖν τούτοις δημηγορῶν οὕτω πεποίηται 
σοβαρὸς τῷ κοινῷ τῶν Ελλήνων ποιητῇ καὶ θρασὺς 623 
καὶ καταπληκτικός, ὡστ᾽ ἐν μὲν τῇ προτέρα δηµηγορία 
- tjv Hav, καίτοι πρότερον πάντ᾽ εἰωθυῖαν ἐπιτιμᾶν 
αὐτῷ, ὅμως δ᾽ αὐτὴν οὕτως ἐφόβησεν, aoc ἤρκεσεν 
αὐτῇ τὸ μηδὲν παθεῖν., ἀλλὰ µέχρι λόγων στῆναι τὴν ὀρ- 
γἠν τῷ Zhi: τοὺς δ᾽ ἅπαντας θεοὺς ἐν τῇ ὑστέρα πάλιν 
οὐχ ἧττον κατέστησε φοβηθῆναι γῆν ἀνασπάσειν αὐτοῖς 
ἀνδράσι καὶ θάλατταν ἀπειλήσας. µέλλων δὲ συνέσεσθαι 
καλοῖς οὕτω γίγνεται πρᾶος καὶ ἥμερος καὶ τοῖς πᾶσιν 
ἐπιεικής, ὥστε πρὸς ἅπασι τοῖς ἄλλοις καὶ αὐτὸ τὸ Ζεὺς 
εἶναι καταλιπών, ὅπως μὴ φαίνοιτο τοῖς παιδικοῖς ἀηδής, 
ἑτέρου τινὸς ὑποκρίνεται σχῆμα, καὶ τούτου καλλίστου 
καὶ otov τὸν ὁρῶντα προδαγαγέσθαι. τοσοῦτον αἰδοῦς 
καὶ vig παρέχεται τῷ κάλλει. 9. καὶ οὐχ 0 μὲν Zeug 
οὕτω μόνος ἑάλω τοῦ κάλλους, τῶν δ᾽ ἄλλων οὐδεὶς 9 εῶν, 
ἵνα μᾶλλον ἔχειν δοκῇ ταῦτα κατηγορίαν zfiog, ovy ὑπὲρ 
τοῦ κάλλους εἰρῆσθαι' aAA. εἴτις ἀκριβῶς ἐθελήσει σκο- 
πεῖν, πάντας ἂν εὗροι δεοὺς ταὐτὰ πεπονθότας Zu, otov 
τὸν μὲν Ποσειδῶ τοῦ Πέλοπος ἠττημένον, Τακίνθου δὲ 
τὸν Απόλλω, τὸν Ερμῆν δὲ τοῦ Κάδμου. 10. καὶ 9εαὶ δ᾽ 
ἐλάττους οὐκ αἰσχύνονται φαινόµεναι τούτου, ἆλλ᾽ ς- 
περ φιλοτιμίαν αὐταῖς ἔχειν δοκεῖ τὸ τῷ δεῖνι συγγεναµέ- 
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νην καλῷ διηγεῖσθαι παρεσχῆσθαι τοῖς ἀνθρώποις. ἔτι 
δὲ τῶν μὲν ἄλλων ἁπάντων ἑκάστη προστάτις οὖσα οὐχ 
ἑτέρα ἀμφισβητεῖ ἑτέρα περὶ ὧν ἄρχει, ἀλλ θηνᾶ μὲν 
τοῖς ἀνθρῶποις ἡγουμένη τὰ ἐς πολέμους πρὸς "Motsuuv 
οὐ διαμάχεται περὶ θήρας, ὡς δ᾽ αὕτως 4θηνᾷ κἀκείνη 
παραχωρεῖ τῶν πολεμικῶν, τῶν δὲ γάμων "Hoa 4φρο- 
δίτῃ. οὐδ) αὐτὴ πρὸς αὐτῆς ἐνοχλουμένη περὶ ὧν ἐφο- 
ρεύει. ἑκάστη δ᾽ ἐπὶ κάλλοι τοσοῦτον φρονεῖ καὶ πάσας 
ὑπερβάλλεσθαι δοκεῖ, ὥστε καὶ ἡ Ἔρις αὐτὰς ἀλλήλαις 
ἐκπολεμῶσαι βουλομένη οὐδὲν ἄλλο προὔβαλεν αὐταῖς ἢ 
κάλλος, οὕτως οὐομένη ῥᾳαδίως ὅπερ ἤθελε καταστήσειν, 
ὀρθῶς καὶ φρονύµως τοῦτο Λογιξοµένη. σκέψαιτο δ᾽ ἄν 
τις ἐντεῦθεν τὴν τοῦ κάλλους περιουσίαν: Gg γὰρ éAa- 
βοντο τοῦ µήλου καὶ τὴν ἐπιγραφὴν ἀνελέξαντο., ἑκάστης 
αὐτῆς ὑπολαβούσης εἶναι τὸ μῆλον, μῆδεμιᾶς δὲ τολµά- 
σης τὴν ψῆφον καθ’ αὐτῆς ἐνεγκεῖν, ὧς ἄρ᾽ αἰσχροτέρα 
τῆς ἑτέρας εἴη τὴν ὄψιν, ἀνέρχονται παρὰ τὸν τῶν μὲν 
πατέρα, τῆς ὃ᾽ ἀδελφόν τε καὶ σύνοικον Za ἐπιτρέψου- 
σαι τὴν δίκην αὐτῷ. ἔχων δὲ καὶ αὐτὸς ῆτις ἐστὶν ἀπο- 
φήνασθαι καλλίστη καὶ πολλῶν ἀνδρείων ὄντων καὶ σο- 
φῶν καὶ φρονίµων ἔν τε Ἑλλάδι καὶ τῇ βαρβάρῳ, ὁ δ᾽ 

ἐπιτρέπει τὴν κρίσιν Πάριδι τῷ Πριάμου ψῆφον ἐναργῇ 
καὶ καθαρὰν ἐξενεγκώνι, ὅτι καὶ φρονήσεως καὶ σοφίας 
καὶ ῥώμης ὑπερέχει τὸ κάλλος. 11. τοσαύτην Ó' ἐπιμέ- 
λειαν ἀεὶ πεποίηνται καὶ σπουδἠν ἀκούειν εἶναι καλαί, 
ὥστε καὶ τὸν ἠράων τε κοσµήτορα καὶ 9εῶν ποιητὴν οὖκ 
ἄλλοδέν ποθεν ἢ παρὰ τοῦ κάλλους πεπείκασιν ὀνομά- 
ξειν. ἤδιον ἂν οὖν ἀκούσαι Λευκώλενος T] Hoo 1] .,πρέσβα 
95a θυγάτηρ μεγάλου Κρόνου’, 4θηνᾶ δ᾽ οὐκ ἄν βου- 
Ληθείη Τριτογένεια πρὸ τοῦ Γλαυκῶπις καλεῖσθαι, Ad qpo- 
δίτη τε τιμήσαιτ᾽ ἂν τοῦ παντὸς καλεῖσθαι χρυσή. ἄπερ 
ὥπαντ εἰς κάλλος τείνει. 19. καίτοι ταῦτ᾽ οὐ µόνον ἀπό- 
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δειξιν ἔχει πῶς οἱ κρείττους ἔχουσι περὶ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ 
μαρτύριόν ἐστιν ἀφευδὲς τοῦ κρεῖττον εἶναι πάντων τῶν 
ἄλλων. οὐκοῦν và μὲν ἀνδρείας ἅμα καὶ φρονήῄήσεως 
προέχειν ἐπιψηφίζει ἀμφοτέρων γαρ προϊΐστατο rovrov: 
ρα Ó' ἁπάσης ἀρχῆς καὶ δυναστείας αἱρετώτερον ἆπο- 
φαίνει συνηγοροῦντ αὐτῇ καὶ τὸν 4ία παραλαβοῦσα. εἰ 
τοίνυν οὕτω μὲν 9εἴον καὶ σεμνὸν τὸ κάλλος ἐστίν, οὕτω 
δὲ περισπούδαστον τοῖς θεοῖς, πῶς ἂν ἡμῖν ἔχοι καλῶς 
μὴ καὶ αὐτοὺς µιµουμµένους τοὺς θεοὺς ἔργω τε καὶ λόγῳ 
πᾶν ὃ τι ἔχομεν συναίρεσθαι τῷ κάλλει; 

19. Ταῦτα μὲν ὁ Φίλων περὶ τοῦ κάλλους εἶπεν ἔπι- 
θεὶς τοῦτο τῇ τελευτῇ., ὡς καὶ πλείω ἂν τούτων εἰρήκει, 
εἰ μὴ τὸ μακρολογεῖν ἠπίστατο τῶν ἀδοκχίμων ἐν συµπο-- 
σίω. uev ἐκεῖνον ὃ᾽ εὐθὺς 4ρίστιππος ἥπτετο τῶν λόγων 
πολλὰ πρότερον παρακληθεις vx ᾽4νδροκλέους' οὐ γὰρ 
ἐβούλετο λέγειν τὸ μετὰ Φίλωνα εὐλαβούμενος Λέγειν. 
ἠρξατο δὲ ἐντεῦθεν' 14. Πολλοὶ πολλάκις ἄνθρωποι τὸ 
περὶ τῶν βελτίστων καὶ ἡμῖν συμφερόντων ἀφέντες λέ- 
ysuv ἐφ᾽ ἑτέρας τινὰς ὥρμησαν ὑποθέσεις, ἀφ᾿ ὧν αὐ- 
τοῖς μὲν δοκοῦσι δόξαν προσάγειν, τοῖς δ᾽ ἀκροαταϊς τοὺς 
λόγους οὐδὲν Λλυσιτελοῦὔντας ποιοῦνται, καὶ διεληλύθα- 
σιν οἱ μὲν περὶ τῶν αὐτῶν ἐρίζοντες ἀλλήλοις, οἱ δὲ 
διηγούμενοι τὰ οὖκ ὄντα, ἕτεροι δὲ περὶ τῶν οὐδαμῶς 626 
ἀναγκαίων λογοποιοῦντες, οὓς ἐχρῆν ταῦτα πάντα κατα- 
Λιπόντας., ὅπως τι βέλτιον τύχωσιν εἰπόντες, σκοπεῖν 
οὓς νῦν ἐγὼ περὶ τῶν ὄντων οὐδὲν ὑγιὲς ἐγνωκέναι νο- 
µέξων ἄλλως τε καὶ τὸ τινῶν ἀγνοίας τῶν βελτίστων xa- 
τηγοροῦντα τοῖς αὐτοῖς περιπίπτειν τῶν εὐηθεστέρων 
οὐόμενος εἶναι πάντη, τὴν αὐτὴν Λυσιτελεστατην καὶ καλ- 
Λέστην τοῖς ἀκούουσιν ὑπόθεσιν ποιήσοµαι τῶν λόγων 
καὶ ἣν πᾶς ὁστισοῦν ἂν φαίη κάλλιστ᾽ ἂν ἔχειν ἀκούειν 
καλλίστην. 15. εἰ μὲν οὖν περί τινος ἑτέρου τοὺς λόγους 
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| ἐποιούμεθα νῦν, ἀλλὰ μὴ περὶ κάλλους, ἤρκεσεν ἂν ἡμῖν 
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ἀκούσασιν ÉvOg εἰπόντος ἀπηλλάχθαι περὶ αὐτοῦ: τοῦτο 
δ᾽ ἄρα τοσαύτην ἀφδονίαν παβέχεται τοῖς βουλομένοις 
ἅπτεσθαι τῶν περὶ τούτου λόγων, ὥστ' οὐκ, εἰ μὴ xav 
ἀξίαν τις ἐφίκοιτο τῷ Λόγω, νοµίξειν δυστυχεῖν, ἆλλ qv 
πρὸς πολλοῖς ἄλλοις κἀκεϊῖνός τι δυνηθῇ συµβαλέσθαι 
πρὸς τοὺς ἐπαίνους, τῆς ἀμείνονος οἴεσθαι πειρᾶσθαι 
τύχης. τὸ γὰρ οὕτω μὲν περιφανῶς ὑπὸ τῶν κρειττόνων 
τετιµημένον, οὕτω δὲ τοῖς ἀνθρώποιρ θεῖον καὶ περι- 
σπούδαστον, πᾶσι δὲ τοῖς οὖσιν οἰκειότατον κόσμον, καὶ 


οἷς μὲν ἂν παρῇ παρὰ πάντων σπουδαξοµένων, ὧν δ᾽ 


ἀφίδταται μιδουµένων καὶ οὐδὲ προσβλέπειν ἀξιουμένων, 
τίς ἂν εἴη τοσοῦτον λόγων μετεσχηκῶς, ὥστ᾽ ἐπαινέσαι 
πρὸς ἀξίαν ἀρκέσαι; οὐ μὴν ἀλλ’ ἐπειδήπερ οὕτω πολλῶν 
αὐτῷ δεῖ τῶν ἐπαινεσόντων, ὥστε μόλις ἂν τῆς ἀξίας vv- 
χεῖν, οὐδὲν ἀπεικὸς καὶ ἡμᾶς ἐγχειρεῖν τι λέγειν περὶ av- 
τοῦ, μέλλοντάς γε μετὰ Φίλωνα ποιεῖόθαι τοὺς λόγους. 
οὕτω δὴ σεμνότατον καὶ Θειότατον τῶν ὄντων ἐστίν, ὥστε 

. tv ὅσα sol καλοὺς τετιµήκασι, παραλείπω. 16. ἀλλ 
οὖν ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις ἐκ 4ιὸς Ελένη γενοµένη οὕτως 
ἐθαυμάσθη παρὰ πᾶσιν ἀνθρῶποις, ὥστ᾽ ἔτι τῆς ἠλικίας 
οὖσαν ἐντὸς κατά τινα χρείαν ἐν Πελοποννήσω γενόμενος 
0 Θησεὺς οὕτω τῆς ὥρας ἰδὼν ἠγάσθη., ὥστ᾽ οὔσης αὐτῷ 
καὶ βασιλείας ἀσφαλεστάτῆς καὶ δόξης οὐ τῆς τυχούσης 
ὅμως οὐκ ὥετο βιωτὸν αὐτῷ ταύτης ἑστερημένῳ, παρελ- 
9 εἴν δὲ πάντας εὐδαιμονία, εὐταύτην αὐτῷ γένοιτο συνοι- 
xtiv. οὕτω δὲ διανοηθεὶς τὸ μὲν παρὰ τοῦ πατρὸς λα- 
βεῖν ἀπειπών., μὴ γὰρ ἂν αὐτὴν αὐτὸν ἐκδοῦναι µήπω 
ἠλικίας ἡμμένην, τὴν ὃ᾽ ἀρχὴν ὑπερφρονήσας ἐκείνου καὶ 
παριδῶν, ὀλιγωρήσας δὲ καὶ τῶν ἐν Πελοποννήσω πάν- 
των δεινῶν, κοινωνοῦντ αὐτῷ τῆς ἁρπαγῆς καὶ Πει- 
ρίθουν παραλαβών, βία λαβὼν αὐτὴν τοῦ πατρος εἰ 
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^Aqiüvav ἐκόμισε τῆς "crucis, καὶ τοσδαύζην ἔσχε χάριν 
αὐτῷ τῆς συμμαχίας ταυτησί, O9" οὕτως ἐφίλησε τὸν 
ἅπαντα χρόνον, ὥστε καὶ τοῖς ἐπιγενομένοις παράδειγµα 
γενέσθαι τὴν Θησέως καὶ Πειρίθου φιλίαν. ἐπειδὴ δὲ ἔδει 
κἀκεῖνον ἐν ΄4ιδου γενέσθαι τὴν «4ήμητρος μνηστευσό- 
µενον κόρην, ἐπειδὴ πολλὰ παραινῶν οὐκ ἠδυνήθη ταύ-- 
της αὐτὸν τῆς πείρας ἀποσχέσθαι καταπεῖσάι, συνηκο- 
λούθησεν αὐτῷ ταύτην πρέπουσαν οἰόμενος αὐτῷ κατα- 
θήσειν τὴν χάριν περὶ τῆς φυχῆς ὑπὲρ αὐτοῦ κινδυνεῦσαι. 
17. ἐπανελθοῦσαν δ᾽ εἰς ργὸς, αὖθις ἀποδημοῦντος αὐ- 
τοῦ, ἐπειδὴ καθ᾿ ὥραν ἦν γάμων, καίτοι γε ἔχοντες καλάς 
τε καὶ εὖ γεγονυίας ἐκ τῆς Ἑλλάδος σφίοιν αὐτοῖς ἄγε- 
σθαι γυναῖκας οἱ τῆς Ἑλλάδος βασιλεῖς, οἱ δὲ συνεΛλθόν- 
«τες ἐμνηστεύοντο ταύτην τας ἄλλας ἁπάσας ὑπεριδόντες 
ὡς φαυλοτέρας. γνόντες δ᾽ ὅτι περιµάχητος ἔσται, καὶ 
δείσαντες ur] πόλεμος γένηται τῇ Ελλαδι, µαχομένων 
πρὸς ἀλλήλους, ὁμωμόκασιν 0gxov τουτονὶ ψήφω κοινῇ, 
ᾗ μὴν ἐπικουρήσειν τῷ ταύτης ἀξιωθέντι μηδ’ ἐπιτρέψειν 
ἤντις ἀδικεῖν ἐγχειρῇ, ἕκαστος οἰόμενος ταύτην αὐτῷ τὴν 
συμµαχίαν παρασκευαξειν. τῆς μὲν οὖν ἰδίας γνώμης 
ἀπέτυχον πάντες πλὴν Μενελάου, τῆς κοινῆς δ᾽ ἐπειρά-- 
Θηδαν αὐτίκα. οὐ πολλῶ γὰρ ὕστερον ἔριδος γενομένης 
ταῖς θεαῖς περὶ κάλλους, ἐπιτρέπουσι τὴν κρίσιν Πάριδι 
τῷ Πριάμου, 0 δὲ τῶν μὲν σωμάτων τῶν θεῶν ἠττηθείς, 
τῶν δωρεῶν δ᾽ ἀναγκασθεὶς γενέσθαι κριτής, καὶ διδού-- 
σης "Hoa μὲν τὴν τῆς σίας ἀρχήν, τὸ 0. ἐν πολέµοις 
᾿4θηνᾶς κράτος, ᾽άφροδίτης δὲ τὸν τῆς Ελένης yduov, 
καὶ φαύλοις μὲν ἀνθρῶποις γενέσθαι ἄν ποτε νοµίσας 


οὐκ ἐλάττω βασιλείαν, Ἑλένης ὃ᾽ οὐδένα τῶν ἐπιγιγνο- - 


µένων ἀξιωθῆναι, προείλετο τὸν ταύτης γάµον. 18. γε- 
νοµένης δὲ τῆς ὑμνουμένης ἐκείνης στρατείας κατὰ τῶν 


Τρώων καὶ τῆς Εὐρώπης τότε πρώτον κατὰ vos Asus 
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ἐλθούσης, ἔχοντες of τε Τρώες ἀποδόντες τὴν Ελένην 
629 ἀδεῶς oixsiv τὴν αὐτῶν. ot 9' Ἕλληνες ταύτην αὐτοὺς 
ἑάσαντες ἔχειν ἀπαλλάττεσθαι τῶν ἐκ πολέμου καὶ στρα- 
τείας δυσχερὦν., οἱ δ᾽ οὐκ ἠβουλήθησαν ἀμφότεροι, ovx 
ἄν ποτε νοµίσαντες εὑρεῖν ἀφορμὴν καλλίω πολέμου, περὶ 
ἦς ἀποθανοῦνται. καὶ 9εοὶ δὲ τοὺς αὐτῶν παῖδας σαφῶς 
εἰδότες ἀπολουμένους ἐν τῷ πολέμῳ οὐκ ἀπέτρεψαν μᾶλ- 
Aov, ἀλλ᾽ ἐνήγαγον sig τοῦτο oUx ἑλάττω δόξαν αὐτοῖς 
οἰόμενοι φέρειν τοῦ δεῶν παῖδας γενέσθαι τὸ µαχοµέ- 
νους ὑπὲρ Ελένης ἀποθανεῖν. καὶ τί λέγω τοὺς αὐτῶν 
παῖδας; αὐτοὶ πρὸς αὐτοὺς µείζω καὶ δεινότερον ἐνεστή- 
όαντο τοῦ πρὸς Γίγαντας αὐτοῖς γενοµένου πολέμου: ἐν 
ἐκείνω μὲν γὰρ µετ᾽ ἀλλήλων, ἐνταῦθα δὲ ἐμάχοντο πρὸς 
ἀλλήλους. οὗ τί γένοιτ᾽ ἂν ἐναργέστερον δεῖγμα. 000 
τῶν ἀνθρωπίνων ἀπάντων ὑπερέχει τὸ κάλλος παρ ἆθα- 
νάτοις κριταῖς; ὕταν γὰρ ὑπὲρ μὲν τῶν ἄλλων οὐδενὸς 
ἀπάντων οὐδαμοῦ τὸ παράπαν φαίνῶνται διενεχθέντες, 
ὑπὲρ δὲ κάλλους οὐ µόνον τοὺς víoUg ἐπιδεδωκότες , ἆλλ᾽ 
ἤδη καὶ ἀλλήλοις ἐναντία πεπολεµηκότες, ἔνιοι δὲ καὶ 
τρωθέντες, πῶς οὐχ ἁπάσαις ψήφοις προτιμῶσιν ἁπάν- 
τῶν τὸ κάλλος: 19. ἀλλ᾽ ἵνα μὴ δόξωµεν ἀπορία τῶν περὶ 
«πάλλους λόγων περὶ ταῦτα διατρίβειν ἀεί, ip. ἕτερον βού- 
λομαι µεταβῆναι οὐδαμῶς ἔλαττον ὄν, ὥστε δεῖξαι τὴν 
τοῦ κάλλους ἀξίαν, τῶν πρότερον εἰρημένων, τὴν ᾿4ρκά- 
δος Ἱπποδάμειαν Οἰνομάου, ὅσους τοῦ ταύτης κάλλους 
ἁλόντας μᾶλλον αἱρουμένους ἀπέφηνεν ἀποθνήσκειν f 
ταύτης διωκισµένους τὸν ἥλιον προσυρᾶν. ὡς γὰρ ἐλα- 
βετο τῆς ἡλικίας ἡ παῖς καὶ τὰς ἄλλας Ó πατὴρ οὖκ ὀλήφ 
630 τῷ µέσῳ παρενεγκοῦσαν ἑώρα, τῆς μὲν ὥρας αὐτῆς ἁλους 
---τοδοῦτον γὰρ αὐτῇ περιῆν, ὥστε καὶ τὸν γεγεννηκόθ᾽ 
ὑπηγάγετο παρᾶ φύσιν — καὶ διὰ τοῦτ) ἀξιῶν αὐτὴν ἔχειν 
παρ᾽ ἑαυτῷ, βούλεσθαι ὃ᾽ ἐκδιδόναι πλαττόμενος avtm 
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τῷ ταύτὴς ἀξίω., τὰς παρ᾽ ἀνθρώπων φεύγων αἰτίας, μη- 
goi τινα μηχανᾶται τῆς ἐπιθυμίαρ ἀδικωτέραν καὶ ἣν 
gto ῥᾳδίως ῦπερ ἐβούλετο παταστήσειν' ὑπὸ γὰρ ἄρ-- 
ματι, ὥς οἷόν τε ' μάλιστα ἦν, εἰς τάχος ὑπὸ τῆς τέχνης 
ἐξειργασμένω τοὺς ἐν ᾽4ρκαδία ζεύξας ἐν τῷ τότε ταχί- 
στους ἵππους ἡμιλλᾶτο πρὸς τοὺς μνηστῆρας τῆς κὀρής 
ἆθλον τῆς νίκης παρελθοῦσιν αὐτοῖς αὐτὴν προτιθεὶς 1] 
στέρεσθαι τῆς κεφαλῆς ἠττηθέντας. καὶ ἠξίου δ᾽ αὐτὴν 
αὐτοῖς συναναβαίνειν τὸ ἅρμα, ὅπως ἀποσχολούμε νοι περὶ 
ταύτην ἀμελοῖεν τῆς ἱππικῆς. οἱ δ᾽, ἀποτυχόντος τοῦ 
πρώτως ἀψαμένου τοῦ δρόµου καὶ τῆς κόρης ἐκπεσύντος 
μετὰ τοῦ ζῆν, τὸ μὲν ἀποκνῆσαι πρὸς τὸν ἀγῶνα ἢ µετα- 
θεἴναί τι τῶν βεβουλευμένων μειρακιῶδες εἶναι ὑπολα- 
βόντες, τὴν δ᾽ ὠμότητα µισήσαντες Οἰνομάου ἄλλος ἄλλον 
ἔφθανεν ἀποθνήσκων ὥσπερ δεδοικὼς μὴ τοῦ τεθνάναι 
περὶ τῆς κόρης ἁμάρτῃ. καὶ προήλθέγε μέχρι τρισκαίδεκα 
νέων ὁ qóvog θεοὶ ὃ᾽ ἐκεῖνον τῆς πονηρίαρ µισήσαντες 
ταυτησὶ τούς τε τεθνεῶτας ἅμα καὶ vv κὀρην ἐλεοῦντες, 
τοὺς μὲν ὅτι κτήματος ἀπεστέρηνται τοιούτου, τὴν κόρην 


à er - [nd , 4 4 9 , ὃ , ΄ 
οτι τῆς ὥρας οὐ κατα καιρον ἀἄπολαυοι;, κηθυµενοι τὰ. 


τοῦ νέου, ὅστις ἔμελλε — Πέλοψ à ἦν οὗτος — ἀγωνιεῖ- 
σθαι, ἅρμα τε χαρίξονται τούτω κάλλιον τέχνης πεποιη- 
µένον ἵππους τε ἀθανάτους, δι’ ὧν ἔμελλε τῆς κόρης xv- 
ριος εἶναι, καὶ yéyové γε τὸν κηδεστὴν ἐπὶ τέρµασι τῆς vi- 
κής ἀπεκτονώς. 

20. Οὕτω τὸ τοῦ κάλλους χρῆμα ἀνθρώποιςτε θεῖον 
εἶναι δοκεῖ καὶ τιμῶμενον ὑπὸ πάντων καὶ θεοῖς ἐσπού-- 
ἁασται πολλαχόσε. διὸ δὴ καὶ ἡμῖν οὐκ ἂν ἔχοι τις µέμφε- 
σθαι δικαίως προῦὔργου λογισαμένοις τὸ ταῦτα περὶ κάλ- 
λους διεξελθεῖν. οὕτω μὲν δὴ καὶ Αρίστιππὺς διῇλθε 
τὸν Aoyov. 

2]. EPM. Σὺ δὲ Aog tl, Χαρίδημι. ὅπως ὃ 
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ὥσπερ κυρωνίδα τῶν τοῦ κάλλους καλῶν ἐπιθήση τον 
λόγον. 

XAP. Μηδαμῶς, ὦ πρὺς θεῶν, περαιτέρω προελ- 
θεῖν µε βιάση: (xava γὰρ δηλῶσαι τὴν συνουσίαν καὶ 
τὰ νῦν εἰρημένα, ἄλλως v' οὐδ ὅσαπερ εἶπον ἀπομνη- 
μονεύοντα. ῥᾷον γὰρ ἄν τις μνημονεύοι τῶν ἑτέροις εἰ- 
onuévov 5 τῶν αὑτῷ. 

ΕΡΜ. Ταῦτα μὲν δή ἐστιν, ὧν ἐξ ἀρχῆς ἐπεθυ- 
μοῦμεν ἐπιτυχεῖν' οὐ γὰρ δὴ τοσοῦτον ἡμῖν τῶν λόγων 
ἐκείνων 000v ἐμέλησε τῶν adv ἀκοῦσαι. ὥστ᾽, ἣν του- 
των ἀποστερήσῃς, κἀκεῖνα µάτην ἔσῃ πεπονηκώς. ἀλλὰ 
πρὸς Ἑρμοῦ τὸν ἅπαντα λόγον, ὥσπερ ὑπέστης ἐξ ἀρχῆς, 
ἀπόδος. 

Χ4Ρ. Βέλτιον μὲν ἦν τούτοις ἁπαλλάττειν µε τῶν 
δυσχερῶν ἀγαπῶντα - ἐπεὶ δ᾽ οὕτω προθυμῇ καὶ τῶν 
ἡμετέρων ἀκοῦσαι λόγων, καὶ τοῦθ᾽ ὑπηρετεῖν ἀναάγκῃ. 
ὧδε τοίνυν καὶ αὐτὸς ἐποιησάμην τὸν λόγον. 29. EX μὲν 
πρῶτος αὐτὸς ἠρχον περὶ τοῦ κάλλους λάγδιν, προοιµέων 
ἂν ἐδεόμην συχνῶν, ἐπεὶ 0^ ἐπὶ πολλοῖς ἔρχομαι τοῖς πρύ- 


-τερον εἰρηκόσιν ἐρῶν., οὐδὲν ἀπεικὸς τοῖς ἐκείνων κεχρη- 


µένον ὡς προοιµίοις ἐπιφέρειν ἑξῆς τὸν λόγον, ἄλλως v 
οὐδ' ἑτέρωσε τῶν λόγων γινοµένων, ἆλλ᾽ ἐνταῦθα καὶ 
τῆς αὐτῆς ἡμέρας, DOT ἐνεῖναι καὶ τοὺς παρύόντας λα- 
θεῖν, ὡς &Q' οὐχ ἕκαστος ἰδία λογοποιοῦσινο ἀλλὰ τὸν 
αὐτὸν ἕκαστος ἐπὶ μέρους διεξέρχονται λόγον. ἑτέρφ μὲν 
οὖν ἤρκει y' ἂν εἰς εὐφημίαν ἅπερ ὑμῶν ἕκαστος ἔτυχεν 
εἰπὼν περὶ τοῦ κάλλους ἰδία, τούτῳ δὲ τοσοῦτον περί- 
εστιν, ὥστε καὶ τοῖς ἐπιγιγνομένοις ἔξω τῶν νῦν εἴρη- 
µένων οὐ δεῖν ἐπαίνων τῶν εἰς αὐτύ: πλεῖστα γὰρ πολ- 
λαχόθεν, αὐτὰ πρῶτα δεῖν λέγειν ἕκαστα, δόξαν παρί- 
στησιν, ὥσπερ ἀνθέων εὐτυχοῦντι λειμῶνι, dsl τῶν 
φαινομένων ἄρτι προσαγοµένων τοὺς δρεποµένους. ἐγὼ 
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ὃ᾽ ἐκ πάντων ἐκλέξας ὅσα uo, δοκῶ un βέλτιον εἶναι πα- 
θαλιπεῖν, λέξω διὰ βραχέων, ὅπως và τε κάλλει τὰ γιγνό-- 
µενα ἀποδώσω ὑμῖν τε τὸ μακρολογεῖν παραλιπῶν δράσω 
κεχαρισµένα. 23. τοῖς μὲν οὖν 1] Ov. ἀνδρείαν ἡ καθ. ἑτέ- 
ouv τινὰ τῶν ἀρετῶν ἡμῶν προέχειν δοκοῦσιν, ἣν μὴ 
τῷ καθ) ἡμέραν ποιεῖν εὖ ἀναγκάξωσιν ἡμᾶς εὖ αὐτοῖς 
διακεῖόθαι, βασκαίνοµεν μᾶλλον, ἐξ ὧν τᾶν οὐ καλῶς 
αὐτοῖς τὰ πράγματα πραττόµενα σχοίη' καλοὺς Ó οὐ 
µόνον οὐ φθονοῦμεν τῆς ὥρας., «AA. εὐθύς τε ἰδόντες 
ἁλισκόμεθα ὑπεραγαπῶμέν τε oU ἀποκνοῦμεν ὥσπερ 
κρείττοσιν, 000v ἂν ἡμῖν ἐξῇ, δουλεύοντες αὐτοῖς. ἤδιον 
ἂν οὖν ὑπακούσαι τις ὥρας εὐτυχηκότι 7] προστάξειε τῷ 
μὴ τοιούτω. καὶ πλείω χάριν ἂν εἰδείῃ τῷ πολλὰ προς- 
τάττοντι μᾶλλον 1] τῷ μηδ᾽ ὁτιοῦν ἐπαγγέλλοντι. 24. καὶ 
τῶν μὲν ἄλλων ἀγαθῶν., ὧν ἂν ἐνδεεῖς μεν, oU περαι- 
“"τέρω σπουδάξοµεν τοῦ τυχεῖν, κάλλους δ᾽ ἡμῖν οὐδεὶς 
οὐδεπώποτε γέγονε xogog, «AA. ἐάν τε τὸν 4γλαΐης, τὸν 
eig Ἴλιόν ποτε συναναβάντα τοῖς 4χαιοῖς, ἐάν 9) Ὑακιν- 
ὃον τὸν καλὸν 9 τὸν 4ακεδαιμόνιον Νάρκισσον κάλλει 
νικῶμεν, ovx ἀρκεῖν ἡμῖν δοκοῦμεν, ἀλλὰ δεδοίκαµεν 
μὴ λάθωµεν τοῖς ἐπιγιγνομένοις ἂν καταλιπόντεςρ ὑπερ- 
βολήν. 25. σχεδὸν δ᾽ ὥς εἰπεῖν πάντων τῶν ἐν ἀνθρά- 
ποις πραγμάτων ὥσπερ κοινὸν παράδειγµα τὸ κάλλος 
ἐστί, καὶ οὔτε στρατηγοῖς sig κάλλος ἡμέληται τὰ στρα- 
τεύµατα συντάττειν οὔτε ῥήτορσι.τοὺς λόγους συντιθέ- 
ναι οὔτε μήν γραφεῦσι τὰς εἰκόνας γεγραφέναι. ἀλλὰ tí 
ταῦτα λέγω, ὧν τὸ κάλλος τέλος ἐστίν; ὧν γὰρ εἰς χρείαν 
ἤκομεν ἀναγκαίως. ovx ἑλλείπομεν οὐδὲν σπουδῆς εἰς 
ὅσον ἔξεστι κάλλιστα κατασκευάξειν' τῷ τε γὰρ Μενέ- 
λεω οὐ τοσοῦτον ἐμέλησε τῆς χρείαρ τῶν olxov, 1 ὅσον 
τοὺς εἰσερχομένους ἐκπλήττειν, καὶ διὰ τοῦθ) οὕτω πο- 
λυτελεστάτους ἅμα κατεσκεύασε καὶ καλλίστους. καὶ «WS 
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γνώμης οὐχ ἥμαρτεν: ὁ γὰρ Ὀδυσσέως οὕτως ἀγασθῆναι 
λέγεται τούτους, κατὰ πύστιν τοῦ πατρὸς ες αὐτὸν 
ἀφιγμένυς, eov. εἰπεῖν Πεισιστράτῳ τῷ Νεστορίδῃ, 

Ζηνός που τοιήδε y' Ὀλυμπίου ἔνδοθεν αὐλή. 
αὐτός 9' ὁ τοῦ µειρακίου πατήρ ovx ἄλλου τού χάριν 
µιλτοπαρ/ους ἦγε τὰς ναῦς συστρατευόµενος τοῖς Ἕλλη- 
σιν ἐπὶ Τροίαν ἤ ὅπως τοὺς ὁρῶντας ἐκπλήττειν ἔχη. καὶ 
σχεδὸν el vig ἑκάστην ἐξετάζειν βούλεται τῶν τεχνῶν, εὐ- 
ρήσει πάσας ἐς τὸ κάλλος ὁρώσας καὶ τούτου τυγχάνειν 
τοῦ παντὸς τιθεµέναρ. 20. τοσοῦτον δὲ τὸ κάλλος τῶν 
ἄλλων ἁπάντων ὑπερέχειν δοκεῖ, ὥστε τῶν μὲν v] δικαιο- 
σύνης 1] σοφίας ἢ ἀνδρείας μετεχόντων πολλά τις ἂν &U- 
Qo. τιµώμενα μᾶλλον, τῶν δὲ ταύτης τῆς ἰδέας κεκοινῶ- 
νήηκότων βέλτιόν ἐστιν εὑρεῖν οὐδέν, ὥσπερ 0r καὶ τῶν 
Un µετεσχηκότων ἀτιμότερον οὐδέν' μόνους φοῦν τοὺς 
μὴ καλρὺς ὀνομαξομεν αἰσχρούς. ὥς οὐδὲν Ov, εἴ τί τις 
ἔχων τύχοι πλεονέκτημα τῶν ἄλλων κάλλους ἑστερημέ- 
vog. 27. τοὺς μὲν οὖν 1] δημοκρατουμένοις τὰ κοινὰ διοι- 
κοῦντας 7 τυράννοις ὑποτεταγμένους τοὺς μὲν δηµαγω- 
yovg, τοὺς δὲ κόλακας καλοῦμεν, µόνους δὲ τοὺς ὑπὸ 
ταύτῃ τῇ δυνάµει γενοµένους θαυμαζομέν τε φιλοπόνους 
τε καὶ φιλοκάλους ὀνομάξομεν καὶ κοινοὺς vouítousv 
εὐεργέτας τοὺς τῶν καλῶν ἐπιμελητάς. ὅτε τοίνυν οὕτω 
μὲν σεμνὸν τὸ κάλλος ἐστίν, οὕτω δὲ τοῖς πᾶσιν ἐν sv- 
χῆς µέρει τυχεῖν κέρδος τὰ νοµίζουσι τὸ τούτω τι διακυ- 
νῆσαι δυνηθῆναι, πῶς ἡμᾶς εἰιότως οὐκ ἄν τις ἐμέμ- 
Voto, εἰ τοσοῦτον ἔχοντες κέρδος κερδαίνειν ἔπειθ) ἑκοντὶ 
προϊέμεθα, μηδ᾽ αὐτὸ τοῦτο αἰσθέσθαι δυνηθέντες, ὃτι 
ζημιούμεθα; 

28. Τοσοῦτον μὲν δὴ xay τὸν λόγον ἐποιησαμην, 
πολλὰ τῶν ἐνόντων µοι περὶ κάλλους εἰπεῖν ἀφελῶών, 
ἐπειδὴ τὴν συνουσίαν ἐπὶ πολὺ παρατεινοµένην ἑώρων. 
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EPM. Εὐδαίμονές γε. ot τοιαύτης ἀπολελαύκατε vijs 
συνουσίας. σχεδὸν Ó' ἤδη κἀγὼ οὐδὲν ἔλαττον ὑμῶν 
ἔσχηκα διὰ σέ. 


NEPSN H IIEPI ΤΗΣ OPTXHZ TOT 
IZ6MOT. 
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1. MENEKPATHZ.'H ὀρυχὴ τοῦ Ἰσθμοῦ, καὶ cot, . 


Μουσῶνιε, διὰ χειρός, ὥς φασι, yeyovvia, τῷ vvgavvo 
vovv εἶχεν Ἓλληνα: 

ΜΟΥΣΟΘΝΙΟΣ. Ἴσθι, ὦ Μενέκρατες, καὶ βελτίω 
ἐντεθυμῆσθαι Νέρωνα τὰς γὰρ περιβολὰς τῆς Πελοπον- 
νήσου τὰς ὑπὲρ ἸΜαλέαν ξυνήρει τοῖς θαλαττουμένοις 
εἴκοσι σταδίων τοῦ Ἰσθμοῦ ῥήγματι. τόῦτο ὃδ᾽ ἂν καὶ τὰς 
ἐμπορίας ὤνησε καὶ τὰς ἐπὶ δαλάττῃ πόλεις καὶ τὰς ἐν 
τῇ μεσογείᾳ᾽ καὶ γὰρ δὴ κἀπείναις ἀποχρῶν ὁ οἴκοι καρ- 
πός. ἣν τὰ ἐπιθαλάττια EU πράττη. 

MEN. Ταῦτα δὴ διέξελθε, Μουσώνιε, βουλομένοις 
ἡμῖν ἀκροάσασθαι πᾶσιν, εἰ µή τι σπουδάσαι διανοῇ 
ἕτερο». 

ΜΟΥΣ. «4ΐειμι βουλομένοις. οὐ γὰρ οἵδ' 0 τι χα- 
ριζοίµην ἂν μᾶλλον τοῖς γε ἀφιγμένοις ἐς ἀηδὲς οὕτω 
φροντιστήριον ἐπὶ τῷ σπουδάξειν. 2. Νέρωνα τοίνυν ἐς 
"olov ὠδαὶ ἦγον καὶ τὸ σφόδρα αὐτὸν πεπεικέναι und" 
ἂν τὰς ἸΜούσας ἀναβάλλεσθαι ἤδιον. ἐβούλετο δὲ καὶ 
τὰ Ὀλύμπια, τὸν γυμνικώτατον τῶν ἀγῶνων, στεφανοῦ- 
σθαι ἄδων' τὰ γὰρ Πύθια, τούτων μὲν ἑαυτῷ μετεῖναι 
μᾶλλον ἢ τῷ ᾽Απόλλωνι' μηδὲ γὰρ ἂν μηδ᾽ ἐκεῖνον évav- 
τέαν αὐτῷ κιθάραν vs καὶ ὡδὴν θέσθαι. ὁ δὲ Ἰσθμὸς οὐ 
τῶν ἄποθεν αὐτῷ βεβουλευμένων, ἆλλ᾽ ἐντυχῶν τῇ φυ- 
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σει τοῦ τόπου µεγαλουργίας ἠράσθη, τόντε βασιλέα τῶν. 
ἐπὶ τὴν Τροίαν ποτὲ ᾿Αχαιῶν ἐνθυμηθείς, ὡς τὴν Εὔὖ- 
βοιαν τῆς Βοιωτίας ἀπέτεμεν Εὐρίπω τῷ περὶ τὴν Χαλ- 
χίδα, ἔτι ys μὴν καὶ τὸν «4αρεῖον, ὧς ὁ Βόόποφρος ἐγε- 
φυρώθη αὐτῷ ἐπὶ τοὺς Σκύθας: τὰ δὲ φΕέρξου καὶ πρὸ 
τούτων ἴσως ἐνενύήσε, μέγιστα τῶν μεγαλουργιῶν ὄντα, 
καὶ πρὺς τούτοις ὡς τῷ δι᾽ ὀλίγου ἀλλήλοις ἐπιμῖξαι πάν- 
τας εἴσοιτο τὴν Ἑλλάδα λαμπρῶς ἑστιᾶσθαι τοῖς ἔξωθεν 
αἱ γὰρ τύραννοι φύσεις µεθύουσι μέν, διψῶσι δέ zr καὶ 
ἀκοῦσαι τοιοῦτο φθέγµα. δ. προελθὼν δὲ τῆς σκηνῆς 
ὄμνον μὲν ᾽άμφιτρίτης τε καὶ Ποσειδῶνος ros καὶ ἆσμα 
οὐ μέγα Μελικέρτῃ τε καὶ 4ευκοθέα. ὀρέξαντος à αὐτῷ 
χρυσῆν δίέκελλαν τοῦ τὴν Ἑλλάδα ἐπιτροπεύσαντος ἐπὶ 
τὴν ὀρυχὴν ἠξε κροτούμενός τε καὶ ἀδόμενος, καὶ καθι- 
πόμενος τῆς γῆς τρίς, οἶμαι, τοῖς τετὴν ἀρχὴν πεπιστευ- 
µένοις παρακελευδάµενος Evvróvoc ἅπτεσθαι τοῦ ἔργου 
ἀνῄει εἰς τὴν Κόρινθον τὰ Ἡρακλέους δοκῶν ὑὕπερβε- 
βλῆσθαι πάντα. ol μὲν δὴ ἐκ τοῦ δεδµωτηρίου τὰ πε- 
τρώδη τε καὶ δύσεργα ἐξεπόνουν, ἡ στρατιὰ δὲ τὰ γεώδη 
τε καὶ ἐπίπεδα. 4. ἑβδόμην δέ που καὶ πέµπτην ἡμέραν 
προσεζευγμένων ἡμῶν τῷ Ἰσθμῷ κατέβη τις ἐκ Κορίνθου 
λόγος οὕπω σαφὴς Og δὴ τοῦ Νέρωνος μετεγνωκότος 
τὴν τοµήν. ἔφασαν δὲ τοὺς 4ὐγυπτίους γεωμετροῦντας 
τῆς ἑκατέρας θαλάττης τὰς φύσεις οὐκ ἰσοπέδοις αὐταὶς 
συντυχεῖν, ἆλλ᾽ ὑψηλοτέραν ἠγουμένους τὴν ix τοῦ 4ε- 
χαίου περὶ τῇ «ἰγίνῃ δεδοικέναι' πελάγους γὰρ τοσού- 
του vog ἐπιχυθέντος κἂν ὑποβρύχιον ἀπενεχθῆναι τὴν 
Αἴγιναν. Νέρωνα δὲ τῆς μὲν τοῦ Ἰσθμοῦ τομῆς οὐδ᾽ ἂν 
Θαλῆς µετέστησεν ὁ σοφώτατός τε καὶ φυσικώτατος ' τοῦ 
γὰρ τεμεῖν αὐτὸν ἤρα μᾶλλον Tj τοῦ δημοσία ἄδειν. δ. ῇ 
δε τῶν Ἑσπερίων  ἐθνῶν κίνησις καὶ ὀξύτατος ὡς τῶβ 
ἐκείνης νῦν ἁπτόμενος, ὄνομα δὲ αὐτῷ Βίνδαξ, ἀπήγαγεν 
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Ελλάδος τε καὶ Ἰσθμοῦ Νέρωνα ψυχρῶς γεωμετρήσαντα" 
τὰς γὰρ αλάσσας ἰσογαίους τε καὶ ἱσοπέδους οἶδα. φασὶ 
δ᾽ αυτ καὶ τὰ ἐπὶ τῆς Ῥώμης ὀλισθαίνειν ἤδη καὶ vxo- 
διδόναι. τουτὶ καὶ αὐτοὶ χθὲς ἠκούσατε τοῦ προπταίσαν-- 
τος χιλιάρχου. 

6. ΜΕΝ. 'H φωνὴ δέ, Μουσώνιε, δι ἣν μουσομανεῖ 
xol τῶν Ὀλυμπιάδων τε καὶ Πυθιάδων ἐρᾷ, πῶς ἔχει τῷ 
τυράννω; τῶν γὰρ 4ήμνῳ προσπλεόντων οἱ μὲν ἐδαυ- 
µαζονι οἱ δὲ κατεγέλων. 

MOT. 4λΛ’ ἐκεῖνός γε. ὦ Μενέκρατες, οὔτε θαυ- 
µασίως ἔχει τοῦ φθέγµατος οὔτ) «v φελοίως: 1) γὰρ φύ- 
eig αὐτὸν ἀμέμπτως τε καὶ µέσως ἤρμοκε. φθέγγεται δὲ 
κοῖλον μὲν φύσει καὶ βαρύ. ἐγκειμένης αὐτῷ τῆς φάρυγ- 
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γος' µέλη 0^ οὕτω κατεσκευασµένης βομβεῖ πως. οἱ δέ - 


γε τόνοι τῶν φθόγγων ἐπιλεαίνουσι τοῦτον, ἐπεὶ μὴ 
θαρρεῖ αὐτῷ, χρωμάτων δὲ φιλανθρωπίᾳ καὶ μελοποιία 
εὐαγώγῳ μὲν δή καὶ κιδαρρδίᾳ εὐσταλεῖ xol τῷ οὗ και-- 
pog βαβέσαι καὶ στῆναι καὶ µεταστῆναι καὶ τὸ νεῦμα ἔξο-- 
μµοιώσαι τοῖς µέλεσιν, αἰσχύνην ἔχοντος uovov τοῦ βασι- 
Ada δοκεῖν ἀκριβοῦν ταῦτα. T. εὲ δὲ μιμοῖτο τοὺς κρείτ- 
τονας, φεῦ γέλωτος, ὡς πολὺς τῶν θεωμένων ἐκπίπτει» 
καίτοι µυρίων φόβων ἐπηρτημένων, st τις ἐπ᾽ αὐτῷ γε- 
λῶν sim: νεύει μὲν γὰρ τοῦ μετρίου πλέον ξυνάγων τὸ 
πνεῦμα, ἐπ᾽ ἄκρων ὃ᾽ ἵσταται τῶν ποδῶν ἀνακλώμενος 
ὥσπερ οἱ ἐπὶ τοῦ τροχοῦ. φύσει δ᾽ ἐρυθρὸς ὤν ἐρεύθει 
μᾶλλον, ἐμπιπραμένου αὐτῷ τοῦ προσώπου τὸ δὲ 
πνεῦμα ὀλίγον, καὶ οὐκ ἀποχρῶν που δή. 





8. MEN. OL δ᾽ ἐν ἀγῶνι πρὸς αὐτὸν πῶς ὑφίεν- 
ται, ὦ Μοὐσώνιε; τέχνῃ γάρ που χαρίζονται. 

ΜΟΣΥΣ. Τέχνη µέν, ὥσπερ ol ὑποπαλαίοντες. ἀλλ᾽ 
ἐνθυμήθητι, ὦ Μενέκρατες, τὸν τῆς τραγωδίας ὑποκοι- 
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τήν, ὥς Ἰσθμοξ ἀπέθανεν' εἰσὶ γὰρ κίνδυνοι καὶ περὶ 
τὰς τέχνας, ἦν ἐπιτείνωσιν οἱ τεχνάζοντες. 
. MEN. Καὶ ττοῦτο, Μουσώνιε; σφόδρα γὰρ ἀνή- 
κοος τοῦ λόγου. 
MOT. ᾽4κουε δὴ Λόγου ἀτόπου μέν, ἐν ὀφθαλμοῖς 
08 Ἑλλήνων πεπραγµένου. 9. Ἰσθμοϊ γὰρ νόµου κειµέ- 
νου µήτε κωμωδίαν ἀγωνίξεσθαι µήτε τραγωδίαν., ἐδόκει 
Νέρωνι τραγωδοὺς νικᾶν. καὶ παρῆλθον sg τὴν &yo- 
νίαν ταύτην πλείους u£v, 0 δ᾽ Ἠπειρώτης ἄριστα φωνῆς 
ἔχων, εὐδοκιμῶν δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῇ καὶ θαυμαζόμενος λαμπρο- 
τέρα τοῦ εἰωδότος ἐπλάττετο καὶ τοῦ στεφάνου ἐρᾶν καὶ 
μηδ᾽ ἀνήσειν πρότερον sz δέκα τάλαντα δοῦναί οἱ Νέ- 
6412 ρωνα ὑπὲρ τῆς νίκης. 0 δ᾽ ἠγρίαινέτε καὶ μανικῶς εἶχε᾽ 
καὶ γὰρ δὴ καὶ ἠκροᾶτο ὑπὸ τῇ σκηνῇ ἐπ᾽ αὐτῷ δὴ τάγῶνι. 
βοώντων δὲ τῶν Ἑλλήνων ἐπὶ τῷ Ἠπειρώτῃ, πέμπει τὸν 
γραμματέα κελεύων ὑφεῖναι αὐτῷ τοῦτον. αὐτοῦ δὲ 
ὑπεφαίροντος τὸ ge zypa καὶ δημοτικῶς ἐρίξοντος εὖθ-- 
πέµπει Νέρων ἐπ᾽ ὀκριβάντων τοὺς ἑαυτοῦ ὑποκριτὰς 
οἷον προσήκοντάς τι τῷ πράγματι’ καὶ γὰρ δὴ xv δέλ- 
τους ἐλεφαντίνους καὶ διθύρους προβεβλημένοι αὐτὰς 
ὥσπερ ἐγχειρίδια καὶ τὸν Ἠπειρώτην ἀναστήσαντες πρὺς 
τὸν ἀγχοῦ κίονα κατέαξαν αὐτοῦ τὴν φάρυγγα παίοντες 
ὀρθαῖς ταῖς δέλτοις. 
10. ΜΕΝ. Τραγωδίαν δὲ ἐνίκα, Μουσώνιε, μιαρὺν 
οὕτω πάθος ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν Ἑλλήνων ἐργασάμενος: 
ΜΟΥΣ. Παιδιὰ ταῦτα νεανία τῷ µητροκτονήσαντι. 
& δὲ τραγωδίας ὑποκριτὴν ἀπέκτεινεν ἐκτεμὼν αὐτοῦ 
τὸ φθέγµα, τί χρὴ θαυμάζξειν; καὶ γὰρ δὴ καὶ τὸ ΠΠυθι- 
κὸν στόμιον, παρ᾽ οὗ αἱ ὀμφαὶ ἀνέπνεον, ἀποφράττειν 
ὥρμησεν, ὡς μηδὲ τῷ ᾽άπόλλωνι φωνὴ ci, καίτοι τοῦ 
Πυθίου καταλέξαντος αὐτὸν εἰς τοὺς Ὀρέστας τε καὶ 
643 ᾽{λκμαίωνας, οἷς τὸ μητροκτονῆσαι καὶ λόγον τινὰ εὐ- 
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χλείας ἔδωκεν : ἐπειδὴ πατράσιν ἐτιμώρησαν. ὁ δὲ μηδα- 
μῶς εἰπεῖν ἔχων à ὅτω ἐτιμώρησεν, ὑβρίσθαι ὑπὸ τοῦ 9500 
Qvo πραότερα τῶν ἀληθῶν ἀκούων. 11. ἀλλὰ μεταξὺ 
λόγων, τίς ἡ προσιοῦσα ναῦς; ὡς ἐπάγειν τι ἀγαθὸν 
ἔοικεν' ἐστεφάνωνται γὰρ τὰς κεφαλὰς ὥσπερ χορὸς εὔ- 
9uog , καί τις ἐκ τῆς πρῶρας προτείνει τὴν χεῖρα παρᾶ- 
κελευόμενος ἡμῖν δαρρεῖν τε καὶ λαέρειν» βοᾷ τε, εἰ μὴ 
παρακούω, Νέρωνα οἴχεσθαι. 

MEN. Βοᾷ γαρ, Μουσῶνιει καὶ σαφέστερόν ys, 
ὅσω τῆς γῆς ἅπτεται. εὖ ys, ὦ θεοί. 

ΜΟΥΣ. ἀλλὰ wr ἐπευχώμεθα: ἐπὶ γὰρ τοῖς κειµέ- 
νοις οὗ φασι δεῖν. 


TPADI'2.401IO AAT PA. 


IIO4AI'POZ, ΧΟΡΟΣ, IIOAJ4ADT' PA, APDPEAOZ, 
IATPOI KAI BAZANOI. 


IIOA AUPOZ.. Ὁ στυγνὸν obvoyu, ὦ θεοῖς στυγούµενον, 
Ποδάγρα. πολυστένακτε, Koxvrov véxvov, 


ἣν Ταρτάρου κευθμῶσιν ἐν βαθυσκίοις 644 
Μέγαιρ᾽ Ἐρινὺς γαστρὸς ἐξεγείνατο 
ιιαζοῖσί τ᾽ ἐξέθρεψε. καὶ πικρῷ βρέφει 5 


εἰς χεῖλος ἐσταλαξεν ᾽4λληκτὼ γάλα, 

«ig τὴν δυσώνυμόν σε δαιμόνων ἄρα 

εἰς φῶς ἀνῆκεν; ἦλθες ἀνθρῶποις βλάβος. 
εἰ γὰρ τεθνώσιν ἀμπλακημάτων τίσις 
βροτοῖς ὀπηδεῖ τῶν ἕἔδρασαν ἐν φάει; 10 
οὐ Τάνταλον ποτοῖσιν, οὐδ᾽ Ἰξίονα 

τροχῷ στροβητόν. οὐδὲ Σίσυφον πέτρῳ 

ἔδει κολάζειν ἐν δόµοισι Πλοντέως, 

ἁπλῶς δὲ πάντας τοὺς κακῶς δεδρακότας 646 
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10 τοῖς Golg προσάπτειν ἀρθροκηδέσιν πόνοις, 
ὥς µου τὸ λυπρὸν καὶ ταλαύεωρον δέµας 
χειρῶν ἀπ᾿ ἄκρων εἰς ἄκρας ποδῶν βάσεις 
ἰχῶρι φαύλω καὶ πικρφῷ χυμῶ χολῆς 
πνεύματι βιαίῳ τύδε διασφίγγον πόρους 

20 ἕστηκε καὶ μεμυκὸς ἐπιτείνει πόνους. 

646 σπλάγΊνων δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῶν διάπυρον τρέχει κακόν, 
δίναισι φλογμῶν σάρκα πυρπολούμενον, 
ὁποῖα κρητὴρ μεστὺς “4ὐτναίου πυρὸς 
7 Σικελὸς αὐλῶν ἁλιπόρου διασφάγος, 

25 Όπου δυσεξέλιμτα πυματούμενος 
σήραγξι πετρῶν σκολιὸς εἰλεῖται κλύδων. 
ὦ δυστέκµαρτον πᾶσιν ἀνθρῶώποις τέλος, 
ὥς εἷς µάτην σε πάντες ἀμφιθάλπομεν 
ἐλπίδι ματαίᾳ μωρὰ βουκολούµενοι. 

90 XOP. ᾽Ανὰ Zívóvuov Κυβήβηε 
Φρύγες ἔνθεον ὀλολυγὴν 
ἁπαλῷ τελοῦσιν ττῃ, 
καὶ πρὸς µέλος κεραύλου 
ΦὈρυγίου κατ ὄρεα Τμῶώλου 

35 κῶμον βοῶσι 4νδοί: 
παραπλῆγες δ᾽ ἀμφὶ ῥόπτροις 
κελαδοῦσι Κρητὶ ῥυθμῷ 
vouov Κορύβαντες εὐάν. 

647 | κλαζει βρίθουσα σἀάλπιγξ 

40 "Apos, κρέκουσα θούρω 
πολεμηίαν ἁὐτήν. 
ἡμεῖς δὲ σού, Ποδάγρα, 
πρώταις ἔαρος ἐν Goog 
µύσται τελοῦμεν οἴκτους, 

40 ὅτε πᾶς χλοητόκοισι 
ποίαις τέθηλε λειμών, 
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Ζεφύρου δὲ δένδρα πνοιαῖς 
ἁπαλοῖς κομᾶ πετήλοις, 
& δύσγαμµος xav. οἴκους 
µερόπων θροεῖ χελιδῶών, 50 
καὶ νυµτέροις καθ’ ὕλαν 
τὸν Ἴτυν στένει δακρύουσ᾽ 
᾽Ατθὶς γόοις ἀηδών. 
ΠΟ 4ΓΡΟΣ. Ὥμοι πόνων ἀρωγόν, à τρίτου ποδὸς 648 
μοῖραν λελογχὸς βάκτρον. ἐξέρειδέ µου 55 
βάσιν τρέµουσαν καὶ κατίθυνον τρίβον, 
ἴχνος βέβαιον ὡς ἐπιστήσω πέδω. 
ἔγειρε, τλήμον, γυῖα δεµνίων zo 
καὶ λίπε µελάθρων τὴν ὑπάροφον στέγην. 
σκέδασον Ó' ἀπ᾿ ὅσσων νύχιον ἀέρος βάθος 60 
μολὼν θύραζε καὶ πρὸς ἡλίου qoc 
ἀθόλωτον αὔραν πνεύματος φαιδροῦ σπάσον' 
δέκατον γὰρ ἤδη τοῦτο πρὸς πέµπτω φαει, 
ἐξ οὗ ζόφφ σύγμλειστος ἡλίου δίχα 
εὐναῖς ἐν ἀστρῶτοισι τείροµαι δέµαρ. 65 
vvyn μὲν ovv uou καὶ προθυμία πάρα 
βάσεις ἀμείβειν ἐπὶ θύρας ὠρμημένο, 
δέµας δὲ νωθρὸν οὐχ ὑπηρετεῖ πόθοις. 
ὕμως δ᾽ ἐπείγου, θυμέ, γιγνώσκων ὅτι 
πτωχὸς ποδαγρῶν, περιπατεῖν μὲν ἂν θέλῃ 70 
καὶ ur) δύνηται, τοῦτον ἐν νεκροῖς τίθει. 
ἀλλ᾽ εἶἷα. 3 
τένες γὰρ ots βάκερα νωμῶντες χεροῖν, 
κάρήηνα φύλλοις ἀκτέας καταστεφεῖς; 
τίνι δαιμόνων ἄγουσι κωµαστὴν χορόν; 75 
μῶν, Φοῖΐβε Παιάν, σὸν γεραίρουσιν σέβας; 649 
ἀλλ᾽ οὐ στέφονται «4{ελφίδος φύλλω δάφνης. 
ἢ µή τις ὕμνος Βακχίω κὠμαάξεται; 
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ἆἀλλ᾽ οὐκ ἔπεστι κισόίνη σφραγὶς κόµαις. 
Βθτίνες o9 quiv, ὦ ξένοι, βεβήκατε; 
αὐδᾶτε καὶ πρόεσθε νημερτῆ λόγον. 
τίς 0^ ἔστιν, ἣν ὑμνεῖτε, λέξατ᾽, ὦ φίλου. 
ΧΟΡ. Σὺ δ) àv τίς ἡμᾶς καὶ τίνων προσεννέπεις; 
ὥς γάρ σε βάκτρον καὶ βάσις µηνύετον, 
85 µύστην ὁρῶμεν τῆς ἀνικήτου θεᾶς. 
* ΠΟ 4ΓΡΟΣ. Ες eiut κἀγῶ τῆς θεᾶς ἐπαξιος; 
ΧΟΡ Tav μὲν Κυπρίαν ἀφροδίταν 
σταγόνων προπεσοῦσαν ἀπ᾿ αἰθέρος 
ἀνεθρέψατο κόσµιον ἁρμογὰν 
90 ἁλίοις évi κύµασι Νηρεύς. 
τὰν à Ὠκεανοῦ παρὰ mayas 
Ζανὸς παράκοιτιν Ὀλυμπίου 
λευκώλενον εὐρέσι κόλποις 
"Hoav ἐτιθήνατο Τηθύς. 


95 κορυφαῖσι δὲ κρατὸς ἐν ἀφθίτου 
- ἐλόχευσε κόρας ἄτρομον φυὰν «. 
650 Κρονίδας., u£y' ἄριστος Ὀλυμπίων, 


τὰν ἐγρεκύδοιμον 4θάναν. 

τὰν δ᾽ ἀμετέραν 950v ὀλβίαν 
100 ὁ γέρων Λιπαραῖσιν ἐν ἀγκάλαις 

πρώταν ἐλόχευσεν Ὀφίων. 

Ot ἐπαύσατο μὲν σκότιον χάος 

ἀνέτειλέτε λαμµπέτις deg 

καὶ παμφαὲς ἀελίου σέλας, 
105 τότε καὶ Ποδάγρας ἐφάνη κθάτος. 
| ὅτε γὰρ λαγόνῶν σε τεκοῦσα 
Μοῖρα Κλωθῶὼ τότ ἔλουσεν, 
ἐγέλασσεν ἅπαν σέλας οὐρανοῦ, 
µέγα δ᾽ ἔκτυπεν εὔδιος αἰθηρ' 
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τὰν δ᾽ εὐγλαγέτοις ἐνὶ μαξοῖς 
εὔολβος ἐθρέψατο Πλούτων. 


)44ΓΡΟΣ. Τίσιν δὲ τελεταῖς ὀργιαξει προσπόολους; 
)P. Ovy aluo λάβρον προχέοµεν ἀποτομαῖς σιδάρου, 


τριχὸς ἀφέτου λυγίζεται στροφαῖσιν αὐχήν, 
δὲ πολυκρότοις ἀστραγάλοις πέπληγε vara, 
J' auc λακιστα κρέα σιτούµεθα ταύρων' 
«δὲ πτελέας ἔαρι βρύει τὸ λεπτὸν ἄνθος 
,πολυκέλαδος κόσσυφος ἐπὶ κλάδοισιν ἄδει, 
'& διὰ µελέων ὀξὺ βέλος πέπηγε µύσταις, 
ανές, κρύφιον., δεδυκὸς ὑπὸ μυχοῖσι γυίων, 


Ja , yovv, κοτύλην., ἀστραγάλους., ἰσχία, µηρούς, 


ας, ὠμοπλάτας, βραχίονας, κορωνᾶ, καρποὺς 
eL, νέµεται, φλέγει, κρατεῖ, πυροῖ, µαλάσσει, 
ρις ἂν ἡ δεὸς τὸν πὀνον ἀποφυγεῖν κελεύσῃ. 
)44ΓΡΟΣ. Eig ἄρα κἀγὼ τῶν κατωργιασµένων 
θον ὑπάρχων; τοιγὰρ ἥκε πρευμενὴς 
uev φανεῖσα, σὺν δ᾽ ἐγὼ µύσταις ὁμοῦ 
vov κατάρξω τὸ ποδαγρῶν ἄδων µέλος. 
XOP. Σῖγα μὲν αἰθὴρ νήνεμος ἔστω, 
καὶ πᾶς ποδαγρῶν εὐφημείτω. 
ἴδε, πρὸς €vusAag ἡ κλινοχαρὴς 
βαίνει δαίμων σκίπωνι βάσιν 
στηριζοµένη. χαίροις µακαρων 
πολὺ πραοτάτη καὶ 6οῖς προπόλοις 
ἴλαος ἔλθοις ὄμματι φαιδρῶ, 
δοίης δὲ πόνοις λύσιν ὠκεῖαν 
ταϊσδ᾽ εἰαριναῖσιν &v ὥραις. 
)44ΓΡ4. Τίς τὴν ἀνίκητόν µε δεσπὀτιν πόνων 
t οἶδε Ποδάγραν τῶν ἐπὶ χθονὸς βροτῶν; 
οὔτε Λιβάνων ἀτμὸὺς ἐξιλάσκεται 
:€ χυθὲν αἷμα βωμµίοις παρ᾽ ἐμπύροις. 
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οὐ ναὺς ὄλβου περικρεµὴς ἀγάλμασιν, 
ἣν οὔτε Παιὰν φαρμάκοις vuv σθένει. 
πάντων ἰατρὸς τῶν ἐν οὐρανῶ θεῶν, 
14509 παῖς ὁ Φοίβου πολυµαθῆς 4σκληπιός. 
ἐξ οὗ γὰρ ἐφύη πρῶτον ἀνθρώποις γένος, 
τολμῶσι πάντες τοὐμὸν ἐκβαλεῖν σθένος, 
πυκῶντες αἰεὶ φαρμάκων τεχνήµατα. 
ἄλλος γὰρ ἄλλην ἐπ᾽ ἐμὲ πειράζει τέχνην' 
150 τρίβουσιν ἀρνόγλωσσα καὶ σέλινά µοι 
καὶ φύλλα δριδάκων καὶ νοµαίαν ἀνδράχνηι 
ἄλλοὶ πρασιον, οἱ δὲ ποταμοχείτονα, 
ἄλλοι κνίδας τρίβουσιν. ἄλλοι σύμφυτον, 
ἄλλοι φακοὺς φέρουσι τοὺς ix τελµάτων, 
150 σταφυλῖνον ἐφθόν, οἱ δὲ φύλλα Περσικῶν, 
|». ὑοσκύαμον, µήκωνα, βολβούς., σίδια, 
φύλλιον, AiBavov, ῥίξαν ἑλλεβόρου, νίτρον, 
664 τῆλιν µετ olvov, yvoívqv , κολλάμφακον, 
κυπαρισσίνην κηκῖδα., γῦριν κριθίνην͵ 
1θ0κράµβης ἀπέφθου φύλλα. γύψον ἐκ Πάρου. 
σπυράθους ὀρείας αἰγός, ἀνθρώπου κόπρον, 
ἄλευρα κυάµων, ἄνθος Ασσίου λίθου: 
ἔψουσι φρύνους, μυγαλᾶς, σαύρας., γαλᾶς, 
βατράχους, ὑαίνας, τραγελάφους, ἀλώπεκας. 
165 ποῖον µέταλλον οὐ πεπείρασται Bootots; 
τίς οὐχὶ χυλός; ποῖον ov Φένδρου δάκρυ; 
ζώων ἁπάντων ὁστά, νεῦρα., δέρµατα, 
στέαρ, aluo, µυελός, οὖρον, ἀπόπατος, γάλα. 
πίνουσιν οἱ μὲν τὸ διὰ τεσσάρων ὄἄκος, 
170 οἱ δὲ τὸ δι᾽ ὀκτώ, τὸ δὲ δι’ ἑπτὰ πλείονες. 
655 ἄλλος δὲ πίνων τὴν (sov καθαίρεται, 
ἄλλος ἐπαοιδαῖς ἐπιθετῶν ἐμπαίξεται, 
ουδαῖος ἕτερον μωρὸν ἐξάδει λαβών. 


^ 


a. 
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b θεραπείαν ἔλαβε παρὰ τῆς Κυρράνης. 

| δὲ τούτοις πᾶσιν οὐμώζξειν λέγω 

τοῖς ποιοῦσι ταῦτα καὶ πειρῶσί µε 

9' ἀπαντᾶν μᾶλλον ὀργιλωτέρα 

y, δὲ φρονοῦσι μηδὲν ἀντίξουν ἐμοὶ 

ον ἔχω νοῦν εὐμενής τε γίνομαι. 

to μεταλαβὼν τῶν ἐμῶν μυστηρίων 

ὅτον μὲν εὐθὺς εὐστομεῖν διδάσκεται 

"Ov ἅπαντας, εὐτραπέλους λέγων λόγους: 

ιν δ᾽ ὁρᾶται μετα γέλωτος καὶ κρότου, 

ἐπὶ τὰ λουτρὰ φερόµενος βασταζεται. 

η γάρ. ἣν Ὅμηρος εἶπεν, siu ἐγώ, 

νουσ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρῶν κρᾶτα καὶ βάσεις ποδῶν 

'A&g ἔχουσα, παρὰ δὲ τοῖς πολλοῖς βροτῶν 

λάγρα καλοῦμαι, γινοµένη ποδῶν ἄγρα. 

' ex µύσται πάντες ὀργίων ἐμῶν, 

αίρεθ᾽ ὄμνοις τὴν ἀνίκητον θεάν. 

ΧΟΡ. ᾿4δαμάντινον ἦθος ἔχουσα κόρα, 

πουλυσθενές, ὀβριμόθυμε θεα, 
κλύε σῶν ἱερῶν µερόπων évozag. 


μέγα σὸν κρατος, ὀλβιόφρον Ποδάγρα, 


τὰν καὶ 4ιὸς xv πέφρικε βέλος, 
τροµέει δέ σε κύμαθ᾽ ἁλὸς βυθίας, 
τροµέει βασιλεὺς ἐνέρων ᾿άΐδας, 
ἐπιδεσμοχαφρές., κατακλινοβατές, 
κωλυσιδρόμα, βασαναστραγαᾶλα, 
σφυροπρήσιπύρα. µογισαφεδάφα, 
δοιδυκοφόβας γονυκαυσαγρύπγνα, 
περικονδυλοπωρυφίλα; 
γονυκαμφεπίκυρτε Ποδάγρα. 
'4έσποινα, καιρίφ γὰρ ἤντησας ποδό 
υ᾿. ἔπος γὰρ ovx ἑτώσιον φέρω, 
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657 ἀλλ᾽ ἔστι πρᾶξις τῶν λόγων συνέµπορος; 
ἐγὼ γαρ. ὡς ἔταξαρ, ἠρέμο ποδὶ 
πὀλεις ἰχνεύων πάντας ἠρεύνων δόµους 
μαθεὖῦν ποὺ ῶν εἴ τις σὸν οὐ τιμᾶ κράτος. 

210 καὶ τῶν μὲν ἄλλων εἶδον ἤσυχον φρένα 

᾿φικωμένων, ἄνασσα, σαῖν βία χεροῖν, 
δύω δὲ τώδε φῶτε τολμηρὼ 8ράσει 
ἐφραξέτην λαοῖσι καὶ κατωμνύτην, 
Og οὐκέτ ἔστι σὸν κράτος σεβάσµιον, 

215 ἀλλ᾽ ἔκβολον βροτῶν σε ὃήσουσιν βίου. 
διόπερ κραταιῷ συνοχµάσας δεσμῷ πόδα 
πεμπταῖος ἤκω στάδια διανύσας δύο. 
ΠΟ 4 AT PA. Ὡς κραιπνὸς ἕπτης, ἀγγέλων ὠπιστέ uot. 
τίνος δὲ καὶ γῆς ὅρια δυσόβατου λιπὼν 

290 ἤκεις; σαφῶς µήνυσον, ὥς εἰδῶ ταχος. 
AI: Πρῶτον μὲν ἔλιπον πέντε βαθμῶν κλίμακα, 
ξύλων τρέµουσαν διαλύτοισιν ἁρμογαῖς, 
ὅθεν µε δέχεται κορδυβαλλῶδες πέδον 
σκληροῖσι ταρσοῖς ἀντερεῖδον κρούμασιν. 

925029 διανύσας ἴχνεσιν αἀλγεινοῖς ἐγὼ 

658 ἐστρωμένην χάλιξιν εἰσέβην ὁδὸν 
καὶ δυσπάτητον ὀξέσιν κέντροις λίθων. 
μεθ’ ἣν ὀλίσθω περιπεσῶν λείας 0000 
ἔσπευδον εἰς τὸ πρὀσθε, διάλυτος δέ µου 

230 ἔσυρεν ὀπίσω πηλὸς ἀσθενῆ σφυρά., 
δι) ἧς περῶντι νότιος ἐκ μελᾶν ἱδρὼς 
ἔρρει βάσιν µου σαθρὰν ἐκλελυμένω. 
ὅθεν µε δέχεται πᾶν μέλος κεκµηκότα 
πλατεῖα μὲν κέλευθος, ἀἆλλ᾽ οὐκ ἀσφαλής' 

235 τὰ μὲν γὰρ ἔνθεν. τὰ δέ uw ἐκεῖρ ὀχήματα 
ἤπειγεν., ἠνάγκαξεν, ἔσπερχεν τρέχειν. 
ἐνὼ δὲ νωθρὺν ἐλαφρὰ κουφίζων πόδα 
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δόχµιος ἔβαινον εἰς ὁδοῦ πέζαν στενήν, 
ἕως ἀπήνη παραδράµῃ τροχήλατος' 
µύστης γὰρ Qv σὸς ταχὺ τρέχειν οὐκ ἔσθενον. 


IIOA AIPA. Ovx eig µάτην, βέλτιστε, πρᾶξις δε σοι 


ὀρθῶς πέπρακται. τῇ δὲ σῇ προθυμία 

ἴδαισι τιμαῖς ἀντισηκῶσω χάριν. 

ἔστω δὲ σοι δώρηµα δυμῆρες τὀδε, 

ἑξῆς τριετίας πειράσῃ κούφων πόνων. 

ὑμεῖς δὲ μιαροὶ καὶ 9εοῖς ἐχθίστατοι, 

τίνες XOT. ὄντες καὶ tívov πεφυκότες 

τολμᾶτε Ποδάγρας ἀνθαμιλλᾶσθαι κράτει, 

τῆς οὐδ᾽ 0 Κρονίδας olds νικῆσαι βίαν; 

Aéysv! , ὦ κάκιστοι: καὶ γὰρ ἠρώων ἐγὼ 

ἐδάμασα πλείστους, ὥς y' ἐπίστανται σοφοί. 

Πρίαμος Ποδάρκης ποδαγρὸς ὤν ἐκλῄξετο' 

ἔθανε δ᾽ 4χιλλεὺς ποδαγρὸς àv ὁ Πηλέως: 

ὁ Βελλεροφόντης ποδαγρὸς àv ἐκαρτέρει᾿ 

Θηβῶν δυνάστης Οἰδίπους ποδαγρὸς ἦν: 

ἐκ τῶν Πελοπιδῶν ποδαγρὸς ἦν ὁ Πλεισθένης: 

Ποίαντος υἱὸς ποδαγρὸς Qv ἦρχε στόλου 

ἄλλος Ποδάρκης Θεσσαλῶν ἦν ἡγεμών, 

ὃς, ἐπείπερ ἔπεσε Πρωτεσίλαος ἐν μαχη, 

ὅμως ποδαγρὸς Qv καὶ πονῶν ἤρχε στόλου’ 

Ἴθάκής ἄνακτα «4αρτιάδην Ὀδυσσέα 

ἐγὼ κατέπεφνον, οὐκ ἄκανθα τρυγόνος. 

ὥς οὔτι χαιρήσοντες, ὢ δυσδαίµονες, 

ἴσην παθηθε κόλασιν olg δεδράκατε. 

14ΤΡΟΙ. Συύροι uév ἐσμεν, ἐκ 4αμασκοῦ τῷ γένει, 

Λιμῶ δὲ πολλῶ καὶ πενία κρατούμενοι 

γῆν καὶ θάλασσαν ἐφέπομεν πλανώμενοι: 

ἔχομεν δὲ χρῖσμα πατροδώρητον τὀδε, 

ἐν à παρηγοροῦμεν ἀλγούντων πόνους. (s 
* 
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270 IIOZ AT'PA. Τί δὴ τὸ χρῖσμα καὶ τίς ἡ σκευή; φράσον 
14ΤΡΟΣ. ΙΜύστης µε σιγᾶν ὅρκος οὐκ dà φράσαι, 
καὶ λοισθία ὃνήσκοντος ἐντολὴ πατρός, 
ὃς ἔταξε κεύθειν φαρμάκου μέγα σθένος, . 

ὃ καὶ σὲ παύειν οἶδεν ἠγριωμένην. . 

275 IIOAAI'PA. Eiv à κατάρατοι καὶ κακῶς dlovusvo, 
ἔστιν τις ἐν γῇ φαρμάκου δρᾶσις τόση, 
0 χρισθὲν οἶδε τὴν dugv παῦσαι βίαν; 
ἆλλ᾽ sla, τήνδε σύμβασιν συνθώμεθα, 
καὶ πειράσωµεν εἶτε φαρμάκου σθένος 

980 ὑπέρτερον πέφυκεν εἴτ ἐμαὶ φλόγες. 
δεῦτ᾽, à σκυθρωπαί, πάντοθεν ποτώµεναι 
βάσανοι. πάρεδροι τῶν ἐμῶν βακχευμάτων, 

'661 πελάξετ᾽ σσον' καὶ GU μὲν ποδῶν ὃ ἄκρους 
φλέγμαινε ταρσοὺς δακτύλων πυδῶν ἄχρι, 

. 285 σὺ δὲ σφυροῖς ἔμβαινε, σὺ δὲ μηρῶν zo 
ἐς γόνατα Λεῖβε πικρὸν ἐχώρων βάθος, 
ὑμεῖς δὲ χειρῶν δακτύλους Λλυγίξετε. 

ΠΟΝΟΙ. "Ià' , ὡς ἔταξας πάντα σοι δεδράκαµεν: 
κεῖνται βοῶντες οἱ ταλαίπῶροι μέγα. 

290 ἅπαντα γυῖα προσβολῇ στρεβλούμενοι. 

ΠΟ AUPA. Φέρετ), à ξένοι, µάθωµεν ἀτρεκέστατον, 
εὖ χρισθὲν ὑμᾶς φάρμακον τόδ᾽ ὠφελεῖ. 

.&i γὰρ σαφῶς τόδ' ἐστὶν ἀντίξουν ἐμοί, 
λείπουσα γαΐῖαν eig μυχοὺς εἶμι χθονός, 

295 ἄϊστος, ἀφανής, πύµατα Ταρτάρου βάθη. 
14ΤΡΟΣ. Ιδού, κέχρισται, xov χαλᾷ φλογμὸν πόνων 
ΠΟ44ΓΡΟΣ. Οἶμοι, παπαϊ ys, τείροµαι, διόλλυμαι, 
ἅπαν πέπαρµαι yvtov ἀσκόπῳ xoxo: 
οὐ Ζεὺς κεραυνοῦ τοῖον αἰωρεῖ βέλος, 

300 οὐδεὶς θαλάσσης voie μαίνεται κλύδων, 

VJ? στροβητὴ λαίλαπος τόσση βία. 
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κάρχαρον πορθεῖ µε δῆγμα Κερβέρου; 


Ἱτίς μ᾿ ἐχίδνης (0g ἀμφιβόσκεται, 662 : 
Jw osyrs ὐχῶρι Κενταύρου πέπλος: 
ἰαιρ᾽, ἄνασσα, φάρµακον yag otv. ἐμὸν 305 


r' ἄλλο δύναται σὸν ἀναχαιτίσαι δρόµον, 

φοις δὲ πάσαις πᾶν ἔθνος νικᾷς βροτῶν. 

244ΓΡ4. Παύσασθε, βάσανοι, καὶ πόνους μµειῶ- 
σατε 

v μετανοούντων εἰς ἐμὴν ἔριν μολεῖν. 

)ωσχέτω δὲ πᾶς τις ὥς µόνη θεῶν 310 

εγκτος οὖσα φαρμάκοις οὐ πείθοµαι. 

)POX. Οὔτε zig βρονταῖς Σαλμωνέος ἤρισε βία, 

À' ἔθανε ψολόεντι δαμεῖσα 9εοῦ φρένα βέλει, 

κ ἐρίσας ἐχάρη Φοίβω σάτυρος Ἠαρσύας, 


Ad λιγὺ φαίρει κείνου περὶ δέρµα πίτυϊ. 315 
νθος ἀείμνηστον δι᾽ ἔριν τοκὰς ἔσχε Νιόβη. 
A. ἔτι μυρομένη προχέει πολὺ δάκρυ Σιπύυλω. 663 


χιονία δ᾽ αράχνη Τριτωνίδος ἦλθεν ἐς Bow, 
1) ὀλέσασα τύπον καὶ νῦν ἔτι νήματα πλέκει' 
γαρ ἴσον μακαρων ὀργαῖς Όραάσος ἐστὶ µερόπων, 320 
Zóg, ὥς 4ητοῦς, ὡς Παλλάδος, ὡς Πυθίου. 
ιον, ὦ πάνδηµε, φέροις ἄλγήμα, Ποδάγρα, 
ὕφον, ἐλαφρόν. ἄδριμυ, βραχυβλαβές, ἀνῶδυνον, 
Ῥορον. εὔλήκτονν, ὀλιγοδρανές, εὐπερίπατον. 
Πολλαὶ μορφαὶ τῶν ἀτυχούντων, 325 
µελέται δὲ πόνων καὶ τὸ σύνηθες 
τοὺς ποδαγρῶντας παραμυθείσθωο. 
ὅθεν εὐθύμως., ὦ σύγκληροι, 
λήσεσθε πόνων, 664 
& τὰ δοκηθέντ᾽ oUx ἐτελέσθη, 330 
τοῖς Ó' ἀδοκήτοις πόρον εὗρε 90g. 
πᾶς δ᾽ ἀνεχέσθω τῶν πασχόντω» 
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ἐμπαιξόμενος xol σκωπτόµενος: 
τοῖον γὰρ ἔφυ τόδε πρᾶγμα. 


2 K T IIO Y Z. 


Ἰκύπους Ποδαλειρίου καὶ Jovacíug víog ἐγένετο, 
κάλλει καὶ δυνάμει διαφέρων, γυµνασίων τε καὶ κυνη- 
γεσίων μὴ ἀμελῶν. πολλάκις δὲ θεωρών τοὺς ἐχομ ένους 
ὑπὸ τῆς ἀτέγκτου Ποδάγρας κατογέλα φάσκων μηδὲν 
ὅλως εἶναι τὸ πάθος. 1 θεὸς τοίνυν ἀγανακτεῖ καὶ διὰ 
ποδῶν εἰστρέχει. τοῦ δ᾽ εὐτόνως φέροντος καὶ dovov- 

" pévov, ὕπτιον ὅλως τίθησιν ἡ θεός. ἡ μὲν σκηνὴ τοῦ 
δράµατος ὑπόκειται ἐν Θήβαις: ὃ δὲ χορὸς συνέστηκεν 
ἐξ ἐπιχωρίων ποδαγρῶν., συνελεγχόντων τὸν 'Φκύπουν. 
τὸ δὲ δρᾶμα τῶν πάνυ ἀστείων. τὰ τοῦ δράµατος πρόσωπα 
Ποδάγρα, «ὀκύπους, Τροφεύς, Ιατρός, Πόνος, άγγελος. 
προλογίζει δὲ ἡ Ποδαγρα. 9 


665 ΠΟ. «{εινὴ μὲν ἐν βροτοῖσι καὶ δυσώνυµος 
Ποδάγρα κέκληµαι. δεινὸν ἀνθρώποις πάθος, 
δεσμῶ δὲ νευρύνοισι τοὺς πόδας βρόχοις, 

. ἄρθροισιν εἰσδραμοῦσα µὴ voovu£vg. 

5 γελῶ δὲ τοὺς πληγέντας vx. ἐμοῦ ** 
καὶ μὴ λέγοντας ἀτρεκῇῆ τῆς συμφορᾶς. 
ἆλλ᾽ εἰς µαταίαν πρόφασιν ἐξησκήμένους. 
ἅπας γὰρ αὐτὸν βουκολεῖ ψευδοστομῶν, 
ως ἐνσεσεικῶς 1) προκόψας sto. βάσιν 

10 λέγει φίλοισι, μὴ φράσας τὴν αἰτίαν' 
ὃ μὴ λέγει ydo , ὡς δοκῶν λαθεῖν τινας, 
χρόνος δέ y! ἔρπων µήνύει, x&v μὴ 8 έλῃ. 
xai τότε δαµασθείς, ὀνομάσας µου τοῦὔνομαν 
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πᾶσιν θρίαμβος ἐμβεβαάστακται φίλοις. 

Πόνος δὲ µοι συνεργός ἐστι τῶν xaxàv: 15 
ἐγὼ γαρ οὐδέν εἰμι τούτου δίχα uova. 

τοῦτ᾽ οὖν δάκνει µε καὶ φρενῶν καθάπτεται, 

0t, τὸν ἅπασιν αἴτιον Πόνον πακῶν 

οὐδεὶς πακούργοις λοιδορεῖ βλασφηµίαις, 

ἀλλὰ κατ ἐμοῦ πέµπουσι δυσφήµους ἀραᾶς 20 
ὥς δεσμὸν ἐλπίζοντες ἐκφυγεῖν ἐμόν. 

τί ταῦτα φλυαρῶ xov λέγω τίνος χάριν 

πᾶρειµι μὴ φέρουσα τὴν ἐμῆν χολήν; 

ὁ γὰρ δόλον γενναῖος, ὃ θρασὺς Ὠκύπους 

:φρονεῖ καθ’ ἡμῶν μηδὲν εἶναύ ud τι λέγων. 25 
ἐγὼ δ᾽ ox ὀργῆς ὥς yvvr) δεδηγµένη | 666 
ἀντέδακα τοῦτον ἀθεράπευτον εὐστόχως, 

ὡς ἦν ἔθος µοι κονδύλου ποδὸς τυχεῖν. 

ἤδη δ᾽ ὁ δεινὸς Πόνος ἔχει λεπτὸν τόπον 

καὶ τὴν βάσιν νυγμοῖσι τρυπᾷ τὴν κάτω. 30 
ὁ δ᾽ ὡς δρόµοισιν 9 πάλῃ πλήξας ἴχνος 

πλανᾷ γέροντα παιδαγωγὸν ἄθλιον. 

καὶ κλεψίχωλον πόδα τιθεὶς ἐχνευμένον 

δύστηνος αὐτὸς ἐκ δόµων προσέρχεται. 

ΦΚΥΠΟΥΣ. Πόθεν δ᾽ 0 δεινὸς κατὰ ποδῶν οὗτος παρῆν 35 
ἀτραυματιστος, ἅβατος, ἄστατος πόνος; 

τείνει δὲ νεῦρον οἷα τοξότης ἀνὴρ 

βέλος προπέµπων καὶ στένειν βιάζεται 

τὸ τῶν πονούντων ἔσχατον στοιχεῖ χρόνῳ. 
ΤΡΟΦΕΥΣΦ Ἔπαιρε σαυτόν, € véxvov, καὶ κούφισον. {8 
µή πῶς µε πίπτων καταβάΛῃς σὺ χωλὸς Gv. 

S KTIIOTZ. Ἰδού. κρατῶ σε ῥίχα βάρους καὶ πείθομαι £52 
καὶ τὸν πονοῦντα πόδα τιθῶ καὶ καρτερῶ΄ 

νεωτέρῳ γὰρ αἶσχος ἐν παισὶν ἀεὶ 

ὑπηρέτης ἀδύνατος γογγύξων γέρων. 45 
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TPOOETZ. Mm μὴ σὺ ταῦτα, μωρέ, µή µε κερτοµεν 
. μή μ ac véog κόμπαζει τοῦτ᾽ εἰδὼρ ὅ οτι 
ἐν ταῖς ἀνάγκαις πᾶς γέρων ἐστὶν νέος. 
πείθου Λέγοντι΄ τὸ πέρας ἂν ὑποσπάσω, 
50 ἔστην 0 πρέσβυς., σὺ à. ὁ νέος πέπτεις χαµαέ. 
SKTIIOTX. Xv δ᾽ ἂν σφαλῇς, πέπτωκας ἄπονος ὧν 
γέρων. 
προθυμία γὰρ ἐν γέρουσι παρέπεται, 
πρᾶξις δὲ τούτοις οὐκέτ ἐστὶν εὔτονος. 
ΤΡΟΦΕΥΣ. Τί µοι σοφίξῃ, xov Λέγεις oto τρόπω 
65 πόνος προσήλθε coU ποδὸς κοίλην βάσιν; 
QGKTIIOTZ. 4ρόμοισιν ἀσκῶν, κοῦφον ὥς τίθῶ πόδα, 
τρέχων ἔτεινα, καὶ συνεμµίχθην πόνῳ. 
668 ΤΡΟΦΕΥΣ. Πάλιν τρέχ᾽., ὥς vig εἶπεν, ὃς καθήµενος 
᾿πάώγωνα τίλλει κουριῶν vx. ὤὠλέναις. 
60 6 ΚΥΠΟΥΣ. Οὐκοῦν παλαίων ὡς θέλων παρεμβολὴν 
βαλεῖν ἐπλήγην. τοῦτο δὴ πίστευέ uot. 
ΤΡΟΦΕΥΣ. Ποῖος στρατιώτης γέγονας, ἵνα παρεµμβολη» 
βαλὼν σὺ πληγῇς; περικυκλεῖς ψευδῆ λόγον. 
τὸν αὐτὸν ἡμεῖς εἴχομεν λόγον ποτὲ 
65 μηδενὶ λέγοντες τὴν ἀλήθειαν φίλων. 
νῦν Ó' εἰσορᾶᾷς ἅπαντας & ..... 
ὁ πόνος δ᾽ ἑλίξας ἐμμελῶς διαστρέφει. 
IATPOZ. Ποῖ xoi καθεύρω κλεινὸν «οκύπουν, φίλοι, 
τὸν πόδα πονοῦντα καὶ βάσιν παρειµένον; 
70 ὐατρὸς àv γὰρ ἔκλυον ὑπὸ φίλου τινὸς 
πάσχοντα δεινὰ τοῦτον ἀστάτω πάθει. 
ἆλλ᾽ αὐτὸς οὗτος ἐγγὺς ὀμμάτων ἐμῶν 
κεῖται κατ εὐνῆς ὕπτιος βεβλημένος. 
ἀσπάζομαί σε πρὸς θεῶν, καὶ cov πάθος 
15 τί τοῦτο; λέξον, Ὀκύπου, τάχ, ὡς μάθω: 
669 si γὰρ µάθοιµι., τυχὸν ἴδως ἠάσομαι 
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τὸ δεινὸν ἄλγος, τοῦ πάθους τὴν συμφοράν. 

S KTIIOTZ. Ὁρᾶς με, Σωτήρ καὶ πάἄλιν Σωτήριχο, 
σάλπιγγος αὐτῆς ὄνομ᾽ ἔχων Σωτήριχε, 

δεινὸς πόνος µε τοῦ ποδὸς δάκνει κακῶς, 80 
δειλὸν δὲ βῆμα κοὐχ ἁπλοῦν τιδῶ ποδέ. 

IATPOZ. Πόθεν; ví zo90v; µήνυσον, 7 ποίω τρόπῳ; 
μαθὼν ἀλήθειαν γὰρ ἑατρὸς ἀσφαλῶς 

κρεῖττον πρόσεισι, σφάλλεται δὲ μὴ uad ov. 

ΦΚΥΠΟΥΣ. 4ρόμον τιν ἀσκῶν καὶ τέχνην γυμναστικὴν 85 
δεινῶς ἐπλήγην ὑπὸ φίλων ὁμηλίκων. 

14ΤΡΟΣ. Tác οὖν ἀηδὴς οὐ παρεστι φλεγμονὴ 

τόπου κατ αὐτοῦ ποῦκ ἔχεις Tur ἐμβροχήν: 

ΦΚΥΠΟΥΣ. Ov γὰρ στέγω τὰ δεσμὰ τῶν ἐριδίων, 
εὐμορφίαν ἄχρηστον εἰς πολλοὺς καλήν. ϱ0 
IATPOZ. Τί οὖν δοκεῖ σοι; κατακνήσω σου τὸν πόδα᾿ 
ἂν γὰρ παράσχῃς µοί σε, γιγνῶσκειν σε χρή, 

ὥς ταῖς τομαῖσι πλεῖστον αἷμά σου xevà. 

S KTIIOTZ. Πούήσον εἴτι καινὸν ἐξευρεῖν ἔχεις, 


(v' εὐθὺ δεινὸν ἐκ ποδῶν παύσῃς πόνον. 95 
IATPOZ. Ἰδού, ci0qoogaAxov ἐπιφέρω τοµήν, 610 


ὀξεῖαν, αἱμόδιψον, ἡμιστρόγγυλον. 

QKTIIOTZ. "Ec, £. 

ΤΡΟΦΕΥΣ. Σῶτερ, ví ποιεῖς; μὴ τύχοις σωτηρίας. 

τολμᾶς σιδηρόσπαρτον ἐπιβαλεῖν πὀνον; 100 
μηδὲν κατειδῶς προσφέρεις κακὸν ποσί. 

φευδεῖς γὰρ ἔκλυες ὧν ἀκήκοας λόγων. 

οὐ γὰρ πάλαισιν 1) δρόµοισδιν., ὡς λέγει, 

ἀσκῶν ἐπλήγη. τοῦτο γοῦν ἄκουέ µου. 

ἦλθεν μὲν οὖν τὸ πρῶτον ὑγιῆς ἐν δόµοις, - 105 
φαγών δὲ πολλὰ καὶ πιὼν ὁ δυστυχὴς 
κλίνης ὕπερθε καταπεσῶών ὑπνοῖ μόνος: 
ἔπειτα νυκτὸς διυπνίσας ἐκραύγασεν 


- 
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og δαίµονι πληγείς., καὶ φόβος πάντας λάβεν. 
110 ἔλεξε δ᾽, Οἴμοι, πόθεν ἔχω κακὴν τύχην; 
δαίµων τάχα κρατῶν τις ἐξωθεῖ ποδός. 
πρὸς ταῦτα νυκτὸς ἀνακαθήμενος µόνος 
ὁποῖα κῆρυξ ἐξεθρήνει τὸν πόδα. 
ἐπεὶ δ᾽ ἀλέκτωρ ἡμέραν ἐσάλπισεν, 
115 οὗτος προσῆλθε χεῖρα θεὶς ἐμοὶ πικρὰν 
θρηνῶν πυρέσσων ἐπ᾽ ἐμοὶ βαζων *** 
& πρὶν δὲ col κατεῖπε, πάντ ἐψεύσατο. 
τὰ δεινὰ κρύπτων τῆς νόσου μυστήρια. 
S9 KTIIOTZ. Γέρων μὲν aie τοῖς λόγοις ὀπλίζεται 
120 καυχώμενος τὰ πάντα, μηδὲ £v σθένων. 
ὁ γὰρ πονῶν τι καὶ φίλοις ψευδή λέγων 
671 πεινῶντ᾽ ἔοικε µαστίχην μµασωμένω. 
14ΤΡΟ.Σ. Πλανᾶς ἄπαντας, ἄλλα δ᾽ ἐξ ἄλλων λέγεις; 
λέγων πονεῖν μέν. ὃ δὲ πονεῖς οὕπω λέγεις. 
125 ΩΚΥΠΟΥΣ. Πῶς οὖν φράσω σοι τοῦ πάθους τὴν συµ- 
φοράν; 
πάσχων γὰρ οὐδὲν οἶδα, πλὴν πονῶ µόνον. 
IATPOZ. Ὅταν ἀφορμῆς δίχα πονῇ τις τὸν πόδα, 
πλάσσει τὸ λοιπὸν οὓς θέλει κενοὺς λόγους 
εἰδὼς τὸ δεινὸν ὦ συνέξευκται κακῶ. 
190 καὶ νῦν μὲν ἀκμὴν sig ..... | 
^ ἐπὰν δὲ καὶ τὸν ἕτερον ἀλγήσῃς πόδα, 
στένων δακρύσεις. ἓν δέ σοι φρᾶσαι θέλω" 
τοῦτ) ἔστ᾽ ἐκεῖνο., Κάν θέλῃς, καν μὴ δέλῃς. 
SKTIIOTZ. Τί δ᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖνό γ΄, εἰπέ, καὶ ví κλῄξεται; 
195 TPOOETZ. Ἔχει μὲν ὄνομα συμφορᾶς γέμον διπλῆς. 
QKTIIOTZ. Οἴμοι. τί τοῦτο; Ac£ov, ὦ, δέοµαε, γέρον. 
ΤΡΟΦΕΥΣ. Ἐκ τοῦ τόπου μὲν ov πονεῖς ἀρχὴν ἔχει. 
G KTIIOTZ. Ποδὸς μὲν ἀρχήν ὄνομ᾽ ἔχει, καθῶὼς λέγει! 
ΤΡΟΦΕΥΣ. Τούτῳ σὺ πρόσθες ἐπὶ τέλει δεινὴν ἄγραν. 
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GKTIIOTS. Καὶ πῶς µε τὸν ῥύστηνον ἔτι .... 140 
ΤΡΟΦΕΥΣ. 4Σεινή περ ovGa, φείδεται γὰρ οὐδενός. 
SKTIIOTZ. Σωτήρ, τί Aéysig; τί δέ µε..... ; 672 


14ΤΡΟΣ. "Agsg µε μικρόν, ἠλόγημαι σοῦ χάριν. 
SKTIIOTZ. Τί δ᾽ ἔστι δεινὸν v τί συμβεβηκέ μοι; 
14ΤΡΟΣ. Eig δεινὸν ἦλθες πόνον ἀχάριστον ποδός. 145 
SKTIIOTZ. Οὐκοῦν με δεῖ πρύὐχωλον ἐξαντλεῖν βίον» 
14ΤΡΟΣ. Χωλὸς μὲν dv ᾖς, οὐδέν ἐστι, μὴ φοβοῦ. 
QOKTIIOTZ. Τί δ᾽ ἔστι χεῖρον; 

14ΤΡΟΣ. ᾽άμφοῖν ποδοῖν σε συμποδισθῆναι μένει. 
ΦΦΚΥΠΟΥΣ. Οἶμοι. πόθεν uot καινὸς εἰσῆλθεν πόνος 150 
ποδὸς δι ἄλλου, καί µε συμπάσχει κακῶς; 

7 πῶς ὅλος πέπηγα µεταβῆναι θέλων; 

δειλαίνοµαι δὲ πολλα µεταστῆσαι πόδα, 


νήπιος, ὁποῖα βρέφος ἄφνω φοβούμενος. 154 
ἀλλ᾽ ἄντομαί σε πρὸς θεῶν, Σωτήριχει 673 


εἴπερ τι τέχνη 01 δύναται, μηδὲν φθονῶν 
δεράπευσον ἡμᾶς, et δὲ μή, διοίχοµαι’ 

πάσχω γὰρ ἀφανῶς; κατὰ ποδῶν τοξεύομαι. 
14ΤΡΟΣ. Τοὺς μὲν πλανήτας περιελὼν λόγους éyto, 
τοὺς τῶν ἰατρῶν τῶν ὁμιλούντων µόνον, 160 - 
ἔργω δὲ μηδὲν εἰδότων σωτήριον. 

τὰ πάντα σοι πάσχοντι συντόμως φράσω. 
ἄφευκτον ἦλθες πρῶτον ἐς βάθος κακῶν΄ 
οὐ γὰρ σιδηρόπλαστον ὑπεδύσω βάσιν, 

ὃ τοῖς κακούργοις εὑρέθη τεκµήριον, 165 
δεινὴν δὲ καὶ κρυφαῖον sig πάντας xdxqv, 

59 οὐκ ἂν ἄραιτ᾽ ἄχθος ἀνθρώπων φύσις. 

6ΦΚΥΠΟΥΣ. Aat αἰαῖ, οἶμοι oluot. 

πόθεν µε τρυπᾶ τὸν πόδα πρυπτὸς πόνος: 

δέξασθε χεῖρας τὰς ἐμὰς πρὸ τοῦ πεσεῖν, 170 
ὁποῖα Σάτυροι Βακχίους ὑπ᾿ ὠλένας. 
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ΤΡΟΦΕΥΣ. Γέρων uév εἰμι, πλὴν ἰδού. col πεύ 
Souat, 
καὶ τὸν véov σε χειραγωγῶ πρῖσβυς àv. 


ΕΠΙΓΡΙ4ΙΜΜ ΑΤΙΑ. 


674 1. 
| Eig τὴν ἑαυτοῦ βίβλον. 
4ουκιανὸς τάδ’᾽ ἔγραψα παλαιά vs μωρά τε εἰδῶς, 
μωρὰ γὰρ ἀνθρώποις καὶ τὰ δοκοῦντα σοφα. 
οὐδὲν ἐν ἀνθρῶποισι διακριδόν ἐστι νόημα, 
ἀλλ) ὃ σὺ θαυμάζεις, τοῦθ’ ἑτέροισι γέλως. 


2. 
Eig ἀσώτους. 
Tov πατρικὸν πλοῦτον νέος àv Θήρων 0 Μενίππου 
αἰσχρῶς εἰς ἀκρατεῖς ἐξέχεεν δαπάνας. 
ἀλλά µιν Εὐκτήμων, πατρικὸς φίλος, ὣς ἐνύήσεν 
ἤδη καρφαλέῃ τειρόµενον πενίῃ, 
5 καί µιν δακρυχέων ἀνελάμβανε καὶ πόσιν αὐτὸν 
δῆκε θυγατρὸς ἑῆς πόὀλλ᾽ ἐπὶ µείλια δούς. 
675 αὐτὰρ ἐπεὶ Θήρωῶωνι παρ ἐλπίδας ἤλυθε πλοῦτος, 
αὐτίκα ταῖς αὐταῖς ἐτρέφετ᾽ ἐν δαπάναις 
γαστρὶ χαριζόµενος πᾶσαν χάριν, οὐ κατὰ κόσμον, 
10 Ἅᾖτῇ 9 ὑπὸ τὴν μιαρὰν γαστέρα μαργοσύνη. 
οὕτως μὲν Θήρωνα τὸ δεύτερον ἀμφεκάλυψεν 
οὐλομένης πενίής κῦμα παλιρρόθιον. 
Εὐκτήμων à' ἐδάκρυσε τὸ δεύτερον, οὐκέτι xcivov, 
ἀλλὰ θυγατρὸς ἑῆς προϊκά τε καὶ θάλαμον. 
15 ἔγνω à" ὡς οὐκ ἔστι κακῶς κεχρηµένον ἄνδρα 
τοῖς ἐἰδίοις εἶναι πιστὸν ἐν ἀλλοτρίοις. 


9 
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Eig αὐτάρκειαν. 
ος τεθνηξόμενος τῶν σῶν ἀγαθῶν ἀπόλανε, 
ὡς δὲ βιωσόµενος φείδεο σῶν κτεάνων. 
lovi à ἀνὴρ σοφὸς οὗτος, ὃς ἄμφω ταῦτα νοήσας 
φειδοῖ καὶ δαπανῃ µέτρον ἐφηρμόσατο. 


4. 
Eig τὸν ἀνθρώπινον βίον. 
Ανητὰ τὰ τῶν θνητῶν καὶ πάντα παρέρχεται ἡμᾶρ' 
ἣν δὲ ux, ἀλλ᾽ ἡμεῖς αὐτὰ παρερχόμεθα. t 676 
5. 
Eig μικρὸν βίο». 
Γοῖσι μὲν sU πράττουσιν ἅπας ὁ βίος βραχύς ἐστι, 
τοῖς δὲ κακῶς µία νὺξ ἄπλετός ἐστι χρόνος. 
6. 
Eig ἔρωτα. 
2ὐχ ὁ ἔρως ἀδικεῖ µερόπων γένος, ἆλλ᾽ ἀκολάστοις 


e 


φυχαῖς ἀνθρώπων £69" ὁ ἔρως πρόφασις. 


7. 
Eig τάριτας. 
Ὀκεῖαι χάριτες γλυκερῶτεραι' Tv δὲ βραδύνῃ, 
πᾶσα χάρις κενεή., μηδὲ λέγοιτο χάρις. 


8. 
Eig ἀχαρίστους, 
Ῥαῦλος ἀνὴρ πίθος ἐστὶ τετρηµένος. sig ὃν ἁπάσας 
ἀντλῶν τὰς χάριτας εἰς κενὸν ἐξέχεας. 


9. 
Eg θεούς, 
4νθρῶώπους μὲν ἴσως λήσεις ἄτοπόν τι ποιῄσας ' 
οὐ λήσεις δὲ θεούς, οὐδὲ Λογιζόμενος. 
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10. 
3911 Eíc χόλακας. 
Οὐδὲν ἐν ἀνθρώποισι φύσις χαλεπώτερον εὗρεν 
ἀνθρώπου καθαρὰν ψευδοµένου φιλίην. 
οὐ γὰρ ἔθ᾽ ὡς ἐχθρὸν προφυλασσόμεθ’, ἀλλ᾽ ἀγαπῶντες 
ὡς φίλον ἐν τούτω πλείονα βλαπτόμεθα. 


11. 
Es μυστήριον. 
᾿ἀρρήτων ἐπέων γλώσσῃ σφραγὶρ ἐπικείσθω' 
κρείσσων γὰρ μύθων ἡ κτεάνων φυλακή. 


12. 
Eig πλοῦτον, 
Πλοῦτος ὁ τῆς ψυχῆς πλοῦτος μόνος ἐστὶν ἀληθής, 
τἆλλα δ᾽ ἔχει λύπην πλείονα τῶν κτεάνῶων. 
τὸν δὲ πολυκτέανον καὶ πλούσιόν ἐστι δίκαιον 
κλήζειν, ὃς χρῆσθαι τοῖς ἀγαθοῖς δύναται. 
εὖ δέτις ἐν ψήφοις κατατήκεται ἄλλον ἐπ᾽ ἄλλω 
σωρεύειν αἰεὶ πλοῦτον ἐπειγόμενος, 
οὗτος ὁποῖα μέλισσα πολυτρήτοις ἐνὶ σίμβλοις 
µοχθήσει, ἑτέρων δρεπτοµένων τὸ μέλι. 


19. 
H8 Eig Τύτην. 
ἀγρὸς χαιμενίδου γενόµην ποτέ, νῦν δὲ Μενίππου, 
καὶ πάλιν ἐξ ἓ ἑτέρου βήσομαι eig ἕτερον. 
καὶ γὰρ ἐκεῖνος ἔχειν µέ zov! devo, καὶ πάλιν οὗτος 
οἴεται. εἰμὶ δ᾽ ὅλως οὐδενός, ἀλλὰ Τύχης. 


14. 
Εἰς εὐτυχεῖς. 
Ev πράττων φίλος & θνητοῖς, φίλος s μακάρεσσι 
xat σευ ῥηϊδίως &xAvov εὐξαμένου 
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v πταίσῃς, οὐδεὶς ἔτι σοι φίλος, ἆλλ᾽ Gua πάντα 
ἐχθρά, τύχης ῥιπαῖς συμμεταβαλλόμενα. 


15. 
: Eig Τύχην. 
Ἰολλὰ τὸ δαιμόνιον δύναται, x&v ᾖ παράδοξα, 
τοὺς μικροὺς ἀναάγει, τοὺς μεγάλους κατάγει. 
αἱ σοῦ τὴν ὀφρὺν καὶ τὸν τῦφον καταπαύσει, 
x&v ποταμὸς χρυσοῦ νάματά σοι παρέχη. 
v θρύον, ov µαλάχην ἄνεμός ποτεν τὰς δὲ µεγίστας 679 
7] δρύας ἡ πλατάνους otüs χαμαὶ κατάγειν. 
16. 
Eig φρόνησιεν. 
1 βραδύπους βουλή uéy' ἀμείνων, ἡ δὲ ταχεῖα 
αἰὲν ἐφελκομένην τὴν µετάνοιαν ἔχει. 


17. 
Ets βίον. 
EE ὧραι µόχθοις ἱκανῶταται., αἳ δὲ uev. αὐτὰς 
γράμµασι δεικνύµεναι ξῆ δι λέγουσι βροτοῖς. 


18. 
Eig βορὀν. 
Zi ταχὺς εἰς τὸ φαγεῖν καὶ πρὸς δρόµον ἀμβλὺς ὑπαρχεις. 
τοῖς ποσί σου τρῶγε καὶ τρέχε τῷ στόµατι. 


19. 
Eig ἀδύνατογ. 
9g tí µάτην νίπτεις δέµας Ἰνδικόν: ἴσχεο τέχνης, 
οὐ δύνασαι δνοφερὴν νύκτα καθηλιάσαι. 


20. 
Eig ἀγωνιστάρ. 680 
2 συναγωνισταὶ τὸν πυγμάχον ἐνθαδ᾽ ἔθηκαν 
᾽4πιν, οὐδένα γὰρ πώποτ᾽ ἐτραυμάτισεν. 


- 


464 AOTKIANOT 
21. 


Eig. τὸ αὐτό. 
Πᾶσαν ὅσαν Ἕλληνες ἀγωνοτεθοῦσιν ἅμιλλαν 
πυγμῆς, 4νδρόλεως πᾶσαν ἀγωνισάμαν. 
ἔσχον δ᾽ ἐν Πίσῃ μὲν ἓν duvíov, ἐν δὲ Πλαταιαϊς 
ἓν βλέφαρον' Πυθοῖ δ᾽ ἄπνοος ἐκφέρομαι. 
«4αμοτέλης ὃδ᾽ ὁ πατὴρ καρύσσετο-σὺν πολιήταις. 
ἄραί µε σταδίων 1] νεκρὸν ἢ κολοβόν. 


22. 
681 Eig γραμματικούςρ. 

Ἴλαθι Γραμματικὴ φυσίξοε, ἵλαθι λιμοῦ 
φάρµακον εὑρομένη ομῆνιν ἄειδε Θεά." 

νηὸν ἐχρῆν καὶ col περικαλλέα δωµήσασθαι 
καὶ βωμὸν θυέων µήποτε δευόµενον. 

καὶ γὰρ σοῦ μεστᾶὶ μὲν ὁδοί, μεστὴ δὲ Δδάλασσα 
καὶ λιμένες, πάντων δέκτρια Γραμματική. 


23. 
Eig δυσάώδεις. 
Zaipova πολλὰ λαλῶν ὀξόστομος ἐξορκιστῆς 
ἐξέβαλ᾽., οὐχ ὄρκων, ἀλλὰ κόπρων δυνάμει. 
24. 
Eig δυσώδεις. 
Οὔτε Χέμαιρα τοιοῦτον ἔπνει κακὸν ἡ xa9' Ὅμηρον, 
682 οὐκ ἀγέλη ταύρων, ὡς ὁ λόγος, πυρίπνους, 
οὐ 4ἤμνος σύμπασα καὶ ἁρπυιῶν τὰ περισσὰ 
οὐδ) 0 Φιλοκτήτου ποὺς ἀποσηπόμενος. 
ὥστε σε παμψηφεὶ νικᾶν, Τελέσιλλα, Χιμαίρας, 
σηπεδόνας, ταύρους, ὄρνεα, 4ημνιάδας. 
20. 
Ποιητὴς ἐλθὼν εἰς Ἴσθμια πρὸς τὸν ἀγῶνα 
683 εὑρῶν ποιητὰς εἶπε παρίσθμι) ἔχειν. 
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ιέλλει δ᾽ ἐξορμᾶν εἰς IIU91a* x&v mdAw εὕρῃ, 
εὐπεῖν οὐ δύναται, καὶ παραπύθι᾽ ἔχω. 


20. 
Eizé µοι εἰρομένων, Κυλλήνιε, πῶς κατέβαινεν 
4ολλιανοῦ ψυχἠ δῶμα τὸ Φερσεφόνης: 
)αῦμα μέν, εἰ σιγώσα΄ τυχὸν δέ τι καὶ σὲ διδάσκειν 
ᾖθελε' qe, κείνου καὶ νέκυν ἀντιάσαι. 


27. 
l'óv τοῦ δειπναρίου vouov οἴδατε' σήμερον vuüs, 
4ὖλε, καλῶ καινοῖς δόγµασι συμποσίου. 
v μελοποιὸς ἐρεῖ κατακείµενος, οὔτδ παρέξεις 
οὔθ' ἕξεις αὐτὸς πράγματα γραμματικά. 


28. 
Eig βρέφη. 
Παϊδά µε πενταέτηρον, ἀκηδέα 9vuov ἔχοντα, 
νηλειὴς ᾿4ἴδης ἤρπασε, Καλλίμαχον. 
ta µε μὴ κλαίοις΄ καὶ γὰρ βιότοιο µετέσχον 
παύρου, καὶ παύρων τῶν βιότοιο κακῶν. 


29. 
Eig ἄγαλμα Ἠχοῦς. 
ΗΠχὼ πετρήεσσαν ogg, φίλε, Πανὸς ἑταίρην, 
ἀντίτυπον φθογγὴν ἔμπαλιν ἀδομένην, 
ταντοίων στοµάτων λάλον εἰκόνα, ποιµέσιν ἠδὺ 
παίγνιον' ὅσσα λέγεις, ταῦτα κλύων ἄπιθι. 


90. 
Eig ἄγαλμα ἀφροδίτης τῆς ἐν Κνίδφῳι 
Γὴν Παφίην γυμνὴν οὐδεὶς ἴδεν' εἰ δέτις εἶδεν, 
οὗτος ὁ τὴν γυμνὴν στησάµενος Παφίην. 
LUCIAN. III. SN 
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οἱ. 
Eíg τὸ αὐτό. 
Σοὶ μορφῆς ἀνέθηκα τεῆς περικαλλὲς ἄγαλμα, 
Κύπρι. τεῆς µορφῆς φέρτερον οὐδὲν &yov. 
32. 
Eig ἕτερον Πριήπου. 
Eig τὸ κενόν µε τέθεικε νόµου χάριν ds Πρίηπον 
Εὐτυχίδης, ξηρῶν κληματίδων φύλακα. 
καὶ περιβέβλημαι κρημνὸν βαθύν. ὃς δ᾽ ἂν ἐπέλθῃ, 
οὐδὲν ἔχει κλέψαι πλὴν ἐμὲ τὸν φύλακα. 


98. 


AmÓ γυναικῶν. 


Ἑλλάδα νικήσασαν ὑπέρβιον ἀσπίδα Μήδων 


Aog ἔθηκεν ἑῷ κάλλεϊ ληϊδίην. 

uovvo ἐνικήθη δ᾽ ὑπὸ γήραῦ, καὶ τὸν ἔλεγχον 
ἄνθετο oot, Παφίη. τὸν νεότητι φίλον. 

e E " - , , 

1c γαρ ἰδεῖν στυγέει πολιῆς παναληθέα µορφήν, 
τῆσδε συνεχθαίρει καὶ σκιύεντα τύπον. 


34. 
Απὸ ναυηγῶν. 
Γλαύκῳ καὶ Νηρεῖ καὶ Ivot καὶ Μελικέρτῃ 
καὶ βυθίρ Κρονίδῃ καὶ Σάμόθραξι Φεοῖς 
σωθεὶς ἐκ πελάγους 4ουκίλλιος ὧδε κέκαρµαι 
τὰς τρίχας ἐκ κεφαλῆς' ἄλλο γὰρ οὐδὲν ἔχα. 
35. 
Ἐν πᾶσιν ustüvovotv ᾽4κίνδυνος 9545s νήφειν, 
τοὔνεκα καὶ μεθ -ύειν αὐτὸς ἔδοξε μόνος. 
| " 36. 
Ἔσβεσε τὸν Λύχνον μῶρος, φυλλῶν υπὸ πολλών 
δᾳκνόμενος, λέξας' Οὐκέτι µε βλέπετε. 
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97. 
"Hv ἐσίδῃο κεφαλὴν μαδαρὰν καὶ στέρνα καὶ ὤμους, 
μηδὲν ἐρωτήσῃς., μῶρον ὁρᾷς φαλακρόν. 


88. 
Τήν κεφαλήν βάπτεις, γῆρας δὲ σὸν οὕποτε βάψεις, 
οὐδὲ παρειάων ἐκτανύσεις ῥυτίδας. 
μὴ τούνυν τὸ πρόσωπον ἅπαν φιμύθω κατάπΛαττε, 
"ὥστε προσωπεῖον, κοὐχὶ πρόσωπον ἔχειν. 
οὐδὲν yag πλέον ἐδτί. ví µαίνεαι; οὕποτε φῦκος 
καὶ ψίµυθος τεύξει τὴν Εκάβην Ελένην. 


39. 
Οὐδέποτ᾽ εἰς πορθμεῖον 0 κήηλήτης 4ιόφαντος 
ἐμβαίνει µέλλων εἰς τὸ πέραν ἀπίναι. 
τῆς κήλης δ᾽ ἐπόνωθι τὰ φορτία πάντα τεθεικῶς 
καὶ τὸν ὄνον διαπλεῖ σινδόν᾿ ἐπαράμενος. 
ὥστε µάτην Τρίτῶνες év ὕδασι δόξαν ἔχουσιν, 
εὖ καὶ κηλήτης ταὐτὸ ποιεῖν δύναται. 


40. 
Ὁ γρυπὸς Níxov ὀσφραίνεται olvov «gioca, 
οὐ δύναται δ᾽ εἰπεῖν οἷος ἂν ᾖ ταχέως. 
ἐν τρισὶν ὥραις yog δεριναῖς μόλις αἰσθάνετ᾽ αὐτὸς 
ὥς ἂν ἔχων πηχῶν ῥῖνα διακοσίων. 
ὤ μεγάλου μυκτῆρος, ὅταν ποταμὸν διαβαίνῃ, 
δηρεύει τούτω πολλάκις ἰχθ'ύδια. 
4]. 
Ζωγράφε., τὰς μορφὰς κλέπτεις µόνον: οὐ δύνασαι δὲ 
φωνὴν συλῆσαι χρώματι πειθοµένην. 
42. 
Θαυμαζειν µοι ἔπεισιν, ὅπως Βύτος ἐστὶ σοφιστής, 


οὔτε λόγον κοινὸν οὔτε λογισμὸν Eymv. « ] 
Ἆν E 
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Θἄττον ἔην Λευκοὺς κόρακας πτηνάς τε χελώνας 
690 εὗὑρεῖν 7] δόκιµον ῥήτορα Καππαδόκην. 


44. 
Πολλὰς µυριάδας ψηφίζων ᾽Αρτεμίδωρος 
καὶ μηδὲν δαπανῶν ζῇ βίον ἡμιόνων, 
πολλάκις αἳ χρυσοῦ τιµμαλφέα φόρτον ἔχονσαι 
πολλὸν ὑπὲρ νώτου χόρτον ἔδουσι µόνον. 


40. 
Ei τὸ τρέφειν πώγωνα δοκεῖ δοφίαν περιποιεῖν., 
xol τράγος εὐπώγων εὔστολός ἐστι Πλάτων. 


691 40. 

To πωγωνοφόρου Κυνικοῦ, τοῦ βακτρρπροσαίτου, 
εἴδομεν ἐν δείπνω τὴν µεγαλην cogíav: 

θέρµων μὲν γὰρ πρῶτον ἀπέσχετο καὶ ῥαφανίδων, 
μὴ δεῖν δουλεύξιν γαστρὶ λέγων ἀρετήν. 

εὖτε δ᾽ dv ὀφθαλμοῖσιν ἴδεν χιονώδεα βόλβαν 
στρυφνήν, 1j πινυτὸν ἤδη ἔκλεπτε vov: 

ἤτησεν παρὰ προσδοκίαν καὶ ἔτρωγεν ἀληθῶς, 
κοὐδὲν ἔφη βόλβαν τὴν ἀρετὴν ἀδικεῖν. 


4T. 
Eig ποδάγραγ». 
Μισόπτωχε 9:6 , uovvg πλούτου δαµάτειρα, 
ἡ τὸ καλῶς ζῆσαι πάντοτ᾽ éniovauévg: 
εἰ δὲ καὶ ἀλλοτρίοις ἐπιιζομένη ποσὶ χαίρεις, 
692  ὁπλοφορεῖν τ οἶδας καὶ μύρα σοι µέλεται' 
τέρπει καὶ στέφανός σε καὶ 4ὐσονίου πόµα Bexyov. 
ταῦτα παρὰ πτωχοῖς γίγνεται οὐδέποτε. 
τοὔνεκά νυν φεύγεις πενίης τὸν ἀχάλκεον οὐδόν, 
φερπή ὃ᾽ αὖ πλούτου πρὸς πόδας ἐρχομένη. 


ΕΠΙΓΡάΜΜ.4Τ.4. 409 


48. 
Πολλάκις οἶνον ἔπεμψας [ἐμοί], καὶ πολλάκις ἔγνων 
Gol χάριν, ἠδυπότῳ νέκταρι τερπόµενος. 
νῦν δ᾽ εἴπερ µε φιλεῖς, μὴ πέµψῃς' οὐ δέοµαι γὰρ 
οἵνου τοιούτου, μηκέτ᾽ ἔχων θρίδακας. 
| 49. 
AL τρισσαίτοι ταῦτα τὰ παίγνια δῆκαν ἑταῖραι, 
Κύπρι µάκαιρ᾽, ἄλλης ἄλλη ἀπ᾿ ἐργασίης. 
ὧν ἀπὸ μὲν πυγῆς Εὐφρὼ τάδε, ταῦτα δὲ Κλεια, 
ὥς θέμις' ἡ τριτάτη δ᾽ ᾿άτθὶς ax οὐρανίων. 
&v9" ὧν τῇ μὲν πέμπε τὰ παιδικά, δεσπότι, κέρδη, 
τῇ δὲ τὰ θηλείης, τῇ δὲ τὰ µηδετέρης. 
50. 
ΜΜήδείς uou ταύτην, Ἡρασίστρατε, τὴν σπατάλην Gov 
ποιήσειε θεῶν, ᾗ σὺ κατασπαταλᾶς, 
ἔσθων ἐκτραπέλως στοµάχων κακά, χείρονα λιμοῦ, 
οἷα φάγοιεν ἐμῶν ἀντιδίκῶν τεκνία. 
πεινᾶσαιμι γὰρ αὖθις ἔτι πλέον, ἢ πρὶν ἐπείνων 
1j χορτασθείην τῆς παρά σοι σπατάλης. 
91. 
Al τρίχες, ἣν σιγᾷς, εἰσὶ poéveg: ἦν δὲ λαλήσῃς, 
ὥς αἱ τῆς ἤβης, οὐ φρένες, ἀλλὰ τρίχες. 
52. 
Ἰητήρ tis ἐμοὶ τὸν ἐὸν φίλον υἱὸν ἔπεμψεν, 
ὥστε uoo ctv παρ᾽ ἐμοὶ ταῦτα τὰ γραμματικά. 
ὡς δὲ τὸ .. μῆνιν ἄειδείί καὶ Aya µυρύ ἔθηκεν 
ἔγνω καὶ τὸ τρίτον τοῖσδ᾽ ἀκόλουθον ἔπος, 
υπολλὰς δ᾽ ἐφθίμους ψυχὰς ᾿άϊδι προϊῖαψεν,'' 
οὐκέτι µιν πέμπει πρός µε μαθησόμενον. 
ἀλλά μ᾿ (Ov 0 πατήρ, Σοὶ μὲν χάρις, εἶπεν, ἑταῖρε 
αὐτὰρ ὁ παῖς παρ᾽ ἐμοὶ ταῦτα μαθεῖν δύναται. 
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καὶ γὰρ ἐγὼ πολλὰς ψυχὰς᾽ ἄϊδι προϊάπτω, 
καὶ πρὸς TOUT οὐδὲν γραμματικοῦ δέοµαι. 
53. 
* x κ * * * 
ἀλλὰ σύ uou προφέρεις τεκνίον ἀλλότριον, 
τὴν προτομἠν αὐτῷ περιθεὶς κυνός' ὥστε µε κάμνειν, 
πῶς uo, Ζωπυρίων ἐξ Εκάβης γέγονεν: 
καὶ πέρας ἓξ δραχμῶν Ἐρασίστρατος 0 κρεοπώλης 
ἐκ τῶν Ἰσικίων υἱὸν ᾿άνουβιν ἔχω. 
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12. accusato Timarcho patitur similia, 
"pol. 7T. Adv. Indoct, 37. Atrometi Β- 
lius, RAet, Pr. 10. patriae proditor, 
Paras. 42. 

Aeschylus in vino scripsit tragoedias, Dem. 
enc. 15. eius pugillares cur a Dionysio 
empti, «4ο. [ndoct. 16. cf. de morte 
Per, 3. Amor. 54. Dem. enc. 13. 

Aesculapius, eius opera, Bis Acc. 1. fata 
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et res gestae; posthabetur ei Hercules, 
D. Deor. 13. morbis medetur, i5, 26. 1. 
Apollinis fil,, Γρ. Tr. 26. homo, ib. 
21. oracula edens, Deor. conc. 16. fel. 
mine percussus, D. Deor. 13. 4lez. 10, 
de morte Per. 4. de eo cum Apolline in 
Pontum venturo oraculum fictum, Ales. 
10, quomodo advenisse fingitur, ib. M. 
eius templ. apud Abonoteicbitas, 16, 10, 
13. Pergami, 7car. 24. Athenis, Pisc. 
42. conf. Deor. conc. 6. Salt. 45, Dem. 
enc. 27. vid. Glycon, 

Aesopus, Phryx, scurra in insula beato- 
rum, Ver. Hist. 2, 18. eius fabula de 
homine fluctus numerante, Herm. 84. 
ei. cornicula, Pseudolog. 5. asinus, Fu- 
git. 13. conf, Icar. 10. Pisc, 11. 33. 
Apol. 4. Hist. 23. Gall. 11. Phileps. 5. 
Ado. Ind, 30. de Dom, 12, Pseudel. 3. 
Fugit. 33. 

Aethiopes, primi astrologi; quanam re 
adiuti melius astrologiam tractare pos- 
sint aliis, planetis dedere nomina, 4strol. . 
3. 4. sacrificant diei, Iup. Tr. 42. sal-. 
tantes praeliantur, .Sa/t. 18. deos coa- 
vivio excipiunt, Sacr. 2. PhAilopatr. 4. 
conf. D. Mar. 14. 

A&tion, pictor, de Merc. C. 429. Imag.7. 
Herod. 4 seqq. 

Aetna, D. Mar. 1, 2. 11, 2. domicilium 
Cyclopum, Tím. 19. 

Aetolicae fabulae, ait. 60. Aetolici ca- 
sus , Sacr. 1]. 

Afranius Silon, Hist. 26. 

Agamemnon Euboeam a Boeotia fossa ab- 
scidit, /Ver. 2. ei, imago apud Home- 
rum, Zmag. 265. Hist, 8. conf. Demon. 
96. Paras. 44. Salt. 43. 

Agatharchides, Macrob. 22. 

Agathobulus, Demon, 3. de Mort. Per. 1]. 

Agathocles, tyr. Siciliae, 90 annos vizit, 
Macr. 10.: medicus, Catapl. δ.: peri 
pateticus, culus gloriatio refutatur, De- 
mon. 29.: Samius, dux apud Alexan- 
drum, Cal, 18.: Samius, alius, amicus 
Diniae, Γοτ. 12sqq.: Stoicus, de met- 
cede cum discipulis litigat, Jcar. 16. 

Agathon, poeta tragicus, Ελει. Pr. 1. 

Agave, Ado. Ind. 19. 

Agenor, Europae pater, D. Mar. 15, Syr.4 

Aglaia, Charid. 24. 

Agnostus, Philopatr. 9. 29. 

Agricolae circa plantas cura, nach. 20. 

Agrigentum, PAal. 1, 2. Agrigentini Do- 
rienses, PhaJ. 1, 14. 

Aiaces , Salt. 46. D. Mort. 20, 1. Pares. 
44. Gall. 17. Locrus, D. Mort. 5. noa 
in insula Beatorum, Ver. Hist, 2, Y 
Telamonius, Ver. Híst. 2, ?. Paras. 46. 
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ei. cum Ulixe dissidium, D. Mort. 29. 
furens, fabula, Harm. 1. furens, ab sal- 
tatore saltatus, .Sa/t. 83 sqq. ei se- 
pulcrum, Char. 23. 

Alabastrum unguenti, D. Mer. 14. 

Alani, Toz. 61 sqq. 

Alcaeus Milesius, Hist. 9. 

Alcamenes statuarius, Híst. 51. Imag. 3. 4. 
Iup. Tr. 7, Herm. 19. 

Alcestis, D. Mort. 23, 3. Luct. 5, Sait. 62. 

Alcibiades, ab eo amputatae statuae, mor. 
24. spes ei. primae de bello Siculo, Hist. 
38. reditus, Dem. enc. 31. eloquentia, 
i:Scyth. 11. 

Alcidamas, Cynicus, Conv, 12 sqq. — ora- 
tor, Dem. enc. 12. 

Alcinous, Ver. Hist. 1, 3. 

Alcmaeon, «αι. 60. 

Alcmenes cum love concubitus, D. Deor. 


10. 

Alcyon, vid, Halcyon. 

Alea ludere de nucibus, Saturn. 8. 9. 
aleam iacere, pro Im. 16, 

Aleetryon iuvenis, cur in gallum mutatus, 
Gall. 3. 

Alexander, Philippi fil., ei. iactationes de 
deo patre, res gestae laudatae et exte- 
nuatae, vitia, fata, D. Mort. 12. 13. ab 
Aristotele doctus 12, 3. Homericos edis- 
cit versus, ib. ubi sepultus, 13, 3, eius 
et Philippi res gestae comparantur, D. 
Mort. 14, abstinentia ab uxore Darii et 
cura pro eius matre et filiabus, ib. 4. 
venerea in Hephaest, propensio, cum 
Baccho et Hercule comparatur, ib. 6. 
Clitum interficit, ib. 3. Hist, 38. Aor. 
num petram expugnat, D. Mort. 14, 6. 
ad [ssum, Laps. 8. eius nuptiae de- 
pictae, Herod. 5 sqq. morti proximus, 
Alex. 16. Hannibali praefertur, Ver. 
Hist. 2, 9. D. Mort. 12, 7. ira in adu- 
latores et Aristobulum, ZHist. 12. in 
architectum, Athon transformari non 

assus, ib. pro Imag. 9. Onesicritum 
historicam reprehendit, Híst. 40. He- 
phaestionem inter deos refert, Cat, 
17 sqq. Agathoclem Samium cum leone 
concludere vult, i5, 18. adulationi fa- 
ciles aures praebet, í5, 19. in Cydno la- 
vari cupit, Dom. 1. reiicit consilium 
brevioris viae in Aegyptum, RAet. Pr. 65. 

er quietem Antiocho &Soteri visus, 

aps. 9. — Thessalus, ab uxore inter- 
fectus, Icar. 15. — medicus, de Mort. 
Per.44. — Abonoteichita, magus, Alex. 
9. 4 sq. 11sq. 45. 55. 59. 

Alexandria Aegypti , Alex. 44. Pseudol, 21, 

Alexandrini Romae, de Merc. Cond. 21. 

Alexis comicus, Laps. 6. 
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Alo&i filiorum factum, Char, 3. 

Alphei et Arethusae amor, D. Mar. 3. 
iSalt. 48. 

Altare in lacu medio, 947. 46. 

Althaea, Salt. 50. 

Amalthese cornu, de Merc. C. 13. Rhet. 

r. 6. 

Amastris urbs Pontica, 
25. 56. 57. 

Amatorum iusiurandum vanum, D. Mer. 7. 
eorum quaedam proprietates, Νίσγ. T. 
ii in iram proclives, D. Deor. 24, 2. 

Amazonis effigies, Phidiae opus, /mag. 
4. 6. Thesei conlux, Ver. Hist, 2, 8. 
Hippolyta, 4nacA. 34. 

Amicitia, de ea vide Tozrar. amicitiae 
exempla praebent Patroclus et Achilles, 
Orestes et Pylades, Gyndanes et Abau- 
chas, Toxaris et Mnesippus, Theseus 
ac Pirithous, Aretaeus et Eudamidas, 
Zenothemis et Menecrates, Agathocles 
et Dinias, Damon et Euthydicus, Ami- 
zocas et Dandamis, Antiphilus et De. 
metrius Suniensis, Belitta et Basthes, 
Macentas, Lonchata et Arsacomas, Toxa- 
ris et Sisinnis, quos vide, . 

Amictus, num ex eo ad interius hominis 
concludendum, Herm. 18s8q. κ« 

Amizocae et Dandamidis amicitia, Toz. 
38 sqq. 

Ammon, impostor, D. Mort. 14. num 
Alexander ei. fil, ib. 1. 13, 1. arietis 
specie colitur, 4str. 8. 

Amor duplex, alter marinus, alter coe- 
lestis, Dem. enc. 13. feminarum quo- 
modo conciliari possit, D. Deor. 9, 9. 
amoris argumenta, JD. Mer, 8. occulti 
signa, Syr. 17. amorum militarium fru. 
ctus, plagae et lites, D. Mer. 15. amor 
novercae in privignum, 9/7. 17. amori 
pervia omnia, Dem. enc. 13. amores 
lovis, Charid. 7. 8. aliorum deorum, 
1b, 9. vid. Cupido. 


Tox. 07. Alezr. 


Amphiaraus, Aer. 19. 


Amphilochus heros, qualis vates, D. Mort. 
3, 1. Amphiarai fil. Malli in Cilicia ora- 
cuda reddens, .f/ex. 19. Phílops. 38. 
Deor. conc. 12. 

Amphion, de Dom. 18. Sait. 41. cantibus 
suis inanimata allexit, Γπιαφ. 14. 

Amphipolis, Dem. enc. 35. 44, 

Amphitrite, Neptuni uxor, D. Ίαγ. 5, 1l. 
9, 1. 185, Ner. 3. 

Amphitryon, Charíd. 7. eius uxor, mater 
Berculis, D. Deor. 10. 

Amyclae, D. Deor. 14. 

Amycus, D. Deor. 26. 

Amymone, ab Neptuno rapta, D. Mar. 6. 

Anacharsis, cur in Graecis Xe, 
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Eig τὸ αὐτό. 
Πᾶσαν ὅσαν Ἕλληνες ἀγωνοτεθοῦσιν ἅμιλλαν 
πυγμῆς., 4νδρόλεως πᾶσαν ἀγωνισάμαν. 
ἔσχον δ᾽ ἐν Πίσῃ μὲν ἓν ὠτίον, iv δὲ Πλαταιαϊς 
£v βλέφαρον’ Πυθοῖ δ᾽ ἄπνοος ἐκφέρομαι. 
«4αμοτέλης δ᾽ ὁ πατὴρ καρύσσετο.σὺν πολιήταις. 
ἆραί µε σταδίων 1] νεκρὸν ἢ κολοβόν. 


22. 
681 Eig γραμματικούς. 

Ἴλαθι Γραμματικὴ qvottos, ἴλαθι λιμοῦ 
φάρµακον εὑρομένη ,,μῆνιν ἄειδε θεα.“ 

νηὸν ἐχρῆν καὶ col περικαλλέα δωµήσασθαι 
καὶ βωμὸν θυέων µήποτε δευόµενον. 

μαὶ γὰρ σοῦ μεσταὶ μὲν ὁδοί, μεστὴ δὲ θαλασσα 
καὶ λιμένες, πάντων δέκτρια Γραμματική. 


93. 
Eíg 0vaoótigs. 


4αίμονα πολλὰ λαλῶν ὀξόστομος ἐξορκιστὴς 
ἐξέβαλ᾽., οὐχ ὄρκων, ἀλλὰ κόπρων δυνάμει. 
24. 
Eig δυσώδεις. 
Οὔτε Χέμαιρα τοιοῦτον ἔπνει κακὸν ἡ καθ Ὅμηρον, 
66 οὖν ἀγέλη ταύρων, ὣς 0 Λόγος, πυρίπνους, 
ov 4ἤμνος σύµπασα καὶ Αρπυιῶν τὰ περιδσὰ 
οὐδ) ὁ Φιλοκτήτου ποὺς ἀποσηπόμενος. 
ὥστε σε παμψηφὲὶ νικᾶν, Τελέσιλλα, Χιμαίρας, 
σηπεδόνας, ταύρους, ὄρνεα, 4ημνιάδας. 
20. 
Ποιητὴς ἐλθωὼν εἰς Ἴσθμια πρὺς τὸν ἀγῶνα 
66 εὑρῶν ποιητὰς εἶπε παρίσθµι) ἔχειν. 
lih. 
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| Tyaneus, 4ΐετ. 5. — philoso- 
)emon. 31. 

variae, Paras. 56. 

, quid, Pseudol. 12 sq. 
ongerere in dolium Danaidum, 
i. D. Mort. 11, 4. Herm. 61. 
ificant Aegyptii, Jup. Tr. 42. 
' a Pindaro, Gail. 7. in aqua 
, Cat. 21. aquam in mortario 
, Herm. 79. ex aqua sacra mul- 
rcedis capit Gallus, Syr. 48. 
)otans Demosthenes oratt. scri- 
m. enc. 15. renovatio per aquam, 
tr. 19. 

118 ridetur, Deor, conc. 8. 
Alez. 48. 
ira odora, Syr. 90. Ver. Hist. 
rabum sacerdotes diutissime vi- 
JMacr, 4. Arabs praestigiator, 
. 17. 

auc. 14. Icar. 24. 

). Mort. 21, 3. 

eunuchus, interficit Arsacem, 


^. Mort, 12, 3. Rhet. praec. 8. 
patria Panis, D. Deor.2?, j.3. 
Arcadicae, «φαξ. 48, Arcades 
res ]una, «ἀ9ίγοί, 26. eorum 
jn celebre, D. Mort. 14, 2. 

; Pseudol. 29. 

, apud quem Euripides, Paras. 
ragoedus, Hist. 1. — physicus, 
0 


is, i:Sult. 44. 
| exsules comprehendendos missi 
um cum Antipatro, Dem. enc. 


, medicus, Gall. 10. 

patria, ingenium et dictum, 
» 1. 2. 
8 laus, Hipp. 2. 
. 10, 3, 

Laps. 5. 
estum Cereris, D. Mer. 7. vid. 
ie, in tenebris iudicant, cur, 
M. iudiciorum in Areopago ra. 
ach. 19. conf, Tim. 46, Pisc. 42. 
Ii. Amor. 29. de Dom. 18. Bis 


Eudamidae amicitia, Tox. 22. 
ag. 19. pro Imag. T. 

D. Mar. 3. 

gyptius, Ver. Hist. 2, 22. 

ii Tartessiorum εερίδ aetas, 
0 


ir Atreum eligerent regem , str. 
imm cum Laced. bellum, Char. 
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?4. Argos siticulosum, D. Mar. 6, 2. 
Apol. 11. 

Argo, carina eius loquens, Gall. 2. cf. 
Salt. 62. 

Argos, vid. Argivi. 

Argus, toto corpore videns, D. Deor. 920, 
8. 3, I|. acutius eo videre, Hist. 10. 
custos [us, δα. 43. 

Ariadne, Salt. 19. 49. ei. filo labyrintho 
exit Theseus, erm. 47. ei. corona in- 
ter sidera, Deor. conc. 5. 

Ariarathes, Cappadocdm rex, Macr. 19. 

Aries colitur ab Aegyptiis, str. 7. 

Arignotus, Pythagor., daemonem expulit, 
Philops. 29 sqq. 

Arii, Macr. 4. 

Arion Lesbius, Ver. Hist. 2, 15. ob mu- 
sicam Periandro acceptus, a delphini- 
bus servatus, D. Mar. 8. 

Ariphrades, Pseudol. 3. 

Ariphron, Laps. 6. 

Aristaechmus, D. Mer. 13, 2. 

Aristaenejj convivium nuptiale, Convív. 
] sqq. — philosophus, D. Jer. 2, 4. 
1 


Aristander, PAilopatr. 21. 22. 

Aristarchus, Phalereus, Jud. Voc. 1. 8. 
— grammaticus, Ver. Hist. 2, 20. 

Arísteas, D. Mort. 11. 

Aristides iustus, Ver. Hist. 2, 10. pauper, 
Tim. 24. Iup. Tr. 48. pauper mortuus, 
Iup. Conf. 16. inimicus Themistoclis, 
Cal. 27. Milesiis narrationibus oblecta- 
tus, πιο}. 1. conf. Dem. enc. 36. 

Aristippus, Cyrenaeus, unguenta spirans, 
D. Mort. 20, 4. Di»nysium Siculum li. 
berat, JVecyom. 13. eius vita et do- 
ctrina perstringitur, Vit. Auct. 12. vir- 
tutis et vitiorum sectator, Bis 4cc. 23. 
parasitus, Paras. 33. in insula beato- 
rum, Ver. Hist. 2, 18. conf, Demon. 62. 

Aristippi, Agasthenis fil. oratio de pul- 
chritudine, Charid. 14 sqq. . 

Aristobulus, (ϱΟαββαηάτοηςδίθ, Hist. 12. 
Macr. 22. 

Aristodemus, tragoedus, pol. 5. lup. 
Tr. 3. — Aristocratis fil., homo ma- 
iignus, lez. 4. 

Aristogiton, parasitus Harmodii, Paras. 48. 
— Demosthenis coaevus, Dem. enc. 48. 

Ariston, Platonis pater, Leziph. 1. 

Aristonicus Marathonius, orator, 
enc. 3l. 

Aristophanes Socratem in seenam produ- 
cens, Písc. 25. poé&ta mordax, Bi: 
Acc. 33. Ver. Hist. 1, 29. conf. 44ο. 
Ind. 27. Philopatr. 13. 

Aristoteles, de eo, Vit. auct. 26. amicus 
libertatts, osorservitii, de Merc. Cow. 


Dem, 
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31. 
Eig τὸ αὐτό, 
Σοὶ μορφῆς ἀνέθηκα τεῆς περικαλλὲς ἄγαλμα, 
Κύπρι, τεῆς µορφῆς φέρτερον οὐδὲν ἔχων. 
32. 
Eig ἕτερον Πριήπου. 
Eis τὸ κενόν µε τέθεικε νόµου χάριν ds Πρίηπον 
Εὐτυχίδης, ξηρῶν κληματίδων φύλακα. 
καὶ περιβέβλημαι κρημνὸν βαθύν. ὃς δ᾽ ἂν ἐπέλθῃ, 
οὐδὲν ἔχει κλέψαι πλὴν ἐμὲ τὸν φύλακα. 


39. 
Απὸ γυναικών. 

Ἑλλάδα νικήσασαν ὑπέρβιον ἀσπίδα Μήδων 
Acto ἔθηκεν ἑῷ κἀλλεῖ ληϊδίην. 

μούνῳ ἐνικήθη Ó' ὑπὸ γήραϊ, καὶ τὸν ἔλεγχον 
ἄνθβετο σοέ, Παφίη, τὸν νεότητι φίλον. 

Qo γὰρ ἰδεῖν στυγέει πολιῆς παναληθέα µορφήν, 
τῆσδε συνεχθαίρει καὶ σκιύεντα τύπον. 


94. 
ἁπὸ ναυηγῶν. 
Γλαύκῳ καὶ Νηρεῖ καὶ Tvot καὶ Μελικέρτῃ 
καὶ βυθίῳ Κρονίδῃ καὶ Σἀμόθραξι 9εοῖς 
σωθεὶς ἐκ πελάγους 4ουκίλλιος ὧδε κέκαρµαι 
τὰς τρίχας ἐκ κεφαΛλῆς' ἄλλο γὰρ οὐδὲν ἔχω. 
39. 
Ἐν πᾶσιν usüvovow ᾽4κίνδυνος 19:46 νήφειν, 
τοὔνεκα καὶ µεθύειν αὐτὸς ἔδοξε μόνος. 
: 36. 
Ἔσβεσε τὸν Avgvov μῶρος., ψυλλῶν υπὸ πολλῶν 
δακνόµενος, λέξας' Οὐκέτι µε βλέπετε. 
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37. 
"Hv ἐσίδῃς κεφαλὴν μαδαρὰν καὶ στέρνα καὶ ὤμους, 
μηδὲν ἐρωτήσῃς, µώρον ὁρᾷᾶς φαλακρόν. 


38. 
Τὴν κεφαλὴν βάπτεις, γήρας δὲ σὸν οὕποτε Bas, 
οὐδὲ παρειάων ἐκτανύσεις ῥυτίδας. 
μὴ τούνυν τὸ πρόσωπον ἅπαν φιµύθῳ κατάπλαττε, 
ὥστε προσωπεῖον, κοὐχὶ πρόσωπον ἔχειν. 
οὐδὲν γὰρ πλέον ἐδτί. ví µαίνεαι; οὕποτε φῦκος 
καὶ ψίμυθος τεύξει τὴν Εκάβην Ελένην. 


39. 
Οὐδέποτ᾽ εἰς πορθμεῖον 0 κηλήτης «4ιόφαντος 
ἐμβαίνει μέλλων εἰς τὸ πέραν ἀπίναι. 
τῆς κήλης ὃ᾽ ἐπάνωθι τὰ φορτία πάντα τεθεικῶς 
καὶ τὸν ὄνον διαπλεῖ σινδόν᾿ ἐπαράμενος. 
ὥστε µάτην Τρίτωνες ἐν ὕδασι δόξαν ἔχουσιν, 
& καὶ κηλήτης ταὐτὸ ποιεῖν δύναται. 


40. 
'O γρυπὸς Νίκων ὀσφραίνεται olvov ἄριστα, 
οὐ δύναται δ᾽ εἰπεῖν οἷος ἂν T] ταχέως. 
ἐν τρισὶν ὥραις γαρ δεριναῖς μόλις αἰσθάνετ᾽ αὐτὸς 
Gg ἂν ἔχων πηχῶν ῥίῖνα διακοσίων. 
c μεγάλου μυκτῆρος, ὅταν ποταμὸν διαβαίνῃ, 
θηρεύει τούτῷ πολλάκις ὐχθύδια. 
41. 


Ζωγράφε, τὰς μορφὰς κλέπτεις µόνον’. οὐ δύνασαι δὺ 
φωνῆν συλΛλῆσαι χρώματι πειθομένην. 


42. 
Θαυμαζξειν µοι ἔπεισιν, ὅπως Βύτος ἐστὶ σοφιστής, 


οὔτε λόγον κοινὸν οὔτε λογισμὸν ἔχων. | 
"t 


468 AOTKIANOT E 


43. 
Θἄττον ἔην λευκοὺς κόρακας πτηνάς τε χελώνας 
0 εὑρεῖν 7] δόκιµον ῥήτορα Καππαδόκην. 


44. 
Πολλὰς μυριάδας ψηφίζων ᾽4ρτεμίδωρος 
καὶ μηδὲν δαπανῶν tij βίον ἡμιόνων, 
πολλάκις αἳ χρυσοῦ τιµαλφέα φόρτον ἔχουσαι 
πολλὸν ὑπὲρ νῶτου χόρτον ἔδουσι µόνον. 


45. 
Ei v0 τρέφειν πῶγωνα δοκεῖ σοφίαν περιποιεῖνν 
καὶ τράγος εὐπώγων εὐστολός ἐστι Πλάτων. 


1 46. 

To) πωγωνοφόρου Kvvixo? , τοῦ βακτρρπροσαίτου, 
εἴδομεν ἐν üsízvo την µεγαλην σοφίαν: 

θέρµων μὲν γὰρ πρῶτον ἀπέσχετο καὶ ῥαφανίδωῶν, 
μὴ δεῖν δουλεύειν γαστρὶ λέγων ἀρετήν. 

εὖτε 0^ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδεν χιονώδεα βόλβαν 
στρυφνήν, 7] πινυτὸν ἤδη ἔκλεπτε νόον 

ἤτησεν παρὰ προσδοκίαν καὶ ἔτρωγεν ἀληθ ώς, 
κοὐδὲν ἔφη βόλβαν τὴν ἀρετην ἀδικεῖν. 


4T. 
Eig zoócyQav. 
Μισόπτωχε θεά, μούνη πλούτου δαµάτειρα, 
ἡ τὸ καλῶς ζῆσαι πάντοτ ἐπισταμένη' 
δὺ δὲ καὶ ἀλλοτρίοις ἐπιιζομένη ποσὶ χαίρεις, 
9 X ὁπλοφορεῖν v' οἶδας καὶ uvoa σοι µέλεται᾽ 
τέρπει καὶ στέφανός σε καὶ 4ὐσονίου πόµα Βάκχον. 
ταῦτα παρὰ πτωχοῖς γίγνεται οὐδέποτε. 
τοὔνεκά νυν φεύγεις πενίης τὸν ἀχάλκεον οὐδόν, 
τερπῃ δ᾽ «v πλούτου πρὸς πόδας ἐρχομένη. 


INDEX 


ιδ. v. Eumenes, 

fens, Ver. Hist, 9, 33. 

ervus Megapenthis, Catapl, 12, 
grammatici recitant in convivio, 
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καὶ γὰρ ἐγὼ πολλὰς ψυχὰς᾽ 4ϊδι προϊάπτω, 
καὶ πρὸς τοῦτ) οὐδὲν γραμματικοῦ δέοµαι. 
53. 
* κ * * * * 
ἀλλὰ GU µοι προφέρεις τεκνίον ἀλλότριον, 
τὴν προτομὴν αὐτῷ περιθεὶς κυνός' ὥστε µε κάμνειν, 
πῶς µοι Ζωπυρίων ἐξ Εκάβης γέγονεν: 
καὶ πέρας ἓξ δραχμῶν Ἐρασίστρατος 0 κρεοπώλης 
ἐκ τῶν Ἰσικίων υἱὸν 4νουβιν ἔχω. 
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Nav, 9. in malis navis apparent, Charid, 
3. cur dii, ib. 6. saltandi artem Lace- 
daemonios docuerunt, Salt, 10. 

Diotima, mag, 18. Eun, 7. 

Diotimus, Megarensis, Charid, 3, — D. 
Mer. 10, 1, 

Diphilus, cognomine Labyrinthus, Conv, 
6 sq. — D. Mer, 12, 1 

Dipsades, de iis vid. Dips. 

Dipylum Athenis, .ScytA, 2. Nav, 17,24. 

Dirce, 4sín, 23. 

Disciplina Graecorum, nach, 20 sqq. cf. 
Graeci, Adolescentia. quaenam Scythi- 
cae adolescentiae prima disciplina, 7Zozr. 
6. quid in ea potissimum observandum, 


ISomn. 21. 
Disputationes philosophorum ad vulnera 
onv, 1, frivolae, Bís cc. 


rocedunt, 
[mr quaedam et acerbae, Herm. 11. 
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ad novas disputationes quomodo afecti 
quidam, Bacch. 5. logomachia duorum 
indoctiorum philosophorum , Demon, 28. 

Divinatio vera ac falsa, Diss, cum Hes, 
7 seq. divinatione non immutatur fa. 
tum, sir, 28. veteres cur divinationi. 
bus dediti fuerint, i5. 23, divinator 
quidam & Demonacte quomodo repre- 
hensus, Demon. 37, 

Divitiae, de iis Tím, 12 sqq. quomodo iis 
utendum, i5, 16. 17, divitum mores, ib. 
23, eorum condicio apud inferos, D. 
Mort. 1, 1. admonentur, fb. 3, mortem 
aegre ferunt, Catapl, 14. eorum misera 
vita, Cyn. 17. 18. Gall. 15. 29. 31 cet. 
contra divites promulgatur apud inferos 
lex, JVec. 19 sq. dives quid sine para- 
sito, Paras, 58, quid illi hic prosit, i5. 
59. pauperum status melior quam divi- 
tum, Gall. 21 sqq. divitum multi ad. 
versa valetudine utuntur, αυ, 27. non 
sunt beati , Saturn, 26, quomodo vitent 
invidiam, 4b, 33. eorum querelae de 
pauperibus, Ep. ;/$at. 37 sq. divitiae 
reconditae, Tím, 13. reüciunturOib, 33. 
earum fugacitas, ib, 29, αυ, 26. quae- 
nam esas vitia comitentur, 4b, 28, di 
vitiis elatis quisnam superveniat casus, 
Imag. 21. iis moderate utentes securi, 
ibid, quidam divitiarum causa pericula 
subeunt gravissima, 7ím, 26, divitiae 
malis hominibus obvenire solent, Tim. 
23. Sat, 3. 11. vanae sine testibus, ib. 
29. 33. ad indifferentia referuntur, Conr. 
36. 37, earum pericula, Cys., 8. Conf. 
Aurum, Avarus, Numi, 

Doctus, vid. Eruditi. 

Dodona, σα. 24. Dodonaes fagus, Amor. 
91. Gall. 2. 

Dolium volvere in Craneo, Hist, 63. Da- 
naidum, Herm. 61. cf, Danaides. 

Dolor non est indifferens, Conv, 47. 

Dominorum ot honesta et turpia sciunt 
Servi, Asin, 5. 

Dorio, nauta, D. Mer. 14. 

Dorio modo quid propriam, Harmon, |. 

Doris, D. Mar. 1, 1, 12. 

Dosiadae Ara, Lezriph. 25. 

Drachma, oratori soluta, Dem, enc. 36. 

Draco, sidus, 4str. 23, custos auri, Seil. 
66. signum numeri militum ap. Parthos, 
Hist, 29. draoenes a mulieribus aluntur, 
Alex. 6. draco deus, ib, vid. Glycon. 

Dracon legislator, Cai. 8. 

Drimylus, Gail, 14. 

Dromon, Tím, 22. Dromonis labores, de 
Merc. Cond, 25. — servus, D, Mer. 10. 

Duces praeclari, qui tam fortiter pugnant, 
Quat S29tenter ordinant aclem, Hipp. l. 
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E. 


Ebrius descrihitur, Tim, 54. 

Echecratis pocula levia, Nav, 20, 

Echinades , Sait, 50. 

Echo, garrula, D, Mar. 1, 4, Panis amica, 
D. Deor. ?2, 4 

Eclecticus philosophus, v, Demonax. leg. 
Hermotimus. 

Edessa, Hiíst, 22, 94, vid, Europus, 

Educatio, vid, Adolescentia, Disciplina, 
Graeci. 

Elati fil,, Gall, 19. 

Electra, syllogismus Stoicorum, 
Auct. 22. 

Electrum, de eo fabula, Electr, 1 sqq. D. 
Deor, 25, 3. 

Elegia ridicula, Conv, 41. 

Elenchus, Písc. 17, Menandri, Pseudol., 4, 

Elephantorum cornua, η, 16, 

Kleusinia, Catapi. 22. Demon, 11. 34, 

Elei, Demon. 68, iaculatores, D. Mort. 
14, 2, Elide gymnasium, Peregr. 3, 
Elicae fabulae, .Salt, 47, 

Eloquentia, vid. Rhetorica. nobilissimos 
efficit viros, Ret, Pr, 2. in senectute 
demum matura, Herc. 4. eloquentiam 
Graecam quomodo comparare deceat, 
Lexiph, 22, Graeci. eam Mercurio tri- 
buunt, Galli Herculi, Herc, 4. 

Elysii campi, Luct, 4. Ver. Hist, 2, 14, 

Emmelia saltationis genus, /Sa(t, 22. 26. 

Empedocles, /car, 13. Peregr. 1. Fug. 2, 
eius versus, Laps.2, cur se in Aetnam 
immiserit, D, Mort, 20, 4, non in in- 
sula beatorum, Ver. Hist, 2, 21. 

EKmpusa, saltatrix, «ναι, 19. 

Endymion, Deor, conc. 8. Musc, enc, 10, 
ab Luna amatus, D. Deor.11, Sacr, 7. 
eius imago, D. Deor. 11, quid in astro. 
logia ordinarit, str. 18. Lunae rex, 
Ver. Hist, 1, 11 sqq. 

Enipeo neglectam Tyro praeripit Neptu. 
nus, D. Mar. 13. P P P 

Enneacrunos fons, Tim, 56. 

Enodiae festum Aeginae, /Vav, 15, 

Epaphus, Sait, 69, 

Epeus, Hipp. 2. Ver, Hist, 2, 22. 

Ephialtes, vid. Otus. 

Epicharmi comici aetas, Macr, 25, 
phtegma, Herm, 47. 

Epictetus, philosophus, Demon, 3. uxo- 
rem non duxit, Demon, 55, ex urhe 
pulsus, Peregr. 18, eius lucerna, 4d», 
Ind, 13, 

Epicurus, de eo, Vit, Auct. 19. Ver. Hist, 
2, 18, .Sa/t, 6, de eo oraculum Alexandri 
pseudom,, 4er. 260, ab Luciano lauda. 


tus, ib. 17. 25. 61, eius liber, κυρίαι 


Vit, 


apo- 
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δόξαι, ab Alexandro combustus, ib. 
41. diis illudens, Jup. Tr. 22. provi- 
dentiam negans, Bís 4cc. 2, ei, epi- 
stolae et salutandi formula, aps, 6. 
Epicurei quales, Herm, 16, deorum il- 
Jusores, Jcar, 32. quid putent bonum, 
Bis Acc. 22, felicitatem ii8 non conce- 
dit parasitus, Paras. 11 sqq. Alexandro 
pseudomanti infesti, qui eos perseque- 
batur, iex, 25. 38. 44 sq. cf. Pisc, 
43. Icar, 18. vid, Damis, Dionysius, 
Hermodorus, Hermon, Lepidus, Timo- 
crates, 


Epigramma in virum dipsadis morsu ex- 
stinctum, Díps. 6. 

Epimenides, Tím, 6. Phíilops. 26. 

Epimetheus, Prom. ín οεγό. 7. 

Epipolae, Hist, 38. 57. 

Epirot tragoedus cum Nerone certans, 


er. 9. 

Eplthalamium miserabile, Conv, 41. 

Epithetis utuntur poetae ad versus re- 
plendos, Tim. 1, 

Epiurus, D. JMer. M, 2. 

Equi signati, 4dv. Ind, 5, Thessali, Ζεν. 
6. equum in campum vocare, Písc, 9. 
equorum cupido exprobratur Romanis, 
Nigr. 29. equum se volutantem wl 
pinxerit Pauson, Dem. enc, 24, 


Eranus, coena collaticia, D. JMer, 7, 

Erasiclea, D. Mer. 10, 3. 

Erasistratus, Epigr. 60. , 

Eratosthenis, Cyrenaei, aetas, Macr, 27. 

Erchius, 44mor, 49. 

Erechtheis tribus, Tím, 49. 

Erechtheus, .Sait, 40. Pseudol. 11, Nec. 
185, Dem, enc. 46. 

Erichthonius, Phílops. 3. de Dom. 27. 
i:Salt, 39. 

Eridanus, üuv,., δαἰὲ, 55. D. Deor. 25,3. 
D. Mort, 12, 2, Electr. 1 sqq. 

Eridis pomum, D. Mar, 5, D. Deor. 20, 
Charid. 10. 17, 

Erigone, Sait. 40. eius canis, Deor. conc. 5. 

Erinyes, JVec, 9. 11. Luct, 6.8. (αἰαμί. 
23. D. Mort. 20, 1. 

Eriphyle, . 8. 

Eros, vide Cupido, 

Eruditionis laus, Somn, 9—16. pulcrarum 
rerum princeps, Imag. 16. eius imago, 
ibid, eruditis turpe se dare in servitium 
mercede proposita, de Merc, Cond, 4. 
eruditorum morbus, Hist, 2, eruditis 

: dupla portio debetur, Cronos, 15, 

Erythia, Sat, 56, 

Erythraei lapides, 4mor, 41, 

Ethocles, D. Mer. 12, 1. 

Euagoras, pro iw, 1^, 
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Euandridas, Ἐ]κας, Herm. 39. 
Kuangelus, malus citharoedus, Ade, Ind. 


8 sqq. 
Kubatidae domus spectris vexata, Phi 


Tops 90. 

KEubiotus, Tor. 51. 54 sq. 

Euboea, Dem. enc. 37. a Boeotia per 
fossam abscissa, JVer. 2, 

Eubulides, orator, Dem, enc. 12. 

Eubulus, Dem. enc. 41. ' 

Kuclides , Hermot. 16. 

Eucrates, Sicyonius, dives senex, D. 
Mort. 5. — dives, Gall. 1. — nobilis, 
Herm. 1l. — ex Piraeeo, orator vul. 
garis, Dem, enc, 31. — Dinonis ΒΙ., 
philosophus mendax, P^Aíflops. 6 sq. 

Eucritus, foenerator, Conv, 5 etc, — D. 
Mer. 6, 4. 

KEuctemon, Athen., Dem, enc. 48. 

KEudamidae et Aretaei amicitia, Toz. 22. 

Eumelus, citharoedus bonus, 44υ. Ind. 10. 

Eumenis Cardiani epist, ad Antipatr,, 
Laps. 8. 

Eumolpus, Demon, 34. Anach, 34. Fug.8. 
Eumolpidae, 4er. 39. 

Eunomius, D. Mort, 11, 2. 

Eunomus Locrus, Ver. Hist. 2, 16. — 
alius, D, Mort. 11, 2. 

Eunuchus, quale animal, Eun, 8. omni- 
bus exciudendus sauctioribus, i5, 

Eupator rex, Alex. 97. 

Euphorbas (pro Pythagora) , Ga//. 4. 13, 
"X. D. Mort, 29, 3. Ver. Hist, 2, 21, 
vid, Pythagoras, 

Euphorion, Hist. 07, 

KEuphranor, pictor, Merc, Cond, 42. Imag. 
1. statuarius, fup. Tr. 7, 

Euphro, meretrix, Epígr. 49. 

Eupolis, Písc. 25. Bis Acc. 33. 

Euripides parasitus Archelai, Paras. 35, 
eius de congressu cum mulieribus sen. 
tentia, .4mor. 38 bis, de puerperio, 
Gall.19. de diis, Jup. Tr. 41 ter. conf. 
Dom. 23. citatur: IVecyom, 1. Vit, Auct. 
9 extr, Pisc, 3. 39. Apol. 5. Laps. 2. 
lup. Tr. 2. Pseudol. extr. Conviv. 
extr, — Ανδρομέδα Necyom. 1. Hist, 
|. — Βάκχαι Pisc. 3. Adv. Ind. 19. 
Pseudol, 19. — Βελλεροφοντης Tim. 
4l. σαι. 14. — Ἑκαβη Necyom, 1. 
Dem. enc. 41. — Ηρακλής Necyom. 1. 
lup, Tr. 1. — Ἱππολυτος Adv. ind. 
98. — Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις Amor, 
41 ter. — Melavínzz lup. Tr. 41. 

Philopatr, 12. — Μελέαγρος Con. 


vie, 25, — MiyjÓsto. Apol. 10. Paros, 4. 
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— Όρεστης Iup. Tr. 1. — Φούνισ. 
σαι Apol. 3. Laps. 2. Απιογ. 0. κ. 
Conf. 13. Bis 4cc. 21. Hercul. 4. Dem. 
enc. 9. — Φρίξος Macrob, 23. 

Euripus, Ner. 2. 

Europa, Cadmi seror, Syr. 4, ab love 
amata et rapta, D. Mar. 15, Charid. Ἱ. 

Europa in bello Troiano primum venit 
contra Asiam, Charid, 18. 

Europus, Híst, 20. 24, 28. 

Eurybatus, homo malignus, 4er. 4. 

Eurydice, D, fort, 23, 2. 

Eurysthei merita, Jup. Tr, 21, eius se- 
pulcrum, Deor. conc. 7. 

Euryton Pisc., 6. 

Euthydemus, Peripateticus, Herm. 11, 

Euthydici et Damonis amicitia, Του. 
19 sqq. 

Exadius, Paras, 45. 

Exempla excitant mentes, ««πασλ. 37. in 
multitudiue eorum non iuest robur, sed 
in praestantioribus, Toz. 11. 

Exercitium luctae, quid, 4nacÁ. 8. opti- 
mos illa effici cives honorisque aman- 
tes, i0, 14. cur in Graecia institata, ib. 
15. Lacedaemoniorum exercitia, i5, 38. 
iuvenes exercitia reddunt auimosos et 
robustos, ib, 24. varia istorum genera, 
ib. 1 sq. (.4mor, 45.) traducit illa Ána- 
cbarsis, ib, 31. vid. Gymnasium, 

Exsilium, poenarum gravissima, Patr. 
enc. 12, 

F. 


Faba, cur eas aversetur Pythagoras, Vit. 
Auct, 6. Athenienses earum Suffragiis 
creant magistratus, ió. 

Fabulae Graecorum unde ortae, .4str, 
20 sqq. in historlis minus iucundae, 
Hist, 20, 

Famae bonae amor nequaquam e vita ex. 
pellendus, 4nach, 36. 

Fatum divinatione non immutatur, «40/7, 
98. sl sit inevitabile, non puniendos 
esse homines, Jup. Conf. 18. eius ar. 
bitrio regi hemines, 4ροί. 8. ad fatum 
referunt quod patrarunt malitiosi, D. 
Mort, 90. fati vis, ib. 19, 3. ridetur, 
Deor. conc. 13, Fatum duplex, Philo- 
patr. 15. conf, Parcae. 

Febricitantes sanat Polydamantis et Thea- 

enis statua. Deor. conc, 12, 

Felix, quis, Demon, 20, felicitas ab aliis 
in alia re ponitur, Herm, 66. ea vir- 
tute paranda, ib, 6. 7, vera, divitiarum 
et gloriae et voluptatis expers, ib. fe. 
licitas mutat mores, Tím, 22. vid. Cleou- 
vis, Divitiae, Fortuna, Honor, Nomeu. 


INDEX RERUM. 


Feminarum vita suavior quam virorum, 
D. Mort, 28, vid, Mulier. 

Ferrum cum auro confertur, Char. 12, 

Festa nusquam frequentiora quam in Sy- 
ria, Syr. 10. 

Ficulneum lignum fumo molestum, JPe- 
regr. 24. 

Figuli dicuntur Promethei, Prom, in v. 2, 

Filius patris uxorem deperit, Syr, 17, 

Foenerari soli convenit sapienti, Vit, 
“ιοί. 23. foenus et ratiocinlum, Tím. 
13. foenus quattuor drachmarum per 
mensem, Conv, 32. 

Formae corporis humani praestantissimae 
imago, /mag. 5. ea una cum pulcritu 
dine mentis non semper in eodem ho. 
mine, ib. 11. comparatur ista diversi- 
tas, ibid. 

Formica aut camelus, prov., Ep. Sat, 19. 
formicae varia negotia, Icar. 19. earum 
civitati humana cemparatur vita, {ὁ, ex 
iis orti homines Myrmidones, i5,9. for- 
micae Indicae, Ep. Sat. 24, 

Fortuna, eius (αρα relinquit tristes, JVec. 
16, ea atque fato nihil potentius, up. 
Conf. 3. quinam fortunae bonis digni, 
Imag. 21, ea immoderate utentes quis 
casus superveniat, ἐδ, ea moderate uten- 
tes securi, £5, ei. inconstantia, Νίο}, 
20. vitam humanam moderátur, Nec. 
16. vid, Divitiae, Felix, Plutus. 

Fratres se vocant Christiani, Peregr. 13. 
— fraternus amor Castoris et Poliucis, 
D. Deor. 920, 2. 

Fraus, exempla eius, 7ozr, 47 sq. 

Frugalis victus, Tim. 50. 

Fumus, non delectari sine eo, .4mor, 4. 
e fumo in ignem (Ρ7ου.), Nec. 4. fu- 
mus a Cynicis habentur aureae coronae 
et purpura, Cyn. 19. 

Funerum vanitas, JVigr. 30. de funeribus 

* et ritibus circa mortuos, Luct. 10 sqq. 
funebres Sermones perstringuntur, ἐδ. 
20, 23. vid. Parentatio, Sepultura, 

Furiosos curare difficile, .4ód, 16. furor 
iuvenum, senum, mulierum, unde oría.- 
tur, ib. 30. 


6. 


Galatea, D. Mar. 1. Ver. Hist, 2, 3. 

Galea triplex, Philopatr. 25. 

Galene, Nereis, D, Mar. 5. 

Galilaeus in tertium coelum penetrans, 
Philopatr. 12. 

Galli, occidentales, ab Hannibale victi, 
D. Mort, 12, 2. vim dicendi tribuunt 
Herculi, Herc. 4. 

Galli, sacerdotes Cybeles, castrati, Cro- 
n5s, 12, stipem colligunt, i5. deam Sy- 
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riam in asino circumducunt mendican- 
tes, Asin. 35. Syr. 15 et freq. Gallos 
amant feminae, i5. 22, origo moris sese 
castrandi, ib, 26. 27. cur vestes mu- 
liebres gestent, ib, vulnerant brachia, 
ib. $0. ritus se castrandi, ib. 51, quo 
modo sepeliantur, i5, 52, 

Gallina Numidica, de JMerc, Cond, 1? 
gallinarum lac mulgere, íó, 13, 

Gallograecorum acies contra Antiochum 
et proelium, Zeuz. 8 sqq. . 

Gallus Mercurio sacer, vis longissimarum 
eius in cauda pennarum, Gall. 28. sacer 
Hierapolitanus, Syr. 48. templum οἱ. 
in insula soníniorum, Ver. Híst. 2,32. 
33. gallorum contra coturnices pugna 
apud Graecos, 4nach, 37. 

Ganymedes, Charid. 7, Phryx, ex Ida 
raptus, lovis pincerna et amasius, D. 
Deor. 4. 6, sidus eius, ibid. narratio de 
eius raptu, D, Deor. 20, 6. 

Garamantum vivendi ratio, Dips, 2. 

Gargarus, Idae cacumen, D, Deor. 4, 2. 
Charid. 7, D, Deor. 20, 1, 5. 

Gelonis tyranni graveolentia oris, Herm, 


Gemini, coeleste signum , str, 23, 

Gemmae albae, aqueae, igneae, Syr. 
32, gemma lychnis, lucem noctu prae- 
bens, ib, 

Genetyilis, Genetyllides, Pseudol. 11. vid, 
Venus, 

Geraestus, lup, Tr. 25. 

Geranea, car. 11. 

Germanicum bellum, 4ἱεχ, 48. 

Geryon, Herc. 2. Salt, 56, Tox. 62. eius 
ossa, Adv, Ind. 14. 

Getae, Deor, conc, 9. Icar, 16. vid, Scy- 
thae, 

Gigantes, Prom. 13. Sacr, 14, δα, 98. 
lup. Tr. 3. Charid, 18. 

Glauce, .Sait, 42. 80, 

Glaucias, Phílops. 14, 

Glaucus deus, .S$aít, 49. — alius, Pieu- 
dolog, 26. — e Carysto, athleta, pro 
Im. 19, Herod, 8. 

Gloria pretiosior praemiis, nach, 10, 
eam consequi laboriosum, ib, eius amor 
nequaquam ex vita expellendus, i5, 
36, vid, Fama, Honor, Laus, 

Glycera, Ret, Pr, 12, 

Glycerium , pellex Megapenthis, Catapl, 
12 


Glycon, nomen draconis, «4εχ. 18. ora 
culorum eius ratio, i5. 19 sqq. dies 
eius festi, (b, 38 sqq. Aesculapius iu- 
nior, (b, 43, In honorem eius cuditut 
nummus, ib, 58. 

Gnathonides, Tím, 46. Fugit. V. 
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Gniphon, parasitus, Tím. 58, — sordidus 
foenerator, Vít, Auct, 23, Catapl, 17. 
Gall, 30. 

Goaesi, Omanorum regis, aetas, Macr. 17. 

Gobares, Catapl. 6. 

Gorgiae sopnistae mors, 
amator, D. Mer, 8, 1. 

Gorgo, de ea, Philopatr. 8. 9, descripta, 
Hist, 19. Gorgones pulcherrimae, de 
Dom. 19, in Libya, D. Mar. 14. 19. 
(Salt, 44, Imag. 1. 

Gosithres, Macr, 16, 


Graeciae laus, Nígr, 12 sqq. male mora- 
tos ad vitam honestam reducit, ib, de 
Graecorum exercitiis in gymnasiis et 
educatione puerorum .nachars, cur 
exercitia Graeci instituerint, ib, 15 sq. 
cur non utàntur pileo, íb. 16, eorum 
cura circa civitatem bene instituendam, 
ib, 20, comoedorum apud eos licentia, 
ἐδ. 22, praemia dant victoribus, i5. 36. 
ad virtutem excitant adolescentiam 
exemplis animalium, ib, 37, instruunt 
eam arithmetica, musica, poesi, morum 
scientia cet,, i5, 21, Graecorum fabu- 
lae unde ortae, .4strol, 20 sq. unde 
astrologiam hauserint, {ὁ, 10, Graeco- 
rum iusiurandum, Τους, 19. amicitiae 
exempla, ἑδ. 9 sqq. verbis amiciores 
quam re, ἐδ, verborum sectantür ele- 
gantiam, ib. 42. quomodo eam parere 
deceat, Leziph. 22 sqq. Graeci veteres 
quomodo comam ornare fuerint soliti, 
Nav, 3. Alexandrum adulati, D. Mort. 
19, 2. mortuos cremant, Luct, 21. Grae- 
ciae antiquae termini, 4mor,. 7, 


Grammis, nomen mulieris, D. Μεγ, 13, 4, 

Gratia, vid, Charis, Gratiae, D, Deor. 
20, 165, 

Gruem saltare, quid, Salt, 94, 

Guttur, quattuor digitos longum, Nigr. 33. 

Gyarus, insula, Toz, 17. 

Gygis anulus, Bis Acc. 21, Nav, 42. 
istius habere aurum, Paras, 58, 

Gylippus, Hist, 38, 

Gymnasium, qualis Iocus, nach. 7. 
Scythae eo carent, ib, 6, gymnasii 
exercitia, Leriph. $. vid, Exercitium, 
Graecia, ] 

Gymnopaedia, saltationis Laced. genus, 
Salt, 12. 

Gymnosophistae, vid, Brachmanes. 

Gyndanis et Abauchae amicitia, Tor, 61. 

Gythium, urbs, D. Mer, 14. 


Haemus, Fugit, 26, Salt, 51, 
JHs/cron, .Aeoli filia, Hellenis neptis, 


Macr, 98, — 
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Haic, 1. &vis, fabula de eius origine 
ib. 1. 2. aves maritimae, Ver, Hist, 1. 
31. ingentis nidus, ib, 2, 40. dies hal- 
cyonii, Haic, 2. 

Halicarnassi Mausoli monumentum, D. 
Μον, 34, 1. 

Halirrhothius, .Sait. 39, 

Haloa, dies festi Atheniensium, 2D. Mer, 
1, 1. 7, 4. 

Halys, Hipp. 2 et saep. 

Hannibal, res eius gestae laudatae et 
extenuatae, fata, vitia, .D. Mort, 12. 
Alexandro posthabetur, ib. Ver. Hist, 


Harmodii et Aristogitonis statuae in foro 

* Athen,, Paras, 48, 

Harmonides tibicen, Harm. I. 2, 

Harmoniae, Zarm, 1, 

Harpina, urbs, Peregr. 35. 

Harpylae, Tím. 18. 

Hebe, D. Deor, 5, 2. D. Mort, 106, 1. 

Hebraica verba a praestigiatoribus adbi- 
bebantur, 4ilez. 13. 

Hebrus, fluv,, Fwug, 25. Adv. Ind, 11. 

Hecate nocturna, Necyom, 9. visa et de- 
scripta, PAilops, 22 sqq. cum Cerbero 
8 praestigiatoribus evocata, i5, 14, cf, 
Nav, 16, Hecates coena, D. Mort, 1. 

Hector, Paras. 26. Salt, 76, Hectori sa- 
cerificatur, Deor. conc. 12. 

Hecuba, Sacr. 2, ei similis mulier, Gail, 17, 

Hegeslas, Rhet, Praec, 9. 

Helena, Salt. 40. 46. Dem. enc, 10. pul- 
chra, D. Mort. 18, 1, de eius forma, 
D. Deor, 20, 13. uxorem eam profit. 
tit Venus Paridi, i6, ob pulchritadinem 
dea facta, fratresque deos faciens, ^ 
Charid, 6, & Theseo rapta, reliqua fata, 

^ (b. 16 sqq. tempore belli Troiani anuos, 
Gall. 17, in insula beatorum, Ver. 
Hist, 2, 8, 15, ex ea aufugit cum Ci- 
pyra, ib. 9, 25. 

Heliadas, i, e, Sole genitos, ira perse 
quitur Venus, που, 2. 

Heliaea, 7ím, 51, cf. 4mor, 18. 

Helicon, Adv. Ind. 3. Iup. Tr. 26. 

Heliopolis, Syr. 5. 

Hellanicus Lesbius, Macr, 22. 

Hellanodicae, qui, Herm. 39 sqq. pro 
Imag. 11. 

Helle, de ea D, Mar. 9, 

Helleboro indigere, D. Mort, 17, 2. 

Hellespontus, Dem. enc, 35. 3]. Rhet, 
Pr, 18. unde nomen, D. Mar. 9, 1. 

Hemitheon, αυ. Ind, 23. Pseudol, 3. 

Hephaestion pictus, Herod, 5. ad Issum, 
Laps. 8. ultrá. modum ab Alexandro 
amatus, D. Mort, 14, 4. inter deos το 
letus, Cot, t1 sqq. 
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Heraclidarum reditus, Sat. 40. 

Heraclides, Carius, Ver, Hist, 2, 22, 

Heraclitus, omnia deplorans, Vit, 4uct. 
14, Sacrif. 15. conf. Fug. 9. eius 
dictum, Híst, 2. 

Heramithres, Catapl, 21. 


Hercules, per tres noctes genitus, D. 
Deor.10, Somn. 17. cur deus, Charid, 
6. 7. Aesculapio priorem locum conce- 
dere non vult, D. Deor. 19. heros ín 
coelo, umbra apud inferos, eiusque di- 
vinitas irridetur, D. Mort. 16, qualis 
futurus, si voluptat! obediisset, Bis 
Acc, 20, in Venerem acer, 4mor. 1l 
polum ferens, Char, 4. Aornum capere 
nequivit, D. οί. 14, 6. vultarem Pro- 
metheo infestum, interimit, Prometh. 20, 
Centauri sanguine exeditur, de mort. 
Per. 29. in Oeta conflagratus, Herm. Ἱ. 
de mort, Peregr, οἱ. de eo, .Sait. 41. 
eius cum flumine lucta, i5. 50, Hercu- 
lis laus, Cynic. 13. ἀλεξύκακος, Alex. 
4. Fug. 32, rusticus, lup. Tr. 32. ei. 
statua à Lysippo facta, Jup. Tr. 12. 
tabula, in qua Omphalae serviens pictus 
est, descripta, Híst, 10, pictus bibens, 
Conv. 14. ei, poculum, ἐθδ. 16. deus 
Cynicorum, ib, et saepius. cf. Fug. 
23. Deor. conc. 6. Ἱ. Ver. Hist. 1, 1. 
— Herculis Gallici imago, Herc. 1 sqq. 
— Tyrius antiquior Graeco, Syr, 3. 
alius, Sostratus, Dem. 1. 


Heredipetae, D. Mort, 11, 1, 5. 6, 1. 7, 
1. 8 


Hermae, duplici vultu, Πω. Tr. 43. 
Hermagoras, Iup. Tr. 33. 
Hermaphrodiítus, D. Deor. 16. 23, 1. 
Hermias, eunuchus, Eun. 9. 

Herminus, Aristotelicus, Demon, 56. 

Hermippi persona, Charid, 1. 

Hermocles, Rhodius, statuarius, Syr, 26. 

Hermocrates, Hist, 38. 

Hermodorus, 7car. 10. 26. 

Hermolaus, D. Mort. 8, 1. 

Hermon, Epicureus, Cone, 6. 9. 

Hermotimus, Clazoinenius, JMusc. enc, 1. 
cur philosophiae Stoicae se dederit, 
Herm, 16 8ᾳᾳ. — nauclerus, D. Mer. 4,2. 

Herodes Atticus, Demon. 24. 25, 33. Pe. 
regr. 19. 20. 

Herodicus, Hist, 35. 

Herodotus, eius laus, in Olympiis libros 
Graecis praelegit, a quibus Musarum 
nominibus vocantur. Zeerod, 1l. eum 
Graeci admirantur, Híst. 42, prooemium 
eius, ἐόδ. 64, mendacia scripsit, PAi- 
lops, 2. ob mendacia in'insula impio. 
rum punitus, Ver, Hist. 2, 31. Lyxi 
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fil. Halicarnass, de Dom, 20. cont, Per. 
Hist, 2, 8. Sait, 78. Macrob, 10. pra- 
vus eias imitator, Hist, 18. 

Heron, JVav, 6. 

Herophilus Cynicus, Ίσα. 16. 

Heros quid sit, D. οτί. 3, 2. 

Hesiodus, de eo diss. cum Hes. 0 ῥαφο- 
ὅος, Herm. 25. versus elus multa - 
continent ad astrologiam pertinentis, 
Astrol. 22. quomodo factus poeta, Ret. 
Pr, 3. 4. 7. de eius sepulcro, Peregr. 
41. laudatur et excit, αυ. 20. num poste- 
rior Homero, Dem, enc. 9. εἰ. et Ho- 
meri fabula de Saturno ridetur, Saturn. 
5. 6. Homerum certamine vincens, Ver. 
Hist. 2, 22. conf, A4nach. 21. Icar. 21. 
Luct. 2. Adv. Ind, 3. Nec. 3.4. Amor. 
8. Sacr. 8, diss, c. Hes. 1 sqq. Sa- 
turn. 5. Conv, 17. Dem, enc. 12, cl- 
tatur: Prom, 3. 19. Hermot, 2. Sait. 
24. Amor. 37. Imag. 12. fup. Conf, 1. 
Icar. 27. Navig. 20. diss, c. Hes. 6. 
Paras, 14. 

Hesperides, «σαι. 56, 

Hetoemocles, Stoicus, Conv, 21, 22, 

Hierapolis urbs, Syr. 1. 10 sqq. 28 sqq. 

Hieron, tyrannus Syracus., Macr, 10. 

Hieronymus, historicus, "Macr. 11 bis. 
Κο bis, 22. 

Himeraeus Phalereus, orator, Dem, enc, 
31. — poeta, pro Imag. 165. . 

Himeros, fil, Veneris, D. Deor. 90, 15. 

Hinnulus leonem, prov., D. Mort. 8, 1. 

Hipparchus, avarus dives, 4sín, 1—4, eius 
uxor maga, lasciva, ib, 4. avis specie 
illa evolat ad amasium, ib, 12. 

Hippias, sophista, Herod, 3, — homo 
eruditus, architectus, eius balneum, 
Hipp. 3 sqq. 

Hippocentauri, Prom, 5, vid, Centauri, 

Hippoclides non curat, prov. Apol, 15. 
Herc. 8. Philopate, 19. 

Hippocrates Cous, Herm. 1.63. Ver. Hist, 
9, 7. Abdic, 4. Bis Acc, 1. 

Hippocrene, Ado. Ind, 3. 

Hippodamia, Charid, 19 sqq. 

Hippogerani, Ver. Hist, 1, 13. 

Hippogypi, Ver. Hist, 1, 11. 

Hippolyta, Amaz,, 4nach, 34. 

Mippolytus, Syr. 23. Salt, 40. a Phae- 
dra delatas, Cai, 26, comas ei ponunt 
nubentes, ,Syr, 60, Hippolytea rustici- 
tas, Amor, 3. 

Hippomyrmeces, Ver, Hist, i, 12. 16, 

Jlipponax, poeta, Pseudol, 2. Adv, Ind, 
21 


Hipponicus, Tim. 24. . 
Hirteum vouMgeX 2SMer, sex ον σσ S 


* 
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Christiani, Peregr. 11 sqq. Alexandro 
pseudomanti infesti, Alex. 25. 38. 

Christus, Peregr. 11. 13, 

Chryses, Sacr. 9. 

Chrysippus, Stoicus, varia de eius doctri- 
na, Conv. 30—32. Vit. Auct, 20 — 26. 
amicus libertatis, de Merc, Cond. 24. 
syllogismi ei. frigidi, Icar. 24 eztr. 
helleboro usus, Ver. Híst.2, 18. mori- 
tur 81 annos natus, JMacr, 20. conf, 
Herm, 48. 82. 

Chrysis, Philops. 14. 

Ciborum varietas laudatur, Cyn. 6, eadem 
improbatur, i5. 6. morbos infert, 5.9. 
cibi peregrini appetuntur ab intempe- 
rantibus, ib, 8. 

Cicadam alis prehendere, quid, Pseudol, 1. 

Cilices, latrones, Zcar. 16, a Cilicia avulsa 
Delos, D. Mar, 10, 1, 

Cinaedi descriptio, de JM. Cond. 83. ci- 
naedus latere non potest , /4dv, Ind, 23. 

Cinyras, Ret, Pr, 11. Syr, 9. 


Cinyras, Ver. Hist. 2, 25. ib. 31, 


Circe Salt. 46. Astrol. 24. Ver. Hist. 

2, 35. 

Cirrha, PAÀal, 2, 4. D. Mort. 11, 2. 

Cithaeron, Salt, 41, D. Mar, 9, 1, D. 
Mort, 23, 2. 

tivitas, quid, 4nach. 20. circa eam bene 
instituendam Graecorum cura, íb, clvi- 
tatis cuiusdam beatae descriptio, Herm. 
22 sqq. 

Clamor, causas dicentibus utilis, Tím. 11. 

Clarus, ibi oraculum Apollinis, D. Deor, 
16, 8. Luciani tempore celebre, 4/ez, 
29. quam ob rem dives, £5. 8. 49. 

Clava tribuitur philosophis, Cono. 44. 
Fug. 14. Pisc, 24. al. 

Cleaenetus, Nav, 22. 

Cleanthes Stoicus, Conv, 30 sqq. Fug. 
31. Macr. 19. 

Cleanthis, Conv. 5. 

Clearchus, Gall. 25, D. Mort, 14,2. 

Cleobis et Biton, Char. 10. 

Cleocritus, Catapl. 9. 

Cleodemus, Peripateticus, falx et gla- 
dius, Conv, 6. 7. 15, Philops. 6 sqq. 

Cleolaus, P^ilopatr, 28. 

Cleombrotus lecto lihro de animae im- 
mortalitate 8e praecipitat, PAilopatr. 1. 

Cleon, Prom. in verb, 2. Laps, 3. Hist. 
38. Tim. 30. 

Cleonae, Char, 23. 

Cleonymus pulcher, Charid. 4. 

Cleopatra Aegyptia, .Sa/t. 37, eius simiae 
saltantes, Apol, 5, conf. Pisc, 36, 

Clinias rhetor, sacrilegus, /car. 16. 

Clio, musa, Imag,. 16. meretrix, 
δρ”, 49, 
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Clitus, ab Alex. occisus, D. Mort. 13,6 
14, 3, Hist. 38. . 

Clonarium, meretrix, D. Mer, 5, 

Clotho, una Parcarum, D. Mort. 30,1 
Iup. Conf. 2. 4. Catapl. 6. Gar. 13 

Clymene, D. Deor. 12, 4 25, 2. 

Clysma, «ει, 44, 

Clytaemnestra, ^4mor. 41. «δα, 43. d 
Dom. 23. 

Cnemon, tecti ruina oppressus, D. Mort. 8 

Cnidus, urbs Veneris, Amor. 11 sqq. po 
cula Cnidia, Leziph. 7. 

Cocconas , (ez. 6, 9. 10. 

Cocytus fluv,, Char. 6, Luct. 3. 

Codrgs, Tim. 23. D. Mort, 9, 4, cont 
Dem. enc. 46, 


Coelum terrae miscere, Prom. 9, Gali 
laeus ín tertium coelum penetrans, PÀí 
lopatr, 12. coelum ut pellem explicavi 
deus, i5, 17, 

Coenarum apparatores nlmis curiosi, /Vigr 
33. coena absoluta domum fertur, Conv 


Coitus, de coitu cum mulieribus sententi: 
Euripidis, 4mor, 38, femineam in 6: 
voluptatem praefert virili Tiresias, i5, 
97. naturae servant leges in coeundc 
animalia, ib, 22. 

Collyrium, 4/ez. 21. 

Colocynthopiratae, Ver. Hist, 2, 37, 

Colophon, ibi oraculum Apollinis, Jup. 
Tr. 30. Bis 4cc, 1. 

Colossus Rhodius, de eo Πρ. Tr. ll. 
eius caput imponere nani corpusculo 
Hist. 23. 


Colossi extra ornati, intra foedi, Gall, 
24. eis comparantur reges, ib, sqq. 
Columba non vescuntur Aegyptii, Syr. 
14. res sacra Assyriis, ib, 54, qui ei 

sacrificant, up. Tr. 42. 

Coma signum nobilitatis apud Aegyptios 
Nav. 3. quomodo ornarint veteres 
Graeci, ib, coma ficticia meretricum 
D. Mer. 6. 11. comas ponunt nubentes 
Syr. 60. comati pueri in deliciis, Fug. 
20, Ep. Sat. 34. 

Combabus, de eo narratio, Syr. 19—36. 

Comissatores, quinam isti apud Graecos 
Amor, fine, 

Comoedia, quomodo differat ab dialogo, 
Prom, in verb, 6. suum habet saltandi 
geuus, Salt. 26, quale spectaculum, 
$5, 29. comici ob fabulam male ordina: 
tam spernuntur, JVígr. 8. ornatum per 
sonarum quidam actionibus dehonestant, 
ib, 11. comoedorum apud Graecos Il. 
centia, quos perstringit Anacharsis 
Απαςή. 22, 39. comoedias scribi quandt 
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desitam, Dem. enc. 27. comicum sa- 
tellitium, Hist. 4. 

Comparatio, in laudando comparare sci- 
tum; quomodo iusta instituenda com- 
paratio, Pro Im. 10, parvum cum magno 
adulatorie comparare, quid sit, ib. 13, 

Conon, Hist. 34. 

Consilium mutare Epimethei, non Pro- 
methei, Prom, extr. 

Convivium descriptam, Ga/i.9sqq. Conv, 
8 8qq. in eo gesta non decet vulgare, 
ib, 3, in eo carmina canuntur, ib, 11. 
scurrae inter moras obsoniorum inducti, 
i5, 18. orationes in lis habitae, Charid. 
2 54; quid in iis deceat, Prom. 8. 
Ep. δα. 37 sqq. et supra, 

Coraci, nomen Orestis et Pyladis apud 
Scythas, Toz. Ἱ. 

Cordax, saltandi genus, Salt. 22, 26. 

Corinthus, Ver. 3. 4, D. Mort, 1, 1. 11, 
Iup. Tr, 9, Corinthiae fabulae, SSait. 
42. Corinthii contra Philippum urbem 
munientes, Hist. 3. 

Cornices in Hesiodi sepulero, Peregr. 41, 

Cornua elephantorum, Syr. 106, 

Cornutus syllogismus, Conv, 23, corn, 
Iuppiter ridetur, Deor, conc, 10, 

Coroebus, homo fatuus,  Philops. 8. 
Amor, 53. 

Coronae, sub naribus potius quam in ca- 
pite gestandae, /Vigr. 32, coronae victri. 
cis varia genera, nach. 8. coronati 
nautae, /Ver. fine, 

Coronis, 4lez. 14. 38. 

Coronus, Ver. Hist, 1, 29. 

Corpus virorum et mulierum quomodo 
differat, 4bdic. 28. corpus aéri cuivis- 
que assuefaciendum tempestati; corp. 
cur ungant Graeci in palaestram abi- 
turi; laboribus subactum, sudoris ex- 
pers, 4nach. 24 sq. in eodem corpere 
non semper forma et virtus una habi- 
tant; comparatur ista exterioris et in- 
terioris diversitas, Imag. 11, 

Corybantes, .Sait. 79. Tragod. 38. Icar. 
21. saltatores Rheae in Phrygia, .Saif.8. 
furentes, quid agant, D. Deor. 12. co. 
rybanticus morbus, Leriph. 16, 

Corybas, Deor. conc. 9. 

Cothurnus, agnomen Theramenis, Pseu. 
dol. 16, . 

Cottabus, Philopatr, l7. 

Coturnicum contra gallos apud Graecos 
pugna, 74nach, 37. 

Cotys, Adv. Ind. 97. 

Craneum, D. Mort. 1, 1. 

Crates, Cynicus, D. Mort. 11, 3. 27. 
Písc. 23. Gall. 20. Fugit. 20, numquam 
miles, Paras. 43. 
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Cratini comici aetas, Macr. 23. 

Crato, Cynicus, cui vitae generi adsue- 
tus, Sait. 1. saltationem odit, i6. mente 
mutata laudat, i5. 85. — dives Sicyo. 
nicus, D, Mort. 10, 6.12. — ἐξισωτής, 
Philopatr, 19, 

Creon, δα. 42. 

Crepereius Calpurnianus, Híst. 15. 

Creta, D. Mar. 15, 4. Cretenses optimis 
legibus utebantur, 4nach. 39. insignes 
Saltatores, .Sait, 8. lovis sepulcrum 
ostendunt, Sacr, 10. Deor. conc, 6. 
Phílops. 3. et saepius, Cretenses fabu- 
lae, Salt. 49. eorum sagittae venena- 
tae, IVigr. 37. 

Cribrum, alter mulget hircum, alter sup 
ponit cribrum, Demon, 28. cribro vati- 
cinari, 4lez. 9. —7 

Critius, statuarius, Rhet. Pr, 9. ΡΛί- 
lops. 18. 

Critolai Peripatetici aetas, Macr. 90. 

Criton quidam, Conv. 32. 

Crocale meretrix, D. Mer. 15. 

Crocodilus, syllogismus Stoicorum, Vit, 
Auct. 32. Herm. 81. 


Croesus, Lydorum pessimus, 2). Mort. 
2, 1. 2. ei, filiorum alter perit aber- 
rante Adrasti hasta, Iup. Conf. 12. al- 
ter surdus, pro Im.20. ei. experimen- 
tum veritatis Apollinis, Jup. Conf. 14. 
lateres aureos Apollini misit, Car. 11. 
cf. fup. Tr. 30. eius cum Solone col- 
Jloquium, Char, 10. 12. ob divitias ce- 
lebratus, Tím. 23. divitiis brevi tem- 

' pore excidit, /Vav. 26. Halyn transit, 
Hipp. 2. rogo impositus, Gall, 23. 23. 
iu servitutem datur, Char. 13. Νε 
cyom. 16. 

Croton, Vit. 4uct. 6. Gail. 18. 

Crucis figura, Jud. Voc. 12. 

Ctesias, de India scripsit quae nec vidit 
nec audivit, PAilops. 2. Ver. Hist, 1,3. 
ob mendacia in insula malorum puni- 
tus, i5. 2, 31. Artaxerxis Mnemonis me- 
dicus, Hist. 39. 

Ctesibil aetas, Macr. 22. 

Ctesiphon, urbs, JVav. 34. 

Cumanus asinus, Písc. 32. Fug. 13. ctf. 
Philops. 5. Pseudotl. 3. 


Cupido, D. Deor. 2. 13. de eo ib. 23, |. 
antiquus, .Sait. T. lapeto antiquior, D. 
Deor. 2, 1. ab Mercurio victus, D. 
Deor. 7, 3. cur non vulnerarit Musas, 
Minervam et Dianam, i5. 19. quos alios 
deorum vicerit, et cur? ibid. a Venere 
punitus, i6. 11, 1. vis eius invicta, í£b, 
12, D. Mort. 19, diis hominibusque i«- 

'* petet, D, Deor, S, S. oqexs ὃν. Axeor 
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32. duplex, i5. 97. δα, 38. Cupidinis 
statua Thespiis, πιο}. 11. Cupidines 
picti, Hist, 23. Herod. 5. accensas fa. 
ces ferentes, D. Mar, 15. conf. Amor. 

Cupiditás habendi fons malorum, Cyn. 15. 
cupidi homines similes iis, qui torrente 
auferuntur, $5. 18. 

Curetes succo sagittas tingunt, Nigr. 37. 
saltatores armati Rheae, /Salt, 8. 

Currendi exercitium apud Graecos, Anach. 
21. 

Currus bovem, prov., D. Mort. 6, 2. cur- 
rum regendi mira peritia, Dem, enc, 23. 

Cyhebe, Pseudol, 11. Tragod, 30. vid. 
Rhea. 

Cybelus, colonia Athen,, Jud. Voc, 7. 

Cycladum insulae, Tor, 17. 

Cyclopes in Aetna, Tim, 19. daales, D. 
Mar, 1, 2. eorum munus, Catapl, 14. 
ab Apolline interfecti, Sacr, 4. Cyclops 
pro homine impuro, Pseudol. 27. 

Cydias, homo dives, Nav. 38. 

Cydimache, Tozr, 26. 

Cydimachus, Catapl. 8. 

Cydnus, de Dom, 1. 

Cygnis de canentibus fabula, Electr, 4, 

Cyllarabis, 4pol. 11. 

Cyllenii Phaleti sacrificant, Jup. Tr. 42. 

Cynaegirus, Demon. 53. Rhet. Pr. 18, 
Iup. Tr. 32. 

Cynaethus, Demetrii Poliorc. adulate* 
pro Ii, 20, 22. 

Cynici perfecti et veri descriptio, vid. Cy 
nicus. t. 16. perstringuntur passim, 

Peregr. 6 sqq. Vit, Auct. Pisc. 44. 45 

48. Conv. 11 sqq. vid. Philosophorum 
mores. Cynici a Luciano nominantur 
hi: Alcidamas, Antisthenes, Crates, 
Crato, (Cyniscus.) Demetrii, Diogenes, 
Herophilus, Honoratus , Menippus, Ῥε- 
regrinus, Theagenes, quos vide. 

Cyniscus, philos., Catapl, 7. 22. 

Cynobalani, Ver, Hist, 1, 16. 

Cynocephalus, Ver, Hist, 1 extr. 

Cynosuria, 7car, 18. 

Cyrus, maior, cane nutritus, Sacr, 5, res 
ei. gestae, Char. 9, mors, ib. Τὸ. mor- 
tis causa, Macr. 11. minor, Macr. 16. 
uterque in insula beatorum, Ver, Híst, 
2, 17, Cyrus nomen mutatum in Tyrus, 
Iud. Voc, M. 

Cytmides, quale unguentum, 4lez, 22. 


Dactyli I1daei, Salt, 21. 

Dadis, dies festus, 4iex. 99. 

JDaedalus, astrorum scrutator, str, 14, 
16, ligneas statuas fecit euntes, Phi:ops. 
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19. quomodo volarit, Zmag. 21 
ducit, Salt, 13. conf. Gall. * 

Daemones, a Syro .e Palaestini 
Philops, 16. 

Damasias, athleta, D. Mort, 1 

Dàmis Epicureus, eius cum Ti 
diis disputatio, Γρ. Tr. 16. 3 
dives Corinthius veneno perii 
Mort, 27, 7. 

Damnippus, D. Mort. 8. 

Damon, adulator, D, Mort, 5. 
cidensis, eius et Euthydici 
Toz, 19 sqq. 

Damoxenus, luctator, D. Mort, 

Damyllus,' D. Mer. 11, 2. 

Danaé, Tim. 13. Salt. 44. ab Ilo 
D. Deor. 24, 2. Gall. 13. fi 
patre tradita, D. Mar. 12. — 
f0n. 47. 

Danaidum dolium, Tím, 18. Her 
D. Mort. 11, 4. 

Danaus, .Sait. 44. durius educat 
Mar. 6. 

Dandamidis et 4mizocae amicitia 

Daphne, /Sait, 48. ab Apolline a 
Deor, 2. 14. 1$. quomodo pi 
Hist. 1, 8. 

BDrius (Hyst.) Bosporum pont 
INer, 2. ei. deZopyro dictum, 
63. (Codom.) victus, D. Mor. 

Datis, Persa, Bís /ccus, 9. 

t)ecelia, mor, 24. 

De'rianus, sophista, 4sin. 2. 

O^ianira, .Sait.. 60. 

ὑ .Jatio, vid. Calumnia, 

14. Uciarum et lautitiae reprehent 


Su. 

Delphi, ibi oraculum Apoll., 
16, 1l. cf. 4strol. 24. Phal. 
Alez. A3, quam ob rem divites 
Delphicus tripus, Pseudol, 
phica divinatrix, Herm, 
templi donaria, Tím, 42. eor 
stratus demiurgi, Pal. 2, 3 
eorum regio, PAal. 2, 8. Delpl 
Pythii, Phal, 1, 1. ^ 

Delphines, homiges e fluctibus : 

av. 19. homines et musicam 
D. Mar. 8. 

Delus insula, de qua vid, D. 
Salt. 38, sacrificia ibi cum. 
(Salt, 16. quam ob rem dives 

Demades orator ex uauta, Den 
46. ad bellum timidus, Para. 

Demaenete, PhAilops, 27. 

Demea, orator, Tim. 49. 

Demetrius, statuarius, PAilops. 
Callatianus, Macr. 10. — Cyni 
Ind. 19, saltatoriam accusat : 
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1udat, Salt, 63, — Platonicus in 
to, Cal. 16. — Poliorceta, pro 
) — Sagalassensis, Hist, 32. — 
ιδίδ, Cynicus, eius et Antiphili 
&, Tor, 27 sqq. 

wes, Macr, 10. 

tus Abderitanus, Sacríf. 10. omnia 
t, cur? Vit, Auct, 13, ob acumen 
laudatus, 4iex. 17. spectra esse 
nec timet, PAilops. 32. eius ae- 
facr. 18. 

118, de Dom. 18. 

δα, D. Mer, 5, 2. 

c, Ephesius, Το, 13. 17. — phi- 
us eclecticus, cuius vitam vide 
non. 

intus, D. Mer. 8, 2. 


enes, dux Athen,, Híst, 38. 49. 
tor, eius encomium, vid, Dem, 
Paeaniensis, PBís 4cc. 3l. pa- 
sollicitator, Paras, 42. ignobili 
natus, per eruditionem magnus, 
12. εἰ. dictum, Jup. Tr. 23. 
[omero comparatus, Dem, enc, 
, octies descripsit Thucydidem, 
e autographa magni aestimata, 
'nd. 4, apologia eius, Paras. 56. 
ων ἆμοιρος, Rhet, Pr. 11. cf, 
Cond. 5, 25, lup, Tr. 15. Bis 
6, Rhet. Pr, 10, Dem, enc. 5. 
atus, 4lex. 45. 
, Philops. 26. 
c, Ver. Hist, 1, 22, 

Syr, 14, 
n, diluvium eius tempore, Tím, 
ait, 39. Syr. 12, conditor templi 
olitani, Syr, 13. 28. Deuc. et 
,, Rhet, Pr, 20. 
spitio excipienti similis, Cyn, 7. 
t corrigere peccata, Demon, 7, 
anorum, de eo doctrina, PAilo- 
I2 sqq. vide Dii. 

praecisio, poerae apud Scythas 
Toz, 10. 


et comoedia iunguntur, quomodo 
it, Prom, ín verb. 6. 6. philoso- 
'amiliaris, Pisc, 20. philosophiae 
is Acc. 28, eius natura antiqua 
da ab Luciano, Bis 4cc, 33 8qq. 
le ea, D. Deor. 16. nata, D. 
0, Taurica, 7up. Tr, 44. Scytha. 
l'ox, 2 sq. eam Scythae humana 
; carne, Sacr, 19. D, Deor,23, 1, 
; non delectata, abitura, ibid. ob- 
itur, D, Deor. 26, 9. irata Oe. 
uod sola non invitata sit ad sa- 
m, Conv, 25. Sacr. 1, cur eam 
ilnerarit Cupido, D. Deor, 19. 
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eius templum Ephesi, 7cer. 24, incen 
dit quidam, ut famam consequeretur. 
Peregr. 22. 

Diasia, Téím., 7. Icar, 24. celebrata cer. 
tamine in libris praelegendis , CAaridem. 


Dictaeum antrum, D. Mar. 15, 4. 

Didactrum, de eo praeceptorum cum ἀῑδεϊ- 
pulis expostulationes, Jferm. 80 sq. 
1οαγ. 16. 

Dido, .Sait. 46. 

Didymaeum oraculum, 4/ez. 29. D. Deor, 
16, 1. unde nomen habeat, .4strol, 23. 

Diei sacrificant Aethiopes, Jup. Tr. 42. 

Dii patriam quique suam amant, Patr, 
enc, 6. perfecti et classici, Deor, conc, 
]. 16. fup. Tr. 18. deorum multitudo 
ac monstra ridentur, Deor. conc, 4 sqq. 
Philopatr, 4 sqq. 11. deorum rustico- 
rum forma, dii spurii, Deor, conc, 7. 
13. eorum recensus, i5, 15 sq. barbati, 
Cyn. 20, deorum vita, Sacr. 6--θ. mo- 
lestiae, Bís 4cc. 1. hominum in eos in- 
dignatio, (5, 3. variae de lis opiniones, 
Icar. 8 sqq. iis cur sacrificetur, cum 
boni nihil per eos contingat hominibus, 
Iup. Conf. 5 sq. eorum de primatu 
contentio, Jup. Tr. 9 sqq. deum ex 
machina advocare, PAilops,. 29. dii falli 
nescil, Pha/. 1, 1. perstringuptur, Zup. 
Conf. 8. ambigua eorum responsa, {δ. 
14, eorum providentia a quibus negata, 
ib, 6. eorum diversa genera, {ωμ. Tr. 
42. de lis sententia Euripidis, $5, 41. 
cur dubitandum de eorum providentia, 
{δ. 19. ea negatur, {δ. 4. 16 sqq. 35. 
metu Gigantum ip Aegyptum transfu- 
glant, Sacr. 14. iis ponuntur templa, 
15. 11. signa iis quaedam assimilantur, 
1b. ponuntur iis altaria, ió, 12. ab Ae- 
thiopibus excipiuntur convivio, ib. 2. 
hominibus vendunt bona, ἐδ. olim etiam 
homines adhibuere ad convivia, Sacr. 
9. quarundam gentium dii, ib. 10. eo- 
rum taxantur adulteria, Prom, 17, amant 
pulchritudinem, Charíd, 6 sq. 

Diluvium, vid. Deucalion. 

Dimaenete , .Scyth, 2. 

Diniae, Ephesil, fata, Tox, 12 sqq. — 
D. Mort. 7, 1. 

Dino, historicus, Macr, 15. — alius, P^i 
lops. 11. 

Dinomache, D. Mer. 7, 2. 

Dinomachus, Stoicus, PAilops. 6 δᾳᾳ. — . 
miles, D. Mer, 15, 1. 

Diocles, 4iex, 52. — philosophus, Eun, 4. 

Diogenes, Sinop.. prius mensarius, tum 
philosophus, Bis 4cc. 24. de eo cius- 
que Secta&oti:bu. ,. VÀX,. Awex, A — NV 
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eius io Lucianum oratio ficta, Pisc, 3ὔ. 
numquam miles, Paras. 43, quomodo 
quis gloriam possít consequi, monstrat, 
pro Im, 17. in Craneo cur dolium suum 
volverit, Hist, 8. mortem sibi ipse cón- 
scivit, D. Mort. 21, 2. quale eius mo. 
numentum, D. Mort, 24, 3. in insula 
beatorum amator Laidis, Ver. Hist, 9, 
1S, Herculem deridens, D. Mort, 16, 
cf, IVecyom, 18. D, Mort, 1. 9, 3. 27. 
Demon, 68. 62. Fug. 20. 

Diogenis, Seleuciensis, aetas, Macr, 20. 

Diomedes, D, Mort, 20, 1. Paras. 44, 
Ver. Hist, 2, 23, 

Dion Heracleensis, Hermot, 9. — Syra- 
cusanus, JVecyom, 13. Vit. Auct, 19. 
Gall, 25. — Prusaeus, ex urbe pulsus, 
Peregr. 18, Paras, 2, 

Dionicus medicus, Con», 1. 20. — alius, 
Nav. 24. 

Dionysia, Dionysiis tragoedi novi, Tím. 
51. — Dionysiaca saltatio, Φα, 22. 
libertas, Prem, 6, agere, de BHMerc. 
Cond. 16. 

Dionysius Sic. prior, apud inferos, JVec, 
13, eruditos iuvit pecunia, ἐδ. — Sic. 
tyr., malus poéta, Adv, Ind, 15., ubi 
etiam quaedam eius fragmenta, οἱ. car. 
men inApollinem , Laps, 4, praeceptor 
puerorum Corinthi, Gail.923. cf. Para;. 
32.33. — quidam, prius Stoicus, deinde 
Epicureus, Bís Acc, 13. 20 sqq. 

Dionysodorus, Ptolemaei Lagi epistolas 
collegerat, Laps. 10. — rhetor, Conv. 
6 sqq. 39. 

Diopbantus, rhetor, D. Mort. 10, 12. 

Diopithes, Dem. enc. 35. 31. 

Dioscuri, De Merc. Cond, 1. Sait, 40, 
σωτῆφες;, Alex. 4. alter navem servat, 
Nav, 9. in mails navis apparent, Charid, 
3. cur dii, ἐδ. 6. saltandi artem Lace- 
daemonios docuerunt, /Sait, 10. 

Diotima, /mag. 18. Eun, 7, 

Diotimus, Megarensis, Charid, 3, — D. 
Mer. 10, 1. 

Diphilus, cognomine Labyrinthus, Conv, 

sq.'— D. Mer. 12, Ι. 

Dipsades, de iis vid. Dips. 

Dipylum Athenis, ScytÁ, 2. Nav, 17,24. 

Dirce, Asin, 23. : 

Disciplina Graecorum, .4nach, 20 sqq. cf. 
Graeci, Adolescentia. quaenam Scythi- 
cae adolescentiae prima disciplina, 7oz. 
6. quid in ea potissimum observandum, 
Somn. 27. 

Disputationes philosophorum ad vulnera 
rocedunt, Conv, 1. frivolae, Bis 4cc, 
4. longae quaedam et acerbae, Herm. 1. 
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ad novas disputationes quomoc 
quidam, Bacch. 5. logomacbia 
indoctiorum philosophorum , De 

Divinatio vera ac falsa, Diss, c 
7 seq. divinatione non immut 
tum, sir. 98, veteres cur div 
bus dediti fuerint, £5. 23, κι 
quidam à Demonacte quomod 
hensus, Demon. 37. 

Divitiae, de iis Tím, 125qq. quo 
utendum, i5,16. 17. divitam m 
23. eorum condicio apud infe 
Mort, 1, 1. admonentur, ib. 3, 
aegre ferunt, Catapl, 14. eorui 
vita, Cyn. 17. 18. Gall. 15. 29 
contra divites promulgatur aput 
lex, /Vec, 19 sq. dives quid si 
sito, Paras, 98. quid illi hic pi 
69. pauperum status melior qu. 
tum, Gall. 21 sqq. divitum n 
versa valetudine utuntur, αυ. 
sunt beati , Saturn, 26, quomoc 
invidiam, ib, 33. eorum quei 
pauperibus, Ep. Sat. 37 sq. 
reconditae, Tim, 13. reiiciuntur 
earum fugacitas, i5, 29, /Vav, 2 
nam eas vitia comitentur, ib, 
vitiis elatis quisnam supervenia 
Imag. 21. iis moderate utentet 
{δία, quidam divitiarum causa 
Subeunt gravissima, 7ím, 26, 
malis hominibus obvenire solen 
25. (Sat, 3. 11. vanae sine testi 
29.33. ad indifferentia referuntu 
36. 37, earum pericula, Cyn, 6 
Aurum, Avarus, Νυπί, 

Doctus, vid. Eruditi. 

Dodona, Icar. 24. Dodonaea fagus 
31. Gall. 2. 

Dolium volvere in Craneo, ist, 
naidum, Herm. 61. cf, Danaid: 

Dolor non est indifferens, Conv, 

Dominorum et honesta et turpli 
Servi, sin, 5, 

Dorio, nauta, D. Mer, 14. 

Dorio modo quid proprium, Har 

Doris, D. Mar. 1, 1, 12. 

Dosiadae Ara, Leriph. 25. 

Drachma, oratori soluta, Dem. οἱ 

Draco, sidus, Astr. 23. custos aur! 
66. signum numeri militum ap. | 
Hist, 29. draoenes a mulieribus 
Alex. 6. draco deus, ib, vid. C 

Dracon legislator, Cal, 8. 

Drimylus, Gail. 14. 

Dromon, Tím, 22. Dromonis labo 
Merc. Cond, 25. — servus, D, . 

Duces praeclari, qui tam fortiter p 
quam Saptenter ordinant aciem, / 


INDEX RERUM. 


E. 

Ebrius descrihitur, Tim, 54. 

Echecratis pocula levia, αυ. 20, 

Echinades , ,Sait, 50. 

Echo, garrula, D. Mar. 1, 4. Panis amica, 
D. Deor. 22, 4, 

Eclecticus philosophus, v. Demonax. leg. 
Hermotimus, 

Edessa, Hist, 22. 24. vid, Europus, 

Educatio, vid, Adolescentia, Disciplina, 
Graeci. 

Elatl fil,, Gail, 19. 

Electra, syllogismus 
Auct. 22, 

Electrum, de eo fabula, Electr, ] sqq. D. 
Deor, 25, 3. 

Elegia ridicula, Conv, 41. 

Elenchus, Písc. 17, Menandri, Pseudol. 4, 

Klephantorum cornua, Syr. 16, 

Kleusinia, Catapi. 22. Demon, 11. 34. 

Elei, Demon, 58, iaculatores, D, Mort, 
14, 2, Elide gymnasium, Peregr. 3. 
Elicae fabulae, Salt, 47, 

Eloquentia, vid. Rhetorica. nobilissimos 
efficit viros, Ret, Pr, 2. in senectute 
demum matura, Herc. 4, eloquentiam 
Graecam quomodo comparare deceat, 
Lexiph, 22. Graeci eam Mercurio tri. 
buunt, Galli Herculi, Herc, 4. 

Elysii campi, Luct, 4. Ver. Hist, 2, 14, 

Emmelia saltationis genus, Salt, 22. 20. 

Empedocles, Icar, 13, Peregr.1, Fug. 1. 
eius versus, Laps.2, cur se in Aetnam 
immiserit, D, Mort, 20, 4, non in in- 
sula beatorum, Ver. Hist, 2, 21. 

Empusa, saltatrix, .Sait, 19. 

Endymion, Deor, conc, 8. Musc, enc, 10. 
ab Luna amatus, D. Deor. 11, Sacr. 7, 
eius imago, D. Deor. 11, quid in astro. 
logia ordinarit, «ξί;, 18, Lunae rex, 
Ver. Hist. J, 11 Td 

Enipeo neglectam Tyro praeripit Neptu. 
nus, D. Mar. 13. P P P 

Enneacrunos fons, Tim, 56, 

Enodiae festum Aeginae, /Vav, 15, 

Epaphus, Sa!/t, $9, 

Epeus, Hipp. 2. Ver. Hist, 2, 22. 

Ephialtes, vid. Otus. 

Epicharmi comici aetas, Macr, 25, apo- 
phtegma, Herm, 47. 

Epictetus, philosophus, Demon, 3. uxo- 
rem non duxit, Demon, 60, ex urhe 
pulsus, Peregr, 18, eius lucerna, Ade, 
Ind, 13, 

Epicurus, de eo, Vit, 4uct. 19, Ver. Hist, 
2, 18, Sait, 6, de eo oraculum Alexandri 
pseudom,, Alex, 26, ab Luciano lauda- 


tus , ib. 17. 25. 61, eius liber, χυρίαι 


Stoicorum, Fit, 
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δοξαι, ab Alexandro combustus, ib. 
47. diis illudens, {μρ. Tr. 22. provi- 
dentiam negaus, Bís Acc. 2. ei, ερὶ- 
stolae et salutandi formula, Laps, 8. 
Epicurel quales, Herm, 16, deorum il- 
Jusores, Jcar, 32. quid putent bonum, 
Bís Acc. 22. felicitatem iis non conce- 
dit parasitus, Paras. 11 sqq. Alexandro 
seudomanti infesti, qui eos perseque- 
atur, iex, 25. 38. 44 sq. cf. Písc. 
43. [car, 18. vid, Damis, Dionysius, 
Hermodorus, Hermon, Lepidus, Timo- 
crates, 


Epigramma In virum dipsadis morsu ex- 
stinctum, Díps, 6. 

Epimenides, Tím, 6, Philops. 26. 

Epimetheus, Prom. in veró, 7. 

Epipolae, Hist, 38. 57, 

Epirotee tragoedus cum Nerone certans, 


er. 9. 

Epithalamium miserabile, Conv, 4]. 

Epithetis utuntur poetae ad versus re- 
plendos, Tim. l, 

Epiuras, D. Jer. M, 2. 

Equi signati, 4dv. Ind, 5, Thessali, Zeuz, 
6. equum in campum vocare, Písc, 9. 
equorum cupido exprobratur Romanis, 
Nigr. 29. equum se volutantem wi 
pinxerit Pauson, Dem. enc, 24, 


Eranus, coena collaticia, D. Mer, 7. 

Erasiclea, D. Mer, 10, 3, 

Erasistratus, Epigr. 60. . 

Eratosthenis, Cyrenaei, aetas, JMacr, 27, 

Erchius, 4mor,. 49. 

Erechtheis tribus, Tím, 49. 

Erechtheus, «Φα, 40. Pseudol. 11, Nec, 
185, Dem. enc. 46. 

Erichthonius, PAílops. 3. de Dom. 27. 
Sait, 39. 

Eridanus, fluv., .Sait, 55. D. Deor. 25,3. 
D. Mort, 12, 9. Electr. 1 sqq. 

Eridis pomum, D. Mar, 5, D. Deor. 20, 
Charid. 10. 17, 

Erigone, Salt, 40. eius canis, Deor. conc. 5. 

Erinyes, Νεο. 9. 11. Luct, 6,8. Catapl, 
23. D. Mort. 20, 1. 

Eriphyle, y 8. 

Eros, vide Cupido, 

Eruditionis laus, Somn, 9—16. pulcrarum 
rerum princeps, ἴπιαφ, 16. eius imago, 
ibid, eruditis turpe se dare in servitium 
mercede proposita, de Ίεγο. Cond, 4. 
eruditorum morbus, Hist, 2, eruditis 
dupla portio debetur, Cronos, 15, 

Erythia, Salt, 56, 

Erythraei lapides, Amor, 41. 

Ethocles, D. Mer. 12, 1. 

Euagoras, pro lw, ^. 
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Euandridas, Elens, Herm, 39. 

Kuangelus, malus citharoedus, 44ο. Ind. 
8 οσα. 

KEubatidae domus specttis vexata, Phi. 
lops. 30. ) 

Eubiotus, Tor, 31. 54 sq. 

Euboea, Dem. enc. 37. a Boeotia per 
fossam abscissa, JVer. 2, 

Eubulides, orator, Dem, enc. 12. 

Eubulus, Dem. enc. 41. ) 

Kuclides, Hermot. 16. 

Eucrates, Sicyonius, dives senex, JD, 
Mort, $, — dives, Gall. 7T. — nobilis, 
Herm. 11, — ex Piraeeo, orator vul- 
garis, Dem, enc, 31. — Dinonis ΒΙ., 
philosophus mendax, PhAílops. 6 sq. 

Eucritus, foenerator, Conv, 5 etc, — D. 
Mer. 6, 4. 

Kuctemon, Athen., Dem, enc, 48. 

Eudamidae et Aretaei amicitia, Toz. 22. 

Kumelus, citharoedus bonus, Adv, Ind. 10. 

Eumenis Cardiani epist, ad Antipatr., 
Laps. 8. 

Eumolpus, Demon, 34. Anach, 34. Fug.8. 
Eumolpidae, «4{εχ. 39. 

Eunomius, D. Mort, 11, 2. 

Eunomus Locrus, Ver. Hist. 2, 18. — 
alius, D. Mort, 11, 2. 

Eunuchus, quale animal, Eun. 8, omni- 
bus excludendus sanctioribus, i5, 

Eupator rex, lex. 87. 

Euphorbus (pro Pythagora), Gall. 4. 13, 
17. D. Mort. 20, 3. Ver. Hist, 2, 21. 
vid, Pythagoras, 

Euphorion, Hist. 87, 

Euphranor, pictor, JMerc. Cond, 42, Imag. 
1. statuarius, Jup. Tr. 7. 

Kuphro, meretrix, Epigr: 49. 

Eupolis, Ρίο, 25. Bís Acc. 33. 

Kuripides parasitus Archelai, Paras. 35. 
eius de congressu cum mulieribus sen. 
tentia, Amor. 38 bis, de puerperio, 
Gall. 19. de diis, fup. Tr. 41 ter. conf. 
Dom. 23. citatur: IVecyom, 1. Vit, 4uct. 
9 extr, Písc. 3, 39. pol. 6$. Laps. 2. 
lup. Tr. 2. Pseudol. extr.  Conviv. 
extr, — "Avógouéóo Necyom. 1. Hist, 
| — Βάκχαι Pisc. 3. 4de. Ind, 19. 
Pseudol. 19. — Βελλεροφοντης Tim. 
4l. Gall. 14. — Έκαβη Necyom. 1. 
Dem. enc. 41. — Ηρακλής Necyom, 1. 
Ἱκρ, Tr. 1. — Ἱππόλυτος Ade. Ind. 
98. — Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις Amor, 
41 ter. — ήελανίππη lup. Tr. Al. 
PlHopatr, 12. — Μελέαγρος Con. 

vip, 30. — Μήδεια Apol, 10. Ῥαταν. 4. 
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3 , 
— Ορέστης Iup. Tr. 1. — Φοένισ- 
σαι Apol. 3. Laps. 2. Amor. 23. Ικρ. 
Conf. 13. Bis 4cc. 21. Hercul. 4. Dem. 
enc, 9. — Φρίξος Macrob, 23. 

Euripus, jVer. 9. 

Europa, Cadmi soror, Syr. 4, ab love 
amata et rapta, D. Mar. 15. Charid. Ἱ. 

Europa in bello Troiano primum veunit 
contra Asiam, Charid. 18. 

Europus,' Hist, 20. 24, 98. 

Eurybatus, homo malignus, ler. 4. 

Eurydice, D. Mort, 23, 2. 

Eurysthei merita, fup. Tr. 21, eius se- 
pulcrum, Deor. conc. 7. 

Eurytus, Pisc. 6. 

Euthydemus, Peripateticus, Herm. 11, 

Euthydici et Damonis amicitia, Τος. 
19 sqq. 

Exadius, Paras, 45. 

Exempla excitant mentes, ««παςλ. 37. in 
multitudine eorum non inest robur, sed 
in praestantioribus, Toz, 11. 

Exercitium luctae, quid, 4nacÁ. 8. opti- 
mos illa effici cives honorisque aman- 
tea, (5, 14, cur in Graecia institata, i5. 
15. Lacedaemoniorum exercitia, i5. 38, 
iuvenes exercitia reddunt anlmosos et 
robustos, ib, 34. varia istorum genera, 
(b. 1 sq. (4mor. 45.) traducit illa Ana- 
charsis, ib, 31. vid. Gymnasium. 

Exsilium, poenarum gravissima, Patr. 
enc. 12, 

FK. 


Faba, cur eas aversetur Pythagoras, Fit. 
Auct, 6, Athenienses earum suffragiis 
creant magistratus, i5. 

Fabulae Graecorum unde ortae, .4str, 
20 aqq. in historiis minus iucundae, 
Hist, 20. ἳ 

Famae bonae amor nequaquam e vita ex 
pellendus, 4nach. 36. 

Fatum divinatione non immutatur, «427, 
98, si sit inevitabile, non puniendos 
esse homines, fup. Conf. 18. eius ar. 
bitrio regi hemines, Apol. 8. ad fatum 
referunt quod patrarunt malitiosi, D. 
Mort, 30. fati vis, 15. 19, 2, ridetur, 
Deor, conc. 13, Fatum duplex, PAile- 
patr. 16. conf, Parcae. 

Febricitantes sanat Polydamantis et Tbea- 

enis statua. Deor. conc, 12, 

Felix, quis, Demon, 20, felicitas ab aliis 
in alia re ponitur, Herm, 60. ea vir- 
tute paranda, i5, 6. 7, vera, divitiarum 
et gloriae et voluptatis expers, i5. fe 
licitas mutat mores, Tím, 22. vid. Cleo- 
Wa, DixWae, Fortuna, Honor, Nomen. 
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Feminarum vita suavior quam virorum, 
D. Mort, 28, vid, Mulier. 

Ferrum cum auro confertur, Char. 12, 

Festa nusquam frequentiora quam in Sy- 
ria, Syr. 10. 

Ficulneum lignum fumo molestum, Pe- 
regr. 34. 

Figuli dicuntur Promethei, Pron, ín v. 2, 

Filius pstris uxorem deperit, Syr, 17, 

Foenerari soli convenit sapienti, Vit, 
Auct. 23. foenus et ratiocinium, Tím. 
13. foenus quattuor drachmarum per 
mensem, Conv. 32 

Formae corporis humani praestantissimae 
imago, Γπιαφ. 6. ea una cum pulcritu 
dine mentis non semper in eodem ho. 
mine, ib. 11. comparatur ista diversi- 
tas, ἰδία. 

Formica aut camelus, prov, Ep. Sat, 19. 
formícae varia negotia, car. 19. earum 
civitati humana cemparatur vita, ib, ex 
iis orti homines Myrmidones, i5, 9. for- 
micae Indicae, Ep. Sat. 24, 

Fortuna, eius fuga relinquit tristes, /Vec. 
16. ea atque fato nibil potentius, Zup. 
Conf. 3. quinam fortunae bonis digni, 
Imag. 21, ea immoderate utentes quis 
casus superveniat, (b, ea moderate uten- 
tes securi, i5, ei. inconstantia, Νέα, 
20. vitam humanam moderátur, Nec. 
16. vid, Divitiae, Felix, Pliutus. 

Fratres se vocant Christiani, Ῥεγεργ, 13. 
— - fraternus amor Castoris et Pollucis, 
D. Deor. 26, 2. 

Fraws, exempla eius, Toz. 47 sq. 

Frugalis victus, Tim. 56, 

Fumus, non delectari sine eo, mor, 4. 
e fumo in Ignem (provo.) , IVec. 4. fu. 
mus 4 Cynicis habentur aureae coronae 
et purpura, Cyn. 19. 

Funerum vanitas, JVigr, 30. de funeribus 

- et ritibus circa mortuos, Luct. 10 sqq. 
funebres sermones perstringuntur, £5. 
20, 23. vid. Parentatio, Sepultura, 

Furiosos curare difficile, .fód, 16. furor 
iuvenum, senum, mulierum, unde oría.- 
tur, ib. 30. 


6. 


Galatea, D. Mar. 1. Ver, Hist, 2, 3. 

Galea triplex, Philopatr. 25. 

Galene, Nereis, D, Mar. 6. 

Galilaeus in tertium coelum penetrans, 
Philopatr, 12. 

Galli, occidentales, ab Hannibale victi, 
D. Mort, 12, 2. vim dicendi tribuunt 
Herculi, Herc. 4. 

Galli, sacerdotes Cybeles, castrati, Cro. 
nos, 12, stipem colligunt, ib. deam Sy- 
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riam in asino circumducunt mendican- 
tes, 4sin,. 35, Syr. 15 et freq. Gallos 
amant feminae, 15. 22, origo moris sese 
castrandi, ib, 26. 27. cur vestes σια- 
liebres gestent, ib, vulnerant brachia, 
ib. $0. ritus se castrandi, ib. $1, quo 
modo sepeliantur, i5, 52. 

Gallina Numidica, de Merc, Cond, 17 
gallinarum lac mulgere, i6, 13, 

Gallograecorum acies contra Antiochum 
et proelium, Zeuzx. 8 8qq. 

Gallus Mercurio sacer, vis longissimarum 
eius in cauda pennarum, Gall. 28. sacer 
Hierapolitanus, .Syr. 48. templum ei. 
in insula soniniorum, Ver. Híst. 2,32, 
33. gallorum contra coturnices pugna 
apud Graecos, 4nach, 37. 

Ganymedes, Charid. 7, Phryx, ex Ida 
raptus, lovis pincerna et amasius, D. 
Deor. 4. 6, sidus eius, ibíd. narratio de 
eius raptu, D. Deor. 20, 6. 

Garamantum vivendi ratio, Dips. 2, 

Gargarus, Idae cacumen, D. Deor. 4, 2. 
Charid. 1, D, Deor. 20, 1. 6. 

Gelonis tyranni graveolentia oris, Herm, 


Gemini, coeleste signum, .4str, 23, 
Gemmae albae, aqueae, igneae, Syr, 
32, gemma lychnis, Jucem noctu prae- 


bens, £5, 

Genetyllis, Genetyllides, Pseudol. 11, vid, 
Venus, 

Geraestus, Jup. Tr. 25. 

Geranesa, Jcar. 11, 

Germanicum bellum, 4f/ez, 48. 

Geryon, Herc. 2. Salt, 56, Tox. 62. eius 
0868, Adv, Ind. 14. 

Getae, Deor, conc, 9. Icar, 16. vid, Scy- 
thae. 

Gigantes, Prom. 13. Sacr, 14, .Sait, 38. 

up. Tr. 3. Charid, 18. 

Glauce, .$áit, 42. 80, 

Giaucias, PAilops. 14. 

Glaucus deus, δα, 49. — alius, Pseu- 
dolog, 26, — e Carysto, athleta, pro 
Im. 19, Herod, 8. 

Gloria pretiosior praemiis, nach. 10, 
eam consequi laboriosum, ἐδ, eius amor 
nequaquam ex vita expellendus, ib, 
36, vid, Fama, Honor, Laus, 

Glycera, Ret, Pr. 12, 

Glycerium , pellex Megapenthis, Catapl, 
12. 

Glycon, nomen draconis, «ει. 18. ora. 
culorum eius ratio, íb. 19 sqq. dies 
eius festi, ib, 38 sqq. Aesculapius iu- 
nior, íó, 43, in honorem eius cuditut 
nummus, i5, 58, 

Gnathonides, Tím, 4$, νο. ὃν. 
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Gniphon, parasitus, Tím. 58, — sordidus 
foenerator, Vit, Auct, 23, Catapl, 17. 
σαιι. 30. 

Goaesi, Omanorum regis, aetas, Macr. 17. 

Gobares, Catapl. 6. 


Gorgiae sophistae mors, JMacr,. 93. — 


amator, D. Mer. 8, 1, 

Gorgo, de ea, Philopatr. 8. 9, descripta, 
Hist. 19. Gorgones pulcherrimae, de 
Dom. 19, in Libya, D. Mar. 14, 19. 
Salt, 44. Imag. 1. 

Goslthres, Macr, 16, 

Graeciae laus, Nigr, 12 sqq. male mora- 
tos ad vitam honestam reducit, ib, de 
Graecorum exercitiis in gymnasiis et 
educatione puerorum .fnachars, cur 
exercitia Graeci instituerint, ib, 15 sq. 
cur non ulantur pileo, ib. 16, eorum 
cura circa civitatem bene instituendam, 
1b, 20. comoedorum apud eos licentia, 
$b. 22, praemia dant victoribus, £6. 96. 
&d virtutem excitant adolescentiam 
exemplis animalium, ib, 37, instruunt 
eam arithmetica, musica, poesi, morum 
scientia cet,, 4b, 21. Graecorum fabu- 
lae unde ortae, .fstroi, 20 sq. unde 
astrologiam hauserint, í£b, 10. Graeco- 
rum iusiurandum, 7oz, 12. amicitiae 
exempla, íb, 9 sqq. verbis amiciores 
quam re, ib, verborum sectantür ele- 
gantiam, ib. 42. quomodo eam parare 
deceat, LezipA. 22 sqq. Graeci veteres 
quomodo comam ornare fuerint soliti, 
Nav, 3. Alexandrum adulati, D. Mort. 
19, 2. mortuos cremant, Luct, 21. Grae- 
ciae antiquae termini, 4mor. 7, 


Grammis, nomen mulieris, D, Mer. 13, 4, 

Grana vid, Charis, Gratiae, D. Deor. 
20, 15, 

Gruem saltare, quid, .Sait, 34. 

Guttur, quattuor digitos longum, iVigr. 33. 

Gyarus, insula, Τους, 17. 

Gygis anulus, Bís cc. 21, Nav. 42. 
istius habere aurum, Paras, 68. 

Gylippus, Hist, 38. 

Gymnasium, qualis locus, mach. 7. 
Scythae eo carent, ib, 6. gymnasii 
exercitia, Leriph. 6. vid, Exercitium, 
Graecia, ? 

Gymnopaedia, saltationis Laced. genus, 
Salt, 12. 

Gymnosophistae, vid, Brachmanes. 

Gyndanis et Abauchae amicitia, Τους, 61. 

Gythium, urbs, D. Mer, 14. 


Haemus, Fugit, 26, Sat, 51, 
JHakyon, Aeoli filia, Helleni& neptis, 
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Haic. 1, ávis, fabula de eius origine 
ib. 1. 2. aves maritimae, Ver, Hist, |. 
31. ingentis nidus, i5, 2, 40. dies hal- 
cyonii, Halc, 2, 

Halicarnassi Mausoli monumentum, D. 
Mon, 34, 1, 

Halirrhothius, .Sait, 39. 

Helos, dies festi Atheniensium, D. Mer, 
1, 1. 7, 4. 

Halys, Hipp. 2 et saep. 

Hannibal, res elus gestae laudatae et 
extenuatae, fata, vitia, .D. Mort, 19. 
Alexandro posthabetur, {ὁ, Ver, Hist, 


9 9 

Harmodii et Aristogitonis statuae in foro 

' Athen, , Paras, 48, 

Harmonides tibicen, Harm, 1, 2. 

Harmoniae, Harm. 1, 

Harpina, urbs, Peregr. 35. 

Harpyiae, Γέπι, 18. 

Hebe, D. Deor, 5, 2. D. Mort, 106, 1, 

Hebraica verba a praestigiatoribus adhi. 
bebantur, ex. 13. 

Hebrus, Βαν., Fug, 25. Adv. Ind, 11, 

Hecate nocturna, Necyom, 9, visa et de- 
scripta, P^ilops, 22 sqq. cum Cerbero 
& praestigiatoribus evocata, ib, 14, cf, 
Nav, 15, Hecates coena, D. Mort, 1. 

Hector, Paras. 26. Sat, 76, Hectori sa- 
crificatur, Deor. conc. 12. 

Hecuba, Sacr. 3. ei similis mulier, Gail, 17. 

Hegeslas, Ret. Praec, 9. 

Helena, Salt. 40. 45. Dem, enc, 10, pul- 
chra, D. Mort, 18, 1, de eius forma, 
D. Deor. 20, 13. uxorem eam profit. 
tit Venus Paridi, ib, ob pulchritadinem 
dea facta, fratresque 
Charid, 6, à Theseo rapta, reliqua fata, 

2 i6. 16 sqq. tempore belli Troiani anus, 
Gall, 17. in insula beatorum, er. 
Hist, 2, 8, 15, ex ea aufugit cum Ci- 
nyra, ib. 2, 2ὔ.. 

Heliadas, i, e, Sole genitos, ira perse 
quitur Venus, Amor, 2. 

Heliaea, Tím, 51. cf. 4mor. 18. 

Helicon, Adv. Ind. 3. Iup. Tr. 26. 

Heliopolis, Syr. 6. 

Hellanicus Lesbius, Macr. 22. 

Hellanodicae, qui, Herm. 39 sqq. pro 
Imag. 11. 

Helle, de ea D, αγ. 9, 

Helleboro indigere, D. Mort, 17, 2. 

Hellespontus, Dem, enc. 35. 37. Ret, 
Pr. 18, unde nomen, D. Mar. 9, 1. 

Hemitheon, Adv. Ind. 23. Pseudol, 3. 

Hephaestion píctus, Herod, 5. ad Issum, 

aps. 8, ultra modum ab Alexandro 
amatus, D. Mort. 14, 4. inter deos rc 
Yetus, Cat, t1 sqq. 


deos faciens, 
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Hetaclidarum reditus, Sait, 40. 

Heraclides, Carius, Ver. Hist, 2, 22. 

Heraclitus, omnia deplorans, Vit, 4uct. 
14, Sacrif. 15. conf. Fug. 9. eius 
dictum, Hist, 2. 

Heramithres, Catapl, 21. 


Hercules, per tres noctes genitus, D. 
Deor. 10, Somn. 17. cur deus, Charid, 
6. 7. Aesculapio priorem locum conce- 
dere non vult, D. Deor. 13. heros in 
coelo, umbra apud inferos, eiusque di- 
vinitas irridetur, D. Mort. 16, qualis 
futurus, si voluptati obediisset, Jis 
Acc. 20. in Venerem acer, Amor. 1. 
polum ferens, Char, 4, Aornum capere 
nequivit, D. Jfort.14, 6. vulturem Pro- 
metheo infestum interimit, Prometh. 20. 
Centauri sanguine exeditur, de mort. 
Per. 25. in Οεία conflagratus, Herm. ?. 
de mort, Peregr, 21, de eo, Salt. 41. 
eius cum flumine lucta , 1b. 50, Hercu- 
lis laus, Cynic. 13. αλεξύκακος, Alex. 
4. Εις. 32. rusticus, Jup. Tr. 32. ei. 
statua ἃ Lysippo facta, lup. Tr. 12. 
tabula, in qua Omphalae serviens pictus 
est, descripta, Hist. 10, pictus bibens, 
Conv. 14. ei, poculum, {δ. 16. deus 
Cynicorum, i5, et saepius. cf. Fug. 
23. Deor. conc. 6. 7. Ver. Hist. |, Ἱ. 
— Herculis Gallici imago, Herc. 1 8δᾳᾳ. 
— Tyrius antiquior Graeco, Syr. 8. 
alius, Sostratus, Dem. 1. 


Heredipetae, D. Mort, 11, 1, 6, 6, 1. 7, 

1. 8. 9. 

Hermae, duplici vultu, Jup. Tr. 43. 

Hermagoras, lup. Tr, 33. 

Hermaphroditus, D. Deor, 15. 23, 1. 

Hermias, eunuchus, Eun. 9. 

Herminus, Arístotelicus, Demon, 66. 

Hermippi persona, Charid, 1. 

Hermocles, Rhodius, statuarius, Syr, 26. 

Hermocrates, Hist, 38. 

Hermodorus, 7car. 16. 26. 

Hermoiaus, D. Mort. $, 1l. 

Hermon, Epicureus, Conc, 6. 9. 

Hermotimus, Clazouenius, Musc. enc, 7. 
cur philosophiae Stoicae se dederit, 
Herm, 15 sqq. — nauclerus, D. Mer. 4,2. 

Herodes Atticus, Demon. 24. 26, 33. Pe- 
regr. 19. 20. 

Herodicus, Hist. 35. 


Herodotus, eius Jaus, in Olympiis libros 
Graecis praelegit, a quibus Musarum 
nominibus vocantur. Zerod, 1. eum 
Graeci admirantur, Hist. 42, prooemium 
eius, ib. 64. mendacia scripsit, ΡΛΙ- 
lops. 2. ob mendacia 1n insula Impio. 
rum punitus, Ver, Hist, 2, 31. Lyxi 
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fil. Halicarnass, de Dom, 20. cont, Ver. 
Híst. 2, 5, Sait, 78. Macrob. 10, pra- 
vus eias imitator, Hist, 18. 

Heron, αυ, 6. 

Herophilus Cynicus, Jcar. 16. 

Heros quid sit, D. Mort. 3, 2.. 

Hesiodus, de eo diss. cum Hes. 0 ῥαφω- 
80g, Herm. 25. versus eius multa 
continent ad astrologiam pertinentia, 
Astrol. 22, quomodo factus poeta, Ret. 
Pr. 3. 4. 7. de eius sepulcro, Peregr. 
41. laudatur et excit, /Vav. 20. num poste- 
rior Homero, Dem, enc, 9, ei, et Ho- 
meri fabula de Saturno ridetur, Saturn. 
5.6. Homerum certamine vincens, Ver. 
Híst. 2, 22, conf. Anach. 21. Icar. ?7. 
Luct. 2. Adv. Ind. 3. Nec. 3.4. Amor. 
8. Sacr. 8, diss, c. Hes. 1 s8qq. Sa- 
turn. 65. Conv, 17. Dem, enc. 12, ci- 
tatur: Prom, 3. 19. Hermot, 1. Salt, 
24. Amor. 37. Imag. 12. Iup. Conf. 1. 
fcar. 297. Navig. 20, diss, c. Hes. 6. 
Paras, M. 

Hesperides, .Sait. 56, 

Hetoemocles, Stoicus, Conv, 21, 22, 

Hierapolis urbs, Syr. 1. 10 sqq. 28 sqq. 

Hieron, tyrannus Syracus., Macr, 10. 

Hieronymus, historicus, JMacr. 11 bis. 
M8 bis, 22, 

Himeraeus Phalereus, orator, Dem. enc, 
31. — poeta, pro Imag. 165. . 

Himeros, fil, Veneris, D. Deor. 20, 15. 

Hinnulus leonem, prov., D. Mort. 8, 1. 


 Bipparcbus, avarus dives, Asín. 1—4, eius 


uxor maga, lasciva, í5,.4. avis specie 
illa evolat ad amasium, ib, 12, 
Hippias, sophista, Herod, 3. — homo 


eruditus, architectus, elus balneum, 
Hipp. 3 sqq. 


Hippocentauri, Prom. 5, vid, Centauri, 
Hippoclides non curat, prov. Apol. 15, 
erc, 8, Philopatr, 19. 

Bippocrates Cous, Herm.1.63. Ver. Hist, 
9, 7. Abdic, 4. Bis 4cc, 1, 

Hippocrene, Adv. Ind, 3. 

Hippodamia, Charid, 19 sqq. 

Hippogerani, Ver. Hist. 1, 13. 

Hippogypi, Ver. Hist, 1, 11. 

Hippolyta, Amaz,, 4nach, 34. 

Mippolytus, Syr. 23. Salt, 40, a Phae- 
dra delatus, Cai, 26, comas ei ponunt 
nubentes, Syr. 60, Hippolytea rustici- 
tas, Amor, 9, 

Hippomyrmeces, Ver. Hist, i, 12. 16. 

Jlipponex, poeta, Pseudo. 2. Adv, Ind, 
21 


Hipponicus, Tím. 24, 
Hitcum το λφον 2er, Όλος κου νο ος 
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brum, Demon, 28, hircum olet rustl- 
cus, D. Mer. 1, 

Hispanica salsamenta et oleum, Nav, 23, 

Bistiaeus, grammaticus, Conv, 6, 

Historia, de ea et de historicis, Hist. hi. 
storicorum longaevorum exempla, AMacr. 
22 8qq. 

Histriones personis, quas referunt, attri. 
buentes actiones inconvenientes, Pisc. 
3. 33, vid, Comoedia, Tragoedia, 

Holmeus fous, Adv, Ind. 3. 

Homeridae, Dem, enc. 17. 

Homerus dux eorum, qui fabulosa nar- 
rarunt, Ver, Híst, 1, 3, mendacia scri- 
psit, PAilops. 2. non vera de bello 
Troiano, Ga/l, 17, de eo iudicium, Γρ. 
Tr. 39, cur quidam el fidem habeant, 
Hist, 40, patriam non commemorans, 
ib, 14, de eius patria, parentibus etc. 
Dem, enc, 9. temperans in descriptio 
nibus, ZHist, 97, eius narrationes ex 
astronomia natae, 4strol, 22. Alexandro 
dilectus, D. Mort. 12, 3. H. et Demo. 
&thenes comparati, Dem, enc. 5 δα. de 
ei, caecitate, Saturn, 5, 6. Ver. Hist. 
2, 20. in insula beatorum, i6, 2, 15, 
non Chium Smyrnaeum vel Colopho- 
nium esse, sed Babylonium et Tigra. 
nem proprie vocari, i56, 2, 20, versus, 
quos putarent suppositicios, esse suo8; 
Iliadem prius cecinisse, eiusque temere 
ab ira Achillis initium fecisse; neque 
esse caecum, ib, in causa cum Ther- 
Site superior, ib, certans cum Hesiodo, 
ib. 22, carmine celebravit praelia he- 
roum defunctorum, ib, 24, epigramma 
eius fictum, íó, 28, eius statua, Dem. 
enc, 2. egregius laudator, pro Imag. 24, 
Homericae plagae, de M. Comd. 8. 
citatur: Somn, 5, Nigr. 3. 6, 17. 18. 37, 
Tím. 36. 97. Prom, 4. V7, 18. 19. D. 
Mar. 2, 4. 6, 2. D. Mort. 11, 1. 15, 1. 
2. 16, 1. 5. 18, 2. 20, 2, 26, 1. Necyom. 
1. 9. 10. Char. 1. 4. 7. 8. 14. 19. 22. 
de Sacr, 9, 14. Ρίκο, 1. 3, 5. 4i. 42. 
Catapl. 14. de Merc, Cond, 1. 11. 16. 
20. 23. 26. Apol. 6. 8 bis, 14. Laps. 
2. 6. Hermot, 5. 23, 28, 33, SScyth, 9. 
Zeux, 2. 10, Hist. 4. 8 ter. 49, Ver. 
Hist, 1, 17, 2, 38, Phalar. 2, 8. Alex, 
D. Salt, 4, 8. 13, 23, 36, 19. 85, Eu- 
much, 3. 4Astrol, 22. 24, Demon. 60. 
Amer, 5. 23, 31. 32. 64. [mag. 21.22. 
Pro [mag. 20. 24, 28, Iup. Conf. 1. 
2. 4, [up. Tr, 1. 6. 10. 14. 19, 34. 37. 
40. 44. 45. Gall, 13. 25, Icar, 10, 11, 
13. 16, 19, 22. 23. 25, 27. 28. 29. 30, 
43, Paras, 10, 24. 45, 46, 47, Luct, 

20, 24, Bacch, 7. Herc. 4. 1. 8. Musc, 
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enc, ὕ. Adv. Ind. ?. 18. Cal, 10, 23 
30, 39. Pseudol. 27, Dom, 3. 4. 9. 11. 
18, 20," Macrob. 3, Diss. c. Hes. 8. 
Patr. enc, 1. 10, 11, 12, Navig. 29, 45. 
Peregr. 1, 7, 21. 31. Fugit. 21. 30 
Saturn, 7, 20, 23, 32. Conc, 12. V. 
44. 45. Dem, enc. δ. 7. Deor. conc. 6. 
iISoloec. 11. Philopatr. 1, 4. 9. 14, 15. 
16, 18, 23, Charid, 26. Tragod, 195. 

Homines, eorum in deos indignatio, Bi: 
cc. 3. nulla hominum vita tranquilla, 
Gail, 21, ridicula, Icar. 4. comparatur 
civitati formicarum, i5, 19, saltatorio 
spectaculo, ib, 17, hominum genus va- 
riis obnoxium affectibus, ib, 29, diversa 
eorum vota, íb, 25, hom, principio pel- 
libus induti, Amor. 34. hominis esse 
peccare, Demon. Ἱ. res humanae ne- 
que spe neque metu dignae, i5. 20, ho. 
minem facere e pistillo, PhAilops. 36. 
homines fecit Prometheus, Prom. ho- 
mines a se invicem diversi, Halc, 5. 
homo infans, 4b, 3, homines designa- 
runt deos, Sacr, 10. homo nequam va- 
riis nominibus appellatus, Pseudol. 17. 
hominibus uti pro iumentis, ridetur, 
Cyn. 10. 

Houoris amor nequaquam e vita expel- 
lendus, 4nach, 36. honores mutant mo- 
res, Tím, 22, Gali, 14, ex eruditione 
proficiscitur honor, $omn, 11. cf, Λα: 
rum, Divitiae, Eruditio, Felicitas, Laus, 
Nomen, Notitia, 

Honoratus, Cynicus, Demon, 19. ' 

Horae Solis equos curant, D. Deor. 
10, 1. custodes portarum coeli, 7wp. 
Tr. 33. Sacr, 8. 

Hori libros et Isidis ediscit Pythagoras, 
Gall, 18. 

Hormus , saltandi genus, ας, 12. 

Hospitali lovi sacrificant redeuntes pe- 
regre, D. Mer, 9, 

Hostíae, quales diis praebeantur, .Sacr. 
12, ritus circa eas, ib, sqq. vid. Sa- 
crificium, 

Humanitatis imago, 7mag. 19. 

Hyacinthus, Oebaii fil,, Laco, de eo D. 
Deor, 14. 2, 2. cf, D, Mort. 18, 1. Ver. 
Hist, 2, 1T. Sait. 45. Nav. 43. (λατὶ 
dem, 9. 24. 

Hyades, Ver. Hist, 1, 29. 

Hydaspes, βαν., Híst, 12. 

Hydra Lernaea, Pha/. 1, 8. lup. Tr. 
21. mor. 2. comparantur cum ea vi 
res humanae, fnach. 35, 

Hydramardia, urbs, Ver. Hist, 2, 46. 

Hylas, pulcher, Ver, Hist, 2, 11. Nav. 43 

Hymenaeus, D. Deor, 10, 16. 

Wymetwus, de Merc. Cond, 35. Icar. 1! 
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8. olim Hymessus, Jud 
8, Asin, 1. 

homo perditus, Tím. 30. 

; homo, praestigiator, P^i- 


rator, infidus, adulator, Dem, 
Demon. 48. patriae sollicita. 
ο trepidus, Paras. 42. eius 
Paras. 66 

rtus somniorum, Ver. Hist. 
insulae somniorum, ἐδ. 33. 
ta, qualía carmina, δα. 16. 
, Amisenus, JMacr, 22. 

(Salt, 44. 

rex Characis, JMacr. 16. 


ratus, Sult, 39. 

7er. Hist. 1, 3, 

Deor. 2, 1. 7, 1. Prometh. 
1. Saturn, Ἱ. 

s, D. Mort. 11, 2. 

r. conc. 8. 

$82 eius socius Pollux, D. 


e, Hist, 29. 50. 

T. 42. 

nelopes Spartanae pater, D. 
l. — Imag. 20. — ei primo 
palmitem dedit; occisus ab 
tibus, D. Deor. 18, 2. Sait. 40. 
ag. 21. Salt. 49. Ga. 923. 
narratio de eo unde nata, 


35. 

D. Deor. 4,2. 192, Ἱ. D. 
id. Gargarus. 

i, Salt. 21. 

D. Mort, 21. parasitus, Pa. 


cstinguitur igue, Amor. 2. igni 
Persae, lup. Tr, 42. inignem 
e ex fumo, ες. 4. ignis ne. 
Prom, 19. communicatus non 
$6.18. solis ignis flagrantior, 
nis celere mortis genus, Pe. 
Ssacrilegorum et homicidarum 


jurium malorum causa, Ca. 


y Atheniensium , P^ilopatr.9. 
ssalus, Salt. 14. 

m, Conviv. 35. . 
goedum calamitates Phrygum 
audientes, Písc. 38. 

Dom. 4. 5. Ναοίρ. 13. 
'turientium dea, D. Deor. 8. 
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llium interiit, Char. 23. 

Imago formae corporis praestantissimae, 
Imag. 5. eruditionis, £5. 18. benignita- 
tis, íb. 19. beneficentiae, ἐδ. 20, bene- 
volentiae, ib. 21. animae praestantis- 
simae, i6, 16—23. sapientiae et pru- 
dentiae, íb, 17. imaginum quarundum 
miracula, vid. Simulacrum, Statua. 

Inachus, D. Deor. 3. .Sait, 43. — fluv. 
Arg. non Superest, Char. 23. 

Incantationes, remedia morborum, PAi. 
lops. 11 sq. amatos reducere posse pu- 
tantur, D. JMef. |, incantationis de- 
scriptio, D. Mer. 4. 

Incertorum auctor. fragm, Laps.2. Scytá. 
9. Hist, 14. 17. 18. 22. 24. 29. 32. Le. 
Ziph. 17. lup. Tr. 1. Ret. Praec. 11, 

usc. enc. 11. 

India, D. Mar. 15, 1, 4. Indi primi vi- 
num bibentes quomodo affecti fuerint, 
Nigr. 5. philosophi, Fug.6. solem ado- 
rant saltando, Salt. 17. mortuos vitro 
oblinunt, Luct. 21. a Baccho subacti, 
D. Deor, 928, Sait. 22. Iudica testudo, 
Asin. 53. vestis tenuissima, Musc. enc. 
1. Indicae gemmae, ;4mor. 41. formi- 
cae, Gali, 16. Ep. Sat. 21. Indici pa- 
vones, Nav. 23. 

Indifferentia Stoici dicebant mala, divi. 
tias, dolorem, Conv. 31. 36. 37. 47. 

Indopatres, Catapl. 21. 

Infernus, vid. Orcus. de inferorum loco 
et condicione, vid. D. Mort. Sacrif. 
INecgom. 

Ino, de Inone, Bacchi nutrice, in mare 
praecipitata, a delphinibus excepta, D. 

ar. 8, 1. 9. Sait. 42, 67. 

Inssnia, dea, Paras. 2. insaniae sanan- 
dae ratio, bd, 4. 17. diversi modi, 
ib, 30. 

Inscriptiones Phari, Híst. 62. alia, «δα. 
14. 4mor. 18. Dips. 6. Syr. 16. 

Insula beatorum, Ver. Hist. 2, 6 — 29. 
Herm, 71. Dem, enc. c. ult. 

Insulae seeleratorum descriptae, 
Hist, 2, 29—31. 

Invidia, invidemus virtuti alterius, pul. 
chris non invidemus, Charid. 23. 

Io, Inachi fiiia, ab Iove amata, ei. fata, 
D. Mar. 7. ventis imperat, naviganti- 
bus praeest, ib. D. Deor. 3, Salt. 43. 
vid. Isis. 

lolaus, D. Mort. 6,9. Amor.2. Phal. 1.8. 

lon, Platonicus, PAilops. 6 sqq. Canon 
vocatus, Conv. 7 sqq. 

lonius sinus, 4mor. 6. Ionio modo quid 
proprium, Harm. 1. lonica monilia, D. 
Mer. 7, 1. lonicotum κο ους wS*- 
ces , Syr, 3. 


Ver. 
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lonopolis ; Alex, 58. 
lophon, patrem Sophoclem dementiae ac- 
cusat, Macr. 24. 


Iphianassa, D. Mar. 14. 

Iphigenia, Toz, 6. 

Iris, nuncia Iovis, D. Mar. 10. 

Irus, Necyom. 18. Char. 22. Nav. 24. 
Isaeus orator, Dem. enc. 12. 

Isidorus Characenus, Macr. 15. 17. 


Isis, vid. Io. dea et navis, αυ, 5, eius 
negotia, D. Deor. 3. cincinni, Adv. 
Ind. M. libri in Aegypto, Gali. 18. 


Ismenias, 4άυ. Ind. 5. 

Ismenodora, D. Mer. 5, 4. 

Ismenodorus, D. Mort. 27, 2. 

Isocrates, ei. laudatio Helenae, Dern. enc. 
10. ad bellum timidus, Paras. 42. ei. 
mors, Macr, 23. λῆρος Rhet, praec. 11. 


Isodemus Troezenius, poeta, Dem. enc. 27. 

Isthmus, Nav. 20, D. Mar, 8, 1. 20 sta- 
dia latus, /Ver. 1. a Nerone perfodien- 
dus, ib. sqq. in Isthmicis ludis quod 
praemium, nach. 9. ibi non licebat 
comoedia et tragoedia certare, à qua 
lege abit Nero, /Ver. 9. 

Italia, Hannibalis armis capta, D. Mort, 
12, 2. Italiae aér, Macrob, 9, Italicum 
vinum, /Vac. 23. 

Itys, Tragod, 52. 

Iudaei medici, Zragod. 173. 


Iudex, ad quid attendere debeat, Eun. 5. . 


utramque debet audire partem, Herm. 
30. Cal. S. iudicum merces triobolus, 
Dem. enc. 36. Bis Acc. 15. 


Iudicium nullum putat esse verum Pyrrho, 
Bis 4cc. 25. meliorum distat a vulgi 
iudicio, Harm, 2. iudicium inferorum, 
Catapl. 23 sqq. 

luno, nutrivit eam Tethys, Zragod,. 94. 
exprobrat Iovi amores, fup. Tr. 2. Ia- 
nonis zelotypae imago, D. Deor. 3. 6. 
propter zelotypiam perdit Semelen, D. 
Deor, 9, 2. Latonae locum 'ad parien- 
dum non concedit, D. Mar, 10. ei, fi- 
lius Vulcanus, quomodo conceptus, Sacr. 
8. ab Argivis colitur, ib. 10. Priapo 
tradit Martem, .Sait. 21. ei. certamen 
cum Venere ct Minerva de pulchritu. 
dine, D. Deor. 20. D. Mar. 5, seditio- 
nem movet contra lovem, D. Deor. 
21, 2. ab Ixione amata, D. Deor. 6. 
opum donatrix, D. Mer. 7. Tiresiam 
excaecans, D. Mort, 28, 3. ab Euphra- 
nore picta, 7Zmag. 7. a Polycleto effi. 
cta, Somn, 8. dea templi Hierapoli- 
tati, «7. 16 sqq. statua ei, Hierapol., 

«fr. 3]. 33. sacra Hier. ib. 44, cf. D. 
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Deor, 16. 18. Charid, 10, Vl. Philo. 
patr. 1]. 

Iuppiter , , epitheta eius, Tim, 1. 4. 
αποτροπαιος, Alex. 4. Ammon, D. 
Mort. 12, 2. 18, 1. arietina facie apud 
Aegyptios quam ob rem, ας, M. 
Astr, 8, barbatus, Sacr, 11. statua ei. 
Olymp., Hist. 27. direpta, Tim. 1. 
Iup. Tr. 25. statua Hierapolitana, Syr. 
31. sacra, (6. 44. de Iove mythi, Sacr. 
6. domus Iovis, ib, 8. sepulcrum apud 
Cretenses, ib. 10. Philops. 3. Iup. Tr. 
45. Tim. 6. Philopatr. 10. el. opera 
multa, Bis Acc. 2. Icar. 25 &qq. c&- 
tena terram et mare suspendere valens, 
Hist. 8. Iup. Conf. 4, Astrol, 22. glo- 
riatio de viribus suis et metus ob se- 
ditionem trium dearum, D. Deor. 11. 
Mercurio utitur internuntio, ib, 24. «t 
Ἱτάε, D. Mar. 10. Phaéthontem inter- 
ficit, D. Deor. 25, cur Prometheum pu- 
niret, Prometh, G sqq. eundem vero 
solveret, D. Deor. 1. multa habet tem. 
pla, Prom, 14. Icar. 24. aram in Gar- 
garo, D. Deor. 4, 2. sub eius regno 
omnia perturbantur, D. Deor, 10. vi. 
vam ex capite parit Minervam, D. 
Deor. 8. ex femore Bacchum, ib. 9. 
Tiresiam arte vaticinandi donat, D. 
JMort. 28, 3. sceptrum οἱ, furatus erat 
Mercurius, D. Deor. 7, 3, Ixionem im- 
mortalem facit, tentat et punit, ib. 6. 
divitiarum distributor, .Satwrn, 2 et 
passim, cur iudicium de pulchritudine 
dearum repudiarit, D. Deor. 20, 1. D. 
Mar. δ. Aesculapio iratus, .Sait. 45. 
Delum insulam stabiliri iubet, JD. Mar. 
10. suppositicius, Deor. conc. 6. a 
Momo incusatus ob amores et malum 
exemplum, Deor. conc, 6 sqq. Iuwp. 
Tr. 2. eius amores, Charid. 7. 8. iu 
quae se mutarit amoris causa, Prometh, 
17. infelix in amoribus, D, Deor.2. . 
Thetin amatam cur valere iusserit, i5, |. 
in aquilam mutatus rapit Ganymedem 
etc, ib. 4. 0, 20. amat uxorem Απορηι- 
tryonis, í6,. 10. Semelen, ib. 9. Kuro- 
pam, quam in taurum transformatus ra- 
pit et in Cretam abducit, D. Mar, 15 
Syr. 4. in aurum mutatus Dana£n, D. 
Mar, 12. Gall, 13. lonem, ib. 7. Le- 
dam, D. Deor. 20, 14. adulteravit Ixio- 
nis uxorem, 1). Deor. 6, 3, conf, P^i- 
lopatr. 4. Salt. 37, 47, 80. 


Iusiurandum amatorum vanum, D. Mer.?. 
iurare falso non verentur per numen, 
quod impotens credunt,  Philopatr. 
A sqq, wewrsndum Lacedaemoniorurm, 
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Pythagorae, Graecorum, 
Socratis, vid. hh. vv. 
Iustitia laudatur, Bis 4cc. 5. eius ini- 
mici, i5. 8. : 

Iuventus, vid. Adolescentia. 

Ixion, mythus de eo, D, Deor, 6, Ep. 
Sat, 38. Tragod. 11 al. 


Scytharum, 


Kalendae, vid. Calendae. 


L. 


Labdacidae, Sat. 41. 

Labores Dromonis vel Tibii, de Merc, 
Cond. 25, labores sustinere, quid pro- 
Sit, Gall, 23. (vid, Corpus, Vires.) ex 
illis nascuntur bona, Ret. Praec, 8. 

Labyrinthus, .Sait. 49. — cognomen Di- 
phili Stoici, Conmvie, 6. 

Lac gallinae mulgere, de Merc. Cond. 13. 

Lacedaemoniorum exercitia, nach. 38, 
puerorum flagellatio, íó. et sqq. mu- 
Sicen amant et saltationem, .Sait.10—12, 
cur ante quam luna esset plena non 
exirent in proelium, 4strol. 25, eorum 
reges binos habent calculos, Harm, 3. 
eorum cum Argivis bellam, Char, 24. 
pristinos exuunt mores, D. Mort. 1, 4. 
mulieres tonsae, Fug. 27. Lacedaemo-. 
nicae fabulae, /Sait. 45. 46. Lacónicus 
murex, Catapl. 16. lapis, Hipp. 5. 
quid iis significent ῥήτραι, Apol. 3. 
conf. Demon. 46. Icar. 16. 

Lachanopteri, Ver. Hist. 1, 13. 

Laches, Tím. 58. 

Lachesis, una Parcarum, Jup. Conf. 2. 

Lais, Laidis speculum, Epigr. 33. cum 
Diogene, Ver. Hist. 2, 18. 

Laius, lup. Conf. 13. 

Lamia, PAilops. 2. 

Lampichus, tyrannus, D. Mort. 10, 4. 

Lampis, D. Mort. 21, 7T. 

Lampsacus, sedes Priapi, D. Deor. 23,2. 

Laodamia, δα. 63. 

Laomedon, 7Jup. Conf. 8. Sacr. 4. 

Lapilli ignei coloris, D. Mer. 6, 

Lari, aves maritimae, Ver. Hist. 1, 31, 
Ιάτί in morem, de Merc. Cond. 3. 

Larissa, Asin. 4. 

Latona, de L. ab love amata eiusque 
partu, D. Mar. 10. Satt. 38. D. Deor. 
16. — uxor Evagorae, pro Imag. 27. 

Latronum mores, Asin, 16 sqq. 

Laus est liberum quiddam, pro Imag. 18. 
non habet quantitatis legem, ib. quo- 
modo instituenda sit, et quid differat 
ab adulatione, íb. 19 sqq. in laudando 
comparare scitum, ib. laudem quomodo 


493 


«quis possit consequi, ib. 17. invidjae 
non debet laus esse obnoxia, ib. 23. 
veri laudatoris ingenium, ib. 20, laudes 
suas cur quivis facile admittat, ib. δ. 
Jaude sua capti quibus similes, íó. ea 
delectantur feminae, licet sibi falso 
saepe attributa, i6. 4. sub nimía laude 
quid lateat, i5. 1. quando laudes sint. 
tolerabiles, ib. 2. cui laus iucunda vel 
gravis, Hist. 11. 13. 

Lautumiae Syracus., Hist. 38. de M. C. 35. 

Lazi, Toz. 44. 

Leaena meretrix, D. Mer. 5. 

Learchus, Deor. conc. 1. 

Lebadia, /Vecyom. 22. D. Mort. 3, 1. 

Lechaeus sinus, /Ver. 4. 

Lectica uti effeminatum, Cyníc. 10. 

Lecythion , Fugit. 32. 

Leda, D. Deor. 20, 14. 24, 2. 36. D. 
Mort, 1, 1. 18, 1. Cáarid. 7. 

Lemnus, Vulcani officina, D. Deor. 18. 
Lemnii Vulcanum excipiunt, .Sacr. 6. 
Lemniadas odit Venus, «πιο;. 2. D. 
Mer. 13. Epigr. 24. Lemnicae fabulae, 
Salt. 53. 

Leo devinctus licio, de Merc. C. 31. leo- 
nina pelle tegere simiam, PhAilops. 5. 
leonem hinnulus, D. Mort. 8, 1. leones 
solivagi, Ep. Sat. 34, 

Leogoras, Agrigentinus, Phaij. 1, 9. 

Leonidas, RAet. Praec. 18, 

Leontichus, Philops. 6. 

Leosthenes, Dem. enc. 14. 

Leotrophis, Hist. 34. 

Lepadea, Necyom. 22. 

Lepidus, philosophus Epicureus, Aer. 
29. 43. 

Lerna lacus, D. Mar. 6. non procul a 
Craneo, Híst. 29. vid, Hydra Lernaea. 

Lesbonax, .Sa/t. 69. 

'Lesbus, ubi Orphei caput et lyra, 4άυ. 
Ind. 11 sqq. Lesbiarum libido, D. Μεγ. δ. 

Lethes aqua, D. Mort. 13, 6. quid effi- 
ciat, Luct. 5. non efficax, D. Mort. 
23, 2. 

Leucanor, rex Bosporanorum, Toz. 44 sqq. 

Leucothea, Ner. 3. Ulixem servavit, Ver. 
Hist. 2, 35. 

Lex, de praemio tyrannicidae dando, 47. 
1] sqq. de filio abdicando, 45d. 8 qq. 
20. leges Saturnalium, Cronos. leges 
cur inutiles, Demon. 59. aliquid pere- 
grini habentes reveretur vulgus, Gall. 13. 

Libanitis, Adv. [nd. 3. 

Libanus, D. Deor. 11, 1. Syr. 8. arena 
rubra inficit flumen Adonin, ib. plus 
quam diei iter altus, ib. 9. 

Liberos qui immolantes dexoxess&, St 
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Libertas, vid. Dionysiaca, socia verita- 
tis, Pisc. 17. libertatem dicendi con- 
cedere magnanimum est, Deor. conc, 4. 

Librorum lectio quando non sufficiat, 4άο. 
Ind. 2. eorum emptores ignari et rudes 
cui similes, ib. 6. 19. 29. eorum titu. 
los solos nosse, i5. 18. libri coelestes, 
ἐδ. 16. libri magici Aegyptii, PAi- 
lops. 31. 

Liburni, gens, mor. 6. 

Libyae, quae Austrum spectat, condicio, 
Dips. | sqq. 

Libyes, Ammonem colunt, 4strol, 8. 

Libys sive Africanus quidam praeastigia- 
tor, PAílops. 1. 

Linguae Graecae studium quomodo tra- 
:ctandum, Lezríph. 22. in ea aliqua ni- 
mis accurate taxautur, Hist. 21. 

Literarum studia, vid, Eruditio. literas 
scire nil prodest, nisi vitam componas 
in melius, Conv. 34. literas invenit 
Cadmus, Jud. Voc. 5. ordine collocavit 
Simonides, ib. 

Lollianus, Epígr. 26. 

Lonchatas, Scytha, Tox. 44 sqq. 

Longaeva hominum genera, Macr. 4. lon. 
gaevae gentes, ib. 5. longaevitatis cau- 
sae, ib. 6. exempla longaevorum re- 
gum, £6. 8 sq, philosophorum, íó. 18 sqq. 
historicorum, i5. 22 8qq. 

Loquendi fiducia, socia veritatis, Písc. 17. 

Lotophagl, αι. 4. 

Lotum Ulixis gustarunt socii, de Merc. 
Cond. 8. lotus Homeri, Nígr. 3. 

Lucernam olent Demosthenis scripta, Dem. 
enc. 15. 

Lucianus, puer ob tenuitatem rei fami- 
liaris a patre avunculo traditus, ut ar* 
tem statuariam addisceret; verberatus 
ob fractam tabulam recurrit ad paren- 
tes, Somn. 1—4. avus eius et avunculi 
erant statuarii, ib, 7. narrat somnium 
e pueritia fictum, ib. 6sqq. postea stu- 
diis se dedidit, 46. 14. luvenis in Ionia 
rhetoricae operam dedit et exceliuit, 
tum itinera fecit per Ioniam, Graeciam, 
Italiam, Galliam; celeber vero et lo- 
cuples factus rhetoricen degenerantem 
reliquit, dialogos scribere coepit et phi- 
losophiae studere 40 annos natus; dia. 
logos vero scripsit non sublimes ex more 
philosophorum, sed iocosos et satyri- 
cos, Bís dcc. 14. 26 sqq. quae nova 
scribendi ratio laudatur, quod ei displi. 
cet, Zeuz. 1. 2. Bacch. 5. de sua ra- 
tione scribendi et scriptis e comoedia 
et dialogo compositis scripsit libr, Prom. 
es im veró. primum rhetor, tum relictis 

fudiciis ad philosophiam accessit et 
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pseudophilosophos persequebatur, Ρίο 
25. oculi morbo laborans Romam ive 
rat, ubi per Nigrini sermones ad phbi- 
iosophiam trahitur, Nígr. 1 sqq. in phi- 
losophia se dicit mediocriter versatum, 
'Sait, 2. Platonis et Aristotelis philoso- 
phíam reliquis praetulisse videtur, Bís 
Acc. 32. cum Demonacte multam con- 
suetudinem habuit, Demon. 1|, quanti 
habeat veros philosophos, Piísc. 6. Sy- 
rus, τῶν Βπευφρατιδέω»., ib. 19. 
odio persequitur homines superbos, men- 
daces (Philops. 1 οᾳᾳ.), tumidos etc. 
ib. 90. veri, honesti, pulchri, simplici. 
tatis amicus, i5. accusatus, quod fa. 
cundia sua ad philosophiam deridendam 
et contra philosophos abotatur, íi, 
25—27. contra quod se defendens, se 
veros philosophos veramque philoso- 
phiam semper admiratum ait, id vero 
studiose agere, ut pseudophbilosophi de- 
rideantur et contemnantur, ib. 29—37. 
Jaudat Epicurum, lez. 255. 47, 61. vera 
eius de Pythagora sententia, ib. 4. opti- 
mis placere studet, Harmon. 3. artem 
pantomimorum defendit in libro de Sai. 
quomodo tentarit Alexandri oraculum, 
Alex. 53 sqq. Rutiliano dissuadet ma- 
trimonium, ἐδ. 54. unde Alex, illi in 
featissimus, ib, amicus Arriani, ib. 55, 
quomodo se gesserit in Alex. Pseudom. 
et quanto in periculo apud eum versa 
tus sit, ió. iter fecit per Pontum cum 
patre, suis et Arriano, ib. 66, per iasi- 
dias Alexandri in summo vitae pericule 
versatur, ἐδία. ob quam iniuriam homi- 
nem ne ulcisci quidem potest, ib. 57. 
ei. iter navale ex Syria in Italiam, 
Amor. 6 8qq. Lucianus in Macedoais, 
i:Scyth. 9. Herod. 7. 8. in lonia et 
Achaia, antequam librum de hist. οετὶ- 
benda scriberet, Híst. 14, Samosatensis, 
ib, 24, quater vidit Olympia, Peres. 
24. (Pseudo. 7.) vidit Peregrinum sest 
cremantem, ἑό, 30. navigavit im Eri 
dano, Electr.2. 40 annos natus acripsit 
Hermotimum, Herm. 13. iam 
scripsit Somnium, .Sommn. 15. 16. 18 
librum de Electro, Electr. 6, Alexa 
drum scripsit post Marci Aur. Ant, mor- 
tem, lez, 48. Pseudologistem Ephesi 
Pseudol, 10, 22. librum adv. Indoctem 
in Syria, ^4do. Ind. 19. scripsit de 
Sostrato Boeotio, Demon, 1. cum senex 
esset, munus habuit in Aegypto, ex 
quo multa talenta redibant, "poi. 12 
15, quém librum scripsit senex, ib. |. 
sicut librum pro Lapsu, quem vide 
Y. 18. ΕΔΕΣ, Vemgore Interiecto, dente 
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publice libros suos praelegere coepit, 
Bacch. 5. 8. Herc, 7. 8. cur scripserit 
fictas historias, Ver. Hist. 1, 4. derl- 
sus ob vocem apophras, Pseudol. Τ. 

Lucifer, Ceycis pater, Haic. 1. Ver. Hist. 
.1, 12. 15. 28, 32. 

Lucillius, Epigr. 34. 

Lucius Patrensis, sin. 

Luctae exercitium, quid, nach, 8. 

Luctus de mortuo ridiculus, Luct.1 sqq. 
luctus expers nemo, Demon. 25. 

Lucullus bellum gerit cum Tigrane, Macr. 
15. 

Lucus semper virens, Philopatr. 10. 

Ludi Ioviales, vid. Diasia, 

Luna dea, D. Deor. 10, 2. Syr. 34. amat 
Endymionem, D. Deor. 11. Sacr. 1. 
ei. opera, Bís 4cc. 1. lunae memora- 
bilia, Ver. Hist. 1, 10—26. natura ad- 
mitabilis, Zcar. 4. elus inquirendae níi- 
mis curiosi reprehenduntur, ib, 20 sq. 
eius influxus, sir. 25. 4 sole mutua. 
tur lucem, ἐδ. 3, eam sub nomine Me- 
nae colunt Phryges, Iup. Tr. 42. ecli- 

sis lunae, Fer. Híst. 1, 19. lunae so. 

isque oppositio et quadratura, Philo- 

pütr, 24. detracta et immutata ab prae- 

stigiatoribus, JPAilops. 14. Myiam in 

muscam transformat, JMfusc. enc, 10. 
Luna Sidoniorum, Syr. 4. 
Lupi solivagi, Ep. Sat. 34. 

Lupinos in pera gestant philosophi, Fug. 

1 


Lusciniarum fabula, JVígr, 3. 

Lutum et pulvis cur subliciantur in gym- 
nasiis, nach. 28 sqq. 

Lux, lucem noctu emittens gemma, Syr. 
32. lux aeterna, Philopatr. 19. 

Luxuria naturae leges violat, 4mor. 20. 

Lycaena, D. Mer. 12, 1. 

Lycambes, Pseudol.2, ei, filla (Neobule) 
suavi voce praedita, mor. 3, 

Lycaon, Adv. Ind. 7. 

Lyceum, nach. 7. Leziph. 2, philoso- 
phorum arena, D. Mort. 1, 1. 

Lychnis gemma, Syr. 32 


"Iáychnopolis, Ver. Hist. 1, 29. 


Lyciae urbes, Luciani tempore non flo. 
rentes, Amor. 7. 


i Nycinus, i. e. Lucianus, q. v. 
K,ycophron, Leziph. 25. 

Lycoreus, mons, Tím. 3. 

Kycurgus, orator, miles trepidus, Paras. 


42. — Thrax, δα 61. — legislator 
Lacedaemoniorum, ex coeli rationibus 
eorum rem icam instituit, , 4strol. 
25. senex scripsit leges, 4nach, 38. 39, 


ei. aetas, Macr. 28. in insula beato. 


rum, Fer. Hist. 2, 17. 
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Lydi, Syr. 13. Tragod. 35. eos vici 
Bacchus, D. Deor. 18. Salt. 22. Ly 
dia harmonia, D. Μεγ. 15, 9. Lydk 
modo quid proprium, Harm. 1. Lydu 
senex, Silenus, Deor, conc, 4. 

Lynceus, Tím. 25. D. Morl. 28, 1. Pr 
Im 


* 


.Lyra ab Mercurio inventa, D. Deor. 7,4 


— meretrix, D. Mer, 6, 9. 
Lysias, Cephali fil., Dom. 4. — a Phae 
dro proditus, Jmor. 34. 
Lysimachus comicus, 7ud. Voc. 7. 
Lysimachus, Thraciae rex, δεί. 1. eiui 
aetas, Macr. 11. — JIcar. 13. 
Lysippus statuarius, Jup. Tr. 9. 12. 
Lyson, Toz. 12. 
Lyxus, pater Herodoti, Dom. 20 


M. 

Macedonicorum commentariorum fragmen 
tum, Dem. enc. 28 sqq. 

Macentes Scytha, Toz. 44 8qq. 

Macetis, iex. 6. 

Machlaei Indi, Aacch. 6. 

Machlyene, Toz. 44 sqq. 

Maeandrius, proditor et successor Poly 
cratis, Char. 14. Necyom. 106. 

Maenades, Bacchi comites, JD. Deor 
2,2. Bacch, 4. a Pane amantur, D 
Deor. 22, 4. Pentheum discerpunt, $a 
turn. 8. 

Maeon, Lydus, num Homeri pater, Dem 
enc, 9. 

Maeotis palus, Toz. 4. 

Magi, longaevi, Macr. 4. 

Magidion, D. Mer. 12, 1l. 

Magnes, lapis, Imag. 1 extr. 
Magnificentia in aedibus, supellectile e 
vestibus nihil prodest, Cynic, 8. 9. 

Magnus, Alex. 52. 

Maia, Atlantis, Mercurii mater, D. Deor. 
24, 2. 

Mala demorsa tradere, amoris signum 
D. Mer. 12. Toz. 13. 

Malchion Syrus, Hist. 28. 

Malea, promontorium, Νε}. 1. 

Mali, quorsum veniant post mortem, Luct 
8. exempla malorum, Bís Acc. 8. ma 
litiae characteres occulti ex dicto Eu 
ripidis, Paras, 4. eorum post hanc vi 
tam poenae, Jup. Conf. 17, mala omni 
bus communia, ib. 18. 

Mallus, ubi Amphilochi oraculum celebre 
Alea. 29. ο Μορ. 38. 

Malthace, Ret, Praec. 12. 

Malva verberari, Fug, 33. malvae vis 
Ver. Hist. 2, 28. 46, 

Mandragoras, &oqiew ds xw WS ews, Y Vee. 
Denm. enc, 3S. 
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Mandrobuli more, De M. Cond. 21. 

Mantineensium TO πελταστικον lauda- 
tum, D. Mort, 14, 2. 

Marathon, 7car. 18, Rhet. Praec. 18. D. 
Deor, 22, 3. 

Marcomanni, (lez. 48. 

Marcus imperator, 4lez. 48. 

Mare tranquillum homines allicit, Dom. 12. 

Margites, homo fatuus, Herm, 17. ΡΛί- 
lops. 3. 

Maritorum zelotypia, 4mor, 42. 

Mars, eum saltatione et armis instruit 
Priapus, Soit. 21, cur victus a Cupi- 
dine, D. Deor, 19. amat Venerem, ib. 
12, 2. 15, 8. in adulterio cum Venere 
ab Vulcano vinculis constrictus, i5. 17. 
Gall. 3. Philopatr. 6. ob Neptuni la- 
crimas solutus, ib, 8, ensem οἱ furatus 
erat Mercurius, D. Deor. 7, 1. Martis 
amicus, Alectryon, Gall. 3. filius. Asca- 
laphus, str. 20, feminarum deus Ar. 
gis, 4mor. 30. conf. D. Deor.21, Tra. 
god. 40. 

Marsyas, D. Deor, 26,9, Adv. Ind. 8, 


Mastira, Toz. 57. 

Matribus primogeniti acceptiores, 
ras, 61. 

Matrimonium, vid, Coniugium. 

Matula, immingere in matulam, De Merc. 
Cond. 4. κ 

Maurusia, Hist. 28. Mauri ap. Romanos 
stipendio merentur, (5. 31, 

Mausacas, Hist. 98. 

Mausoli res gestae et monumentum, D. 
Mort, 24, eum ridet Diogenes, i5. Ne- 
cyom, 17. 

Mazaea, Leucanoris fil., Toz. 44 sqq. 

Mechanici nobiles, Hípp. 2. mechanicas ar- 
tes dissuadet Luciano eruditio, Somn. 9. 

Medea, Salt, 40. 53. ex insomnio lasonis 
amore capta, Herm. 73. zelotypia in- 
flammata pingitur, Dom. 31. muliebrem 
deplorat sortem, D. Mort. 28, 2, 

Medi, Macr. 4. pedibus debiles, D. Mort. 
27, 6. 

Medicamenta in omnibus non eandem ha. 
bent vim, 4δᾳ, 27. saepe fallunt artem, 
ib. 17, de arte medica, 4d, 26 sqq. 
medico multa ante circumspicienda, 
quam accedat ad curationem, ib. 17, 
natura hominis ante exploranda, quam 
adhibeantur medicamenta, i6, 29. qua- 
lia multa medicamenta, 4/ez. 6. me- 
dici Syri s. Iudaei, Tragod. 265. qui 
honores medicis publice tributi, 45d. 23. 

Medici, víd. Agathocles, Alexander, An- 

tigonus, Apollonius, Archibius, Dioni- 


Mia. 
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cus, Erasistratus, Hippocra! 
Paetus, Sopolis, Syrus. 

Medius historicus, Macr. 11. 

Medusa, D. Mar. 14, Dom. 
ib, 25, 

Megabyzus, Tím. 92. 

Megacles, Tím. 22. Catapl. 8 

Megapenthes, tyrannus, Cat: 
26 sqq. 

Megapola, mulier, Asin, 28. 

Megara, uxor Herculis, D. D. 
regio, Dem. enc. 37, fabulae 
Salt. 41, 

Megilla, D. Mer. 5. 

Megillus, Corinthius, D. Mori 
tapl. 22, 

Melampus acute audiens, pro 

Melanope, num Homeri mater, D 

Melanthus, assentator, D. Mo 

Melas sinus, «4ου, Ind. 11. 

Meleager, D. Mort, 15, 3. Dt 
Salt. 50. Conv, 31. 

Melesigenes, Dem. enc. 9. 

Meletides, 4mor, 53. 

Melicertes, D. Mar, 8, 1. 9, 1 
Ner. 3. 

Melissus, D. Mer. 12, 1. 

Melitensis canicula, Conv, 19. 
27. de Merc, Cond, 34. 

Meletus, Jup. Conf. 16. vid. ! 

Melpomene, /mag. 14. 

Memnonis statua, ad orientem 
clamans, P/ilops. 33. Το. 

Memphi colitur hos, Jup. Tr. 
conc, 10. Memphis, Hipp. 2 
des, /Vav. 15, Isidis cincinni 
duntur, «άν. Ind. 14, 

Men sive Mene, dea Phrygum, 
8. 42. 

Menander, 4mor. 43. Περ. Tr. 
dol. 4. 

Mendacia, qualia licita, PAilog 
necessaria proficisci ex amen 
totarum mendacia nationum, 
poetarum tolerabilia, i5, 

Menecles, Asin, 49. 

Menecrates, Hermot, 50, Tor, 


Menelaus ex Pelopidis oriundi 
nae maritus, D. Deor, 20, | 
belli Troiani, D. Afort. 19. 
miratur, D. Mar, 3. ei. dom 
rid. 25. Dom. 3 et passim. 
Hist, 2, 8. Gall. 17. Charid. 

Menippus, philosophus Cynicus 
gusto, Ρίο. 26, ubi versar 
omnia ridens, qualis erat ía 
stitu, D. Mort. 1. homines c 
odit, D. Mort, 2. 10, 2. 9. m 
conscivW, 5,12, 03, mordax, 
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eo vid. /Vecyom,, Icar., D. 
3. 17. 18. 20. 21. 22. 25. 26, 28. 
5, (Salt. 43, 

1. Animus. mentes excitat exem- 
4παςλ. 37, distractio mentis per 
es, Icar, 10, mentis et corporis 
nper eadem forma, pro Imag.11. 


iculae, D. Mort. 9. Syracusa- 
em. enc. 18, 

ordinatus ab Aegyptiis nume- 
itr. 5. 
rtifex, Leziph. T. 
im navigationes, Toz, 4. : 
vid. Didactrum, mercede con- 
m calamitates, de Merc. Cond. 
vita defenditur, 4pol. sine mer- 
mo facit quidquam, £5, 13. nec 
S istius expertes, ib. 

vix nati furta, inventa, D 
. Maiae filius, rhetor et In fur 
satus, Prom, 5. multa habet 
. í6, 14. diversa eius negotia, 
. 1. 2. D, Deor. 24, luctari dc- 
. 26, 2. Argo interfecto Ionem 
ptum abducit, i5, 3. 6. caninam 
habet in Aegypto, ió, quam oh 
'acr. 14, primae lanuginis iure 
11. Charonti necessaria ad cym 
wat, D. Mort. 4, mortuos ad 
adducit, ib. 10, Luct. 6. Apol. 3. 
Bacchum ex utero Semeles t 
ex femore [ovis tradit nymphis, 
r, 9. deas de pulchritudine cer. 
ad Paridem adducit, ib. 20, 1 
Iovi, Ganymeden rapienti, i5, 6 
um dator, Tím. 24, 4l. libidino 
Wlopatr, T. infelix in amoribus; 
n rebus excellat; Venerem ama 
pater Hermaphroditi, D. Deor 
Imum amat, Charíd. 9. Autolyc* 
Astr. 20. Panis pater ubi factes 
10do, D. Deor. 212. πώρεδρος 
llus, Gall, 2. Mercurius forensts 
statua Athenis, lup. fr. 33 
£8, D. Mort. 23, 3, Sait. 85 
apideus, /Vav. 20. praeco, Vit 
rebro, Fug. 26. Bís Acc. etc 
m mores, artes ad viros allicien 
. D. Mer. meretrix versutior 
. deformis cur se exornet, Dom. 1. 
parasitus Idomenei, Paras. 47. 
altator , .Sait. 8, 
1ensis Aegyptius, Philopatr. 22 
hi, Gall. Jg. "P ι 
', D. Mar. 8, 1, 2. 
|, Pseudol. 25. 
I8, Jup. Tr. 22. Alez, 1T. 
Zeuxis discipulus, Zeuz. 7, 


"IAN. lil. 
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Micyllus sutor, Gall, Catapl. 14 sqq. 

Midas, D. Mort, 2. Tím, 42. eius aures 
Cal. 5. — servus, Philops. 11, Ca. 
tapl, 1. 

Midias, Παρ, Tr. 48. lup. Conf. 16. 

Milesiae narrationes, «πιο. 1. 

Milon, Char. 8. pro Imag. 19. Herod,8. 
Hist. 34. 

Miltiades, de proditione suspectus, Ca/. 29. 
in Poecile pictus, Jup, Tr, 32, — dia- 
logus Aeschinis, Paras, 32. 

Minervf, ex lovis capite nata, statim ar- 
mata et bellicosa et matura est, et a 
Vulcano amatur, virgo mansura, D. 
Deor. 8. Sacr. 5. caesium oculorum 
arguitur, sed ornat hoc galea, D. Deor. 
8, 20, 10. Sacr. 1l, venerantur -eam 
Athenienses, Sacr, 10. cur eam non 
vulnerarit Cupido, D. Deor. 19. se- 
ditionem movet contra Iovem, i5, 21,2. 
certat cum Venere et Iunone de pulchri: 
tudine, 46.20, D. Mar, 5. Pegasum de- 
dit Perseo, eidem auxilio est ad Me 
dusam interficiendam, D. Jar. 14. 
Dom. 25. morbos curat, Deor. conc. 6. 
iuvit Prometheum in fabricandis homi- 
nibus, Prom, 13. Prom. in v. 3. de 
artis  praesvantia cum Neptuno et 
Vulcano contendit et domum invenit, 
Herm. 20. Minervae calculus, Harm. 3, 
Písc. 21. armata, terribilis, Gorgonis 
caput in pectore gerens, Gigantum in- 
terfectrix, Philopatr, 8. immolatur el 
ob victoriam, Charíd. 10. 11. Sait. 39. 
Minerva Lemnia, Phidiae opus, Imag. 
4. 6, pro Im, 23, picta Vulcanum fu- 
giens, Dom. 27, eius statua habitu non 
beilico, ib, 26, 

Minos, ei, officium, [ιοί 7. ingratus, 
Salt, 41, iudex apud inferos, D, Mort, 
12, cur lovis filius, 4str, 20, rex et le- 
gislator Cretensium, nach. 39. Mi- 
nois filiae Thesei coniuges, Ver. Hist. 
2, 8. Minoi datum vaticinium de morte 
filii, díss, c, Hes, 8. apud inferos, 
lup. Conf, 18. Nec. 11 sqq. Minous 
mensis in insula beatorum, Ver. Hist. 
2, 13. 

Minotaurus, Ver. Hist, 2, 44. 

Minya regio, 4lez, 2. 

Misericordiae ara, Tim. 42. Bis Acc, 9ἱ. 

Mithres, Deor, conc. 9. Iup. Tr. 8. 

Mithridatis aetas et exitus, Macr. 13. 

Mitbrobaraanes, JVecyom. 6. , 

Mitraeorum montes, Toz. 52. 

Mnasciris, Parthorum regis, aetas, Wacr. 

6. 
Mnason, Philops. à. . 
Moemosyne, δα. 35. 
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Mnesarchus, Pythagorae pater, vid. Py. 
thagoras. 

Mnesippus, Toz. 24. 62. 

Mnesitheus, nauclerus avarus, 7Zup. Tr. 15, 

Modestia, quomodo ge exserat, /mag. 21. 
eius imago, 15. 20. 

Modi musici, Ham. 1. 

Moechorum poena raphanismus, Peregr. 
9. Fug. 33. conf. Adulter, 

Moerichus, D. Mort. 11. 

Momus, D. Deor. 20, 2. Icar. 31. Hist, 
33. Bacch. 8. liber lingua, Deo*, conc. 3. 
ad reprehendendum proclivis, Γρ. Tr. 
23. tauri artificem rere t» Nigr. 
32. tautum cornta oetlis habere 
debete cengebat, Ver. Hist. 9, $. quid 
Ín homine a Vulcano facto teprehende- 
rit, Herm. 30. mon est inter deos ho- 
noratos, Jup. Tr. 22, diis exprobrat de- 
licta, lup. Tr. 19 sqq. Deor. conc. 
2 sqq. 

Morborum natura non estin omnibus ea- 
dem, 4δά. 26 sqq. morbus banti- 
cus, Leriph. 16, morbus Abderitarum, 
Hist. 1, morb. ex amore, Syr, 17. 

Mormo, Phítops. 2 extr, 

Mors omnes facit aequales, D. Mort. 15, 
9. 24, 1. 26. Char. 32. moriendum omni- 
bus, D. Mort. 15, 3, nullum mors ad- 
mittit personae discrimen, jVecyom. 19. 
17. post mortem quae consequantur, 
non novimus, D. Jfsrt. 1, 1. mors in- 
dex felicitatis, Char, 10. elas nuncii ac 
ministri, ib. 17, homines medias tuter 
spes exstinguit, íó. eius eogitatte quid 
conducat; mortuorum negotta ac viven- 
tium longissime discreta, £6, 22, de 
morte semper cogitandum, (b, 20. va- 
riae vulgi de morte opiniones, ZLwct. 
2 sqq. rapit omnes, Demon, 60. mors 
invadet, etsi cavea te incluseris, Dem. 


enc, 9. 

Mortui abluuntur, umguntur, floribus co- 
ronantur, splendideque*vestiuntur, Luct. 
1l. varise eorum sepulturae genera, i5. 
91. vulgus iis obolam in os imponit, 
(5. 10. mortuos cur honorare deceat, 
Toa. 1. cf. D. Mort., Necyom., Catayl. 

Moses, tardiloquus, PAilopatr. 13, 

Mulierum quarundam in aves et arbores 
et feras conversio, D. Mort. 38, 3. Halc, 
5. mulier feeda lunarique adflicta mor- 
bo, Toz. 24. Hecubse aequalis sulier, 
Gall, 17. trifolium libidinosarum, Phee- 
dra Parthenope Rhodope, /$ait, 9. mu 
lieres philosophantes, Zum. 7. quo- 
modo pingi velint, Hist. 13, earum vo- 

* luptatem praefert virili Tlresias, wor 


22, conlunctlo cum iis delectabilis , ib. 
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de congressu cum ils &enten,,. 

dis, fó. 38. multeris corpore g 

tissimae imago, /mag. 5. it, eiu, 

praestantissimae, ib. 16—23. | 
ad laudes wibi falso saepe αἱ 
gestiunt, i5. 4. mullerám πιο 
pora, A4nach. 25, form&m iafucan 

38, izpillos in auriculis suspen: 

41. amentia istarum in adorna 

pillis ceteraque cultus luxuri 

nera, ib. 38 sqq. post maguu 
ratum quaenam numina salutatc 
ib. 49. domestica earum luxu 
virtus f iis haud perfecta, ib. 

Her pudica et formosa cur se 

Dom. 7. mulierum fotmositaten 

rant ornamenta, ὁὁ, 15. mulie 

lieribus congressae, «4πιο}. 18. 

5. cum asino, sin, 50 sqq. 

nolentes prostituuntur, Vener 

mercede sacrificatur, Syr. 6. | 
doctos mercede cenductos quon 

beant, JMerc. Cond. 33. 36. 

ex parte vites, Ver. Mist. 1, 8. 

Mundus, de eo variee virorum d 
opialones, Jcar. 8, 

Mosae, canentes, D, Mer.6, 1. i 
tur a poetís, Sacr. 6. quibusce 
in quantum voluerint impertiunt 
ο. Hes, 4. cur eas non vuinet 
pido, D. Deor. 19. iudices, i 


Mosaeus, saltator, Salt. 15. 
Musca, ex femina, Jusc, enc. T 
Musica, prima adolescentiae Grat 
ciplina, 4nach. 24. musicae 1 
cae descriptio, mag. 14. adhi! 
gacriltcia, Salt. 16. εδ amat 
ten, 15. 25. madi mustci, Harm 
Sicorum prov.: bis per omnes 
Prom. ín v. 6 et saepe. musi 
dam rudis audacia, Adv. Ind. 
Musici, vid. Amphion, Arten, / 
nus, Batalus, Demedotus, Dices 
Euangetos, Kumelus, Harmonid: 
níiss, Olympus, Orpheus, 1! 
Philo Polyprepén, Theapis 
theus. 
Musonius, Peregr. 18. Ner. 1 sq 
Muairis, Híst. 31. : 
Mycenae, Ckar. 23. Salt, 43. 
Mygdonli Rheam colunt, Sacr. . 
Myia, rivalis Lunae in amando En: 
Musc. enc. 10. — entiqua poe 
11. — meretrix Atheniensis, i 
Pythagorea, i5, 11. 
Myrmidones, ἴσαν. 19. 
Myren, Pislops. 18. Sonn. 8. B 
Gol, 9A, lup. Te. 7. 
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Myrrha, Salt, 58. 

Myrrhina canicula, de Merc. Cond. 34. 
Myrrhinusius, Nae, 1. 10, 

Myrtilus, «αμ. 47. 

Myrtium, meretrix, D. Mort, 27, 7. 
Myrto, Socratis uxor, Haic. 8. 

Mysta deae Podagrae, Tzagod. 85. 240, 


N. 


Norcissus, JD. Mort. 18, 1. Charid. 34, 
Ver. Hist, 2, 17. 

Nasturtium, cibus pauperum, Ep. Sat, 28. 

Netionum quarundam notae, Ίσα. 16. 

Natura hominum diversa, .4ód. 28. 29. 

Naufragl, de Merc. Cond, 1 9ᾳ. 

Nauplius portitor, Sat. 46. Ver. Híst, 
2, 29. 

Neusicaa, /mag. 19, Paras. 26. 

Navis descriptio, /Vav. 5, navis Aegyptia 
frumentaria quantum lucri afferat do- 
mino, ib, 13. cum universo comparata, 
Iup. Tr, 41. 

Neanthus, Pittaci tyr. filius, 4dv. Ind, 12. 

Nebris, D, Μεν, 10, 2. 

Necbrael, gens Indica, Fug. 6. 


' Nefasti dies, Pseudol. 13. 


Negretos, fons, Ver. Híst. 2, 33. 

Neleus, Paras. 

Nemea, Salt, 44, D. Deor. 3. in Nemeis 
certaminibus quod praemium, nach. 9. 

Neoptolemus, Achillis fil., ssltator egre- 
gius, Sait, 9. 

Nephele, Helles et Phryxi mater, D. 
Jar. 2. Sait. 42. 

Nephelocentauri, Ver. Hist, 1, 16. 18. 

Nephelococcygia, Ver. Hist, 1, 29. 

Neptunus, de eo fup. Tr. 24, terrae quas- 
sator , terribilis eius vox, moechus, la- 
crimatur ob Martem cum Venere de- 
prehensum , PAilopatr, 6. cum Iunone 
et Minerva seditionem movet contra Io- 
vem, D. Deor. 21,2. ei parent Dioscuri, 
ib, 26, 2. eius pugna, Salt, 42. Lao- 
medonti serviens, fup. Conf. 8. Sacr.A. 
Jovem comitatur Europam per undas 
ferentem, D, Mar. 15, taurum finxit, 
Herm. 30. el tridentem furatus erat 
Mercurius, D, Deor. 7T, 1. Polyphemi 
pater, D. Mar. 1, 2. saepe amore ca- 
ptus, D. Mar. 3. Pelopem amat, Cha- 
rid. 9, Tyronem vitians, D. Mar. 13. 
Amymonen amans, ib. 6. χυανοχαί- 
της, Sacr. 11, eius statua Geraesti tri- 
dente spoliata, fup. Tr. 25. eius statua 
aerea Corinthi, (6. 9. 

Nereides delphinis ;ehuntur, D. Mar. 
16, 3. conf, Doris, Galene, Iphianassa, 
Panope, Thetis, 
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Nereus, Tragod, 90. 

Nero Isthmum perfodere tentat, Ner. 1, 
ut caneret, in Graeciam venerat, $5.9 
ipse primam manum ad Isthbmum perfo 
dlendum adiecit, ib. 2 sqq. ob seditio. 
nes in Italiam redit, i5. 6. de eius voc 
et cantu et gestu, 6,7. furor in eos 
conira eum certarent, 8. 9. ostium Py. 
tbicnm obturavit, 10. gaudium ob eim 
mortem, 11. conf, .Sait. 63. 64. 

Nesiotes, Ret. Praec. 9. Philops. 18. 

Nessus, Sait, 50. 

Nestor, Ver. Hist, 2, 17. parasitos, Par, 
44. 45. mellita eius lingua, ib. D. Mort. 
20, 4. ad tres generationes extendit ae. 
tatem, Macr. 3. Neatoreus phus. 
Herm. 12, — Stoicus, Tarsensis, Tibe. 
rli praeceptor, Macrob. 3, 

Nicander, poeta, Dips. 9. 

Nicias, dux Ath, in Sicilia, Laps. 3. Híst 
38. Paras. 34. 

Nicomachus Gerasenus, Pàdopatr. 12. 

Nicostratus, athleta, Híst. 9. 

Nigrinus, de eo JVigr. 

Nilus, D. Deor, 3. quomodo pictus, 
Rhet, Praec, 6. Nilotica salsamenta, 
Nav. 16. fontes, ib, 44. 

Ninus, Char, 39. 

Niobe, D. Deor. 16, 5, Salt, 41. Somma. 
14. pro ag. 27, Phálopatr. 1. i8, 
Tragod. 316." 

Nireuws, D. Mort. 9, 4. 18, 1. 24. Tím. 
2. Necyom, 185. Amor, 23, Charid, 

Nisaei equi, Hist, 39. ) 

Nisibenorum pestis, Πές. 15. 

Nisus, Sacr. 15. δα. 41. 

Noctua, concurrere ad aliquid, ut ad 
noctuam aves, Harmon, 1. 

Nominis mutatio ob divitias, Tím. 22. no- 
men alterius filio impositum honoris 
signum, £5. $2, nomina philosophis af- 
ficta a vitiis, Fug. 26. 

Notue, D. Mar. 7. 16. 

Noraeula, res congistit im novacula, Jup. 
. 9. . 
Novercarum commune in privignos odium, 
Abd. 31, a privigno ainata, Hist, 36, 
Novitas grata, Zeuz. 1 8q. novae pulcbri- 
tudinis excogitare specimina non parvae 
est sapientiae, Hípp. 8. ad novas dis- 
utationes quomodo affecti quidam, 

aech, 5. 

Numae Pompilii lex, Peseudol, 8. aetas, 

Μας;.8. in insula beatorum, Ver. Hist, 


2, 17. 
N umidica gallina, de Merc. Cond. Vt. 
Nav. 23. 2&, NuwNNex νο Wee. S 
Nummvosin Woncotem ολ € veoxow, AX 
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68, nummorum vis, Demon, 23. Vid, 
Aurum, Pecunia. 
Nuptiae cur inventae, Amor. 33. nuptias 
initurl comas ponunt, Syr. 60. 
Nox. nucibus ludere ales, Ep. Sat. 8. 
18 


Nycterion, Ver. Hist. 1, 15. 
Nyctiporos, fluv., Ver, Hist. 2, 33. 
Nyctoon, noctis templum, Ver. Hist, 2, 33. 
Nysa, D. Deor. 9. nymphae Nysaeae, {δ. 2. 


Obolum vulgus in os imponit mortuis, 
Luct, 10. 
Oceanus, Char. 6. occidentalis, Ver, Híst. 


1, b. 
Ocellus Lucanus, Laps. 5. 
Octipedes apud Scythas, .Scyth, 1. 
Oculi quando cernant accuratius, pro Im. 
12, multi plus vident uno, ib, 14. oculi 
fideliores auribus, .Sait. 78. 
Odium non recondendum in crastinum, 
Prom. 8. 
. Odorati capilli ridentur, Cyn. 17. 
Oeci laudem v. in libro de Dom. 
Oedipus, Salt. 41. de Merc. Cond. 41. 
podagricus, Tragod. 2685, 
Oeneus Dianam non adhibet ad convivium, 
Sacr. Ἱ. Iup. Tr. 40. Conv. 25. 
Oenoe, σαν, 18. | 
Oenomaus, Charid, 19sqq. conf. Salt. 47. 
Oenopion, Pseudol, 21, 
Oeta, D. Deor. 13. D. Mort. 16, 3. 
Ogmius, Herc. 1 sqq. 
Ogygia, Ver. Hist. 2, 29. 36. 
Oleo perfusi lapides et altaria, 
conc, 12. 
Olmeus vid, Holmeus. 
Olympia certamina, Tím. 60. .Sacr. 11. 
in quibus quo modo certantes locum 
suum sortiantur, Herm, 39. 40 sqq. 
quod ibi praemium, nach. 9. Olym- 
piis orationes habitae, Pseudol, 5. qui 
Scripta sua praelegerint, Herod. 1—3. 
per eadem Aétion pictor clarus factus 
est, ib. sq. Olympiae non licebat victo- 
ribus maiores corporibus statuas ponere, 
pro Im, 11. aquam eo duxit Herodes 
Atticus, Peregr. 19. ibi conflagravit Pe- 
 regrinus, ἐδ. sq. Olympionicae, .Sait. 
47. Olympiorum victori stadia minus 
formidabilia, Harm. 4. Oiymptis coro. 
natum esse, de Merc. Cond. 13, 
Olympias, mater Alexandri, D. Mort. 
18, 1. Alex. 7, 
Olympus tibicen, Adv. Ind. 5. 
Olympus mons, (Λα. 3. 4. 
Olynthus, Αι, 38. Dem. enc. 35. AA. 
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Omanorum turifera regio, Macr, 
Omina quaedam infausta, Pseudt 
Omphale, D. Deor. 19. picta, £ 
Onesicritus, Peregr. 25. Híst, 40. B 
Onosceleae, mulieres, Ver. Hist. 
Ophion, Tragod, 101. 
Opponere utile, 4nach, 17, oppot 
interrogando facillus proficitur, 
à 


Oracula inutilia sunt, /up. Conf. 
eorum vanitas deridetur, lup. 
quae praecedant oraculum, i5; 
culum ridiculum Apollinis, ib. 
bigua Croeso et Graecis data, 
oraculum Pythicum de Nerone, 
alia Apollinis, .Salt. 25, 4n 
Rhet. Pr. 13. Bacidis, Peregr. 
Sibylla. Alexandri et aliorum 
Alex, 11 bis. 18, 22. 24. 25 
27 bis. 28, 29, 33. 34, 35. 38. 
47. 48. 60. 51. 52. 53. 64, ora 
post eventum contrarium muta 
27 sqq. oracula vocalia, ib, 26 
lum falsum defenditur, ib. 33 
probabiliter edenda quid pertin 
22. oracula multa in Graecia, / 
Libya, Asia, Syr. 36, 

Oratio, ne nimis sit ornata, H 
orationis effectus, JVigr. 35. — 
quidam, Dem, enc, 12, Dem 
nauta, ib. 16. Pericles, ib, 20 
res vulgares, ib, 31, oratorum 
drachma, íb, 36. 

Orcus, ex vulgi opinione descripti 
2 sqq. cf. Philops. 24. 25, « 
cyom., D. Mort., Catapl. etc. « 
morabilia, D. Mort. 90. Orc 
Bis Acc: 21. vid. Infernus, 

Orestae et Pyladis amicitia, «49 
(Salt. 46. Aegisthum interficient 
Dom, 23. cur a Scythis honor. 
culti, Tox. 1—8. eorum colum 
lescentiae Scythicae prima di 
ib. 6. 

Orgia Adonidis, Syr. 6. 

Orion, Cedalionem ferens, caecu 
ctus, Dom. 28. 29. 

Orithyia, Philops. 3. Salt. 40. 

Orodoecides, Pseudol, 2. 

Oroetes Armenius, D. Mort. 27, 
trapa, Char. 14. 

Oropus, Dem. enc. 44. 

Orpheus, Oeagri et Calliopes fil 
Astrol, 10, cantibus suis inanim 
que allexit, /mag. 14. saltato! 
15. loquax eius caput, i6. 51. 
capitis et lyrae fata, Adv. Ind. 
Eurydice ei a Plutone reddi 
Mort. 93, 4. * wwWerlhus Thre 
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ceratus, «άν. Ind. 11. Saturn. S. na. 
vigavit cum Hercule, Fug. 29. conf, 
i6. 8. Dom. 18. Sacr. 14. 

Orus, Gall. 18. 

Osiris, δα. 59. D. Mort. 13, 3. Bybli 
sepultus, Syr, 7. 

Osroes, Hist, 18. 19. 21. 31, 

Ossa, mons, Char. 3. 

Othryades, dux Parthicus, lez. 27. — 
Spartanus, Char. 24, eius literae, Ret. 
Pr, 18, 

Otus, σαν. 23. Char. 3, Rhet, Pr. 13, 

Oxyartes, Catapl., 6. 

Oxydracae, Fug. 6. Hist. 31. D. Mort. 
14, 6, 

Oxyroes, Hist. 18. 


P. 


Pacate, picta ab Apelle, Imag. 7. 

Paean, D. Deor, 13, 2. Tragod, 142. 

Paeaniensis orator, Bis 4cc. 314. Rhet. 
Pr. 21. 

Paetus, medicus, 4/ez. 60. 

Paguridae, Ver. Hist. 1, 39. 

Palaestra, serva, Asin. 2 8qq. 

Palamedes, Naoplil fil., Iud. Voc. 5. D. 
Mort. 20, 4. ,Sait, 46. detegit simula- 
tum Ulixis furorem, Dom. 30. Ulixis 
insidiis circamventas, Cal. 28. 

Palinodiam canit Stesichorus, pro Im. 15. 

Palias, vid. Minerva. 

Palmas quomodo scandant Arabes, Syr. 
90, ad ianuas rhetorum, RAet. Praec, 25. 

Pammenes, Conv. 22, D. Mer. 4, |. 

Pamphylius sinus, 4mor. 7. 

Pan, fil. Mercurii, de eo D. Deor. 22. 
Bis Acc. 9 sqq. Philops, 3. Deor, conc, 
4. Bacch. 2, 4, D, Deor. 4, 1. totus 
caper apud Aegyptios, quam ob rem, 
i:Sacr, 14, eius fons in India, Bacch. 6. 
conf, Tím. 42. Sait. 48, Icar. 21. 


Panathenaea, JVígr. 14. quod in iis prae- 


mium, .fnach, 9. 
Pancrates magus, PAilops. 34 8844. 
Pancratio certare quid, nach, 8. 
cratil praemia, Ver. Hist, 2, 22, 
Pandemos, Pseudol, 11. 
Pandion, Harm, 1. Sait, 40. 
Pandionis tribus, Dem. enc. 45. 
Pangaeus, mons, /7car, 18. 
Pannychia, fons, Ver. Hist, 2, 33, 
Panope, Nereis, D. Mar. $5. 


Panthea, Abradatae uxor, /mag. 10. 20. 
— sive Luc, Veri uxor sive Marci An- 
tonini uxor, inaequali matrimonio du- 
cta, pulcherrima, de ea {πιαφ. et pro 
Imag. 

PPanthus, Gail. 17, 


pan- 
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Pantomimorum nomen, unde, δα, 67, 
ars reprehensa, íb. 2. laudata in libro 
de Salt. 

Paphlagones homines stupidi, 41ετ. 9. 1]. 

Paraetonia, Híst, 62. 

Parasitorum apud Romanos mores, Nip. 
22. 23, de parasitis eorumque arte vid 
Paras, conf, Adulator. 

Parcae omnium rerum auctores, D. Jfort, 
6. 19. 30. Philopatr. 14. earum fila, 
Char. 16, quae de iis dicuntur, vana 
sunt, Jup. Conf. 28qq. conf, Fatum. 

Parentationes in mortuos traducuntur, 
Luct, 20, 23, parentaleg epulae, i6, 24, 
vid, Funus, Sepulcrum, 

Parentibus neminem praeferunt liberi, li- 
beris neminem parentes, Paír. enc. 3. 

Parianorum urbs, Peregr. 1. 

Paris, Priami fil,, pulchritudinis dearum 
Judex constitutus, D, Mar. 5. D. Deor. 
20, Ganymedis cognatus, ib. qualis sí! 
iuvenis, íb, ldaeam mulierem monta. 
nam amaverat, ió, Helenam amat, {δ. 
Charid, 10. 17, Salt, 45, belli Troian! 
auctor, D, Mort, 19. 

Parmenion, Gall, 26, Dem, enc, 33, 

Parnasus biceps, Char. 5, 

Parnes, mons, Paras, 43. Bis cc. 8 
Icar, 11, 

Parrhasius, pictor, de M, Cond, 42. Imag. 3 

Parthenium, mons, D. Deor, 22, 3. Bi 
cc, 9. 

Parthenius poeta, Hist, 57. 

Parthenope, .Sait, 2. 

Parthi, Macr, 4. fortes, Nav, 33, ab lu. 
liano victi, Philopatr. 28. Parthicum 
bellum, Híst, 2 et sqq. 30. Parthorum 
dracones, i, e, signa militaria, i5, 29 

Pasion nauclerus, D. Mer. 12, 4. 

Pasipha&, .Sa/t, 49. Asin. 51. eius amoi 
tauri excusatus, 4strol, 16, 

Patara , oraculum ibi Apollinis, Bís 4cc, 1 
Philops. 38. Patarensia sandalia, D 
Mer. 14, 2. 

Patrae, urbs Achaiae, 4sín, 50. Patrensit 
quidam, Pseudo. 5. 6. 

Patriae encomium, Paítríae enc. 

Patroclus, ab Achille amatus, πιο}. 54. 
Tox, 10. Gall, 171. Achillis parasitui 
vocatur, Paras, 46. 47. 

Pavo , pulchritudine florum conspecta pen 
nas explicat, Dom. 11, 

Pauperes beatiores divitibus, Gal. 21 sqq 
Ep. Sat, 96. pauperum querelae, ib 
20, vestes eorum cribro et reti similes 
ib. 24. eorum cibus nasturtium, por 
rum, cepa, {δ, 28. eos decet despicer: 
apparatum dixi&exo , ο. ο λαο 
paupertatis , οιοὸ ὃν νο ποιους NN 
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secum ferant, ib, 30, divisionem opum 
ab Iove petunt, ib, 31. sine pauperibus 
urbes habitari non possunt, ib. 55. im- 
portuni in petendo, i5, 36, eorum ce- 
teri mali mores, £5, 37. 38. paupertas 
defenditur, Cyn, 4, 5. paupertatis causa, 
Tim 5 sq. in eam incidere facile, ib. 
29, quaenam eam virtutes comitentur, 
{δ. 31 sq. pauperes liberrime moriun- 
tur, Catapl, 15. paupertas servitii νο. 
luntarii praetextus, De Merc. Cond, 5. 
est perpetua comes mercede conducto- 
rum, fb, 

Pauson, ptctor, Dem, enc. 34. 

Peccare esse hominis, Demon. 7. 

Pegasus, D. Mar. 14. Somn. 15, 

Pelamus, Ver. Hist. 1, 3S, 

Pelasgicum, Pisc, 42, 47. Bis Acc. 9. 

Pelei et Thetidis nuptiae, D, Mar. 5. 

Pelias, pro Imag. 2. Salt. 52, 

Pelichl Corinthii statua, PAilops. 18 8qq. 

Pelion mons, Char, 3. 

Pella, des. 6, Pellaei serpentes, i5. 7. 
] 


Pellis, pelli insidere quid apud Scythas, 
Toz, 48. 

Pelopidae, .Salt. 49. 

Pelops, ait, 43. mactatus, eius, hume- 
rus, ib. 53, pulcher, Charid. 7. à Ne- 
ptuno amatus, ib. 9. Hippodamia poti- 
tur, i5. 19, 

Pelusium, Ca/, 2, Pelusiotae colunt ee- 
pam, Jup. Tr. 42. 

Penelope Spartana, Panos mater, D. 
Deor. 22, 2. — Icarii filia, picta, 7mag. 
90. num casta, Ver. Hist, 2, 29. 36, 
eias tela, Fugit, 21, 

Pentheus, Deor. conc. 7. Saturn. 8. de 
Mort, 'Peregr. 2. Salt. 41, Pisc, 2. 
Ado, Ind. 19, 

Perdiccae annulum dedit Alexander, D. 
Mort, 13, 3, conf, Cal, 18. Gail. 25. 
Macer. 13. novercae amore captus, 
Hist, 35. 

Peregrinus Proteus, de eo Peregr. cf, 
Fug. 1, 2. Demon, 21. eias baculum, 
Ado. Ind. 14, 

Pergamus, Jcar. 24, PAilops. 38. 

Períander, D. Mar.8, 2. Ver. Hist, 2, 17. 

Pericles, Amor. 29. Aspasiae causam egit, 
$5. 30, defendit Anaxagoram, Tím. 10. 
eius eloquentia, Dem. enc. 20, Olym- 
pius, /mag. 17. de eo Dem, enc. 3T. 
Gall. 19. Sait, 35, SScyth. 11. 

Perilaus, fabricator bovis aenei, in quem 
ipse iniectus, PAal. 1, 11 sqq. 

Peripatetici, quales sint, Herm, 16. Pisc. 
43. 60 divitias non valde contemnunt, 

wn, 3, vid, Agathocles, Bagoas, Cleo- 
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demus, Critolaus, Diocles, Euthyde- 
mus, Herminus, Rufinus, Theophrastus. 

Persarum ratio venerandi reges, JVigr. 
21. Ναυ. 30. eorum reges ubi sint in 
acie, ib, 31. Persae sacrificant igni, 
lup. Tr. 42. mortuos humant, Luct, 
21. eorum convivia, De Merc, Cond, 29, 
quales sagittarii, Herm, 33. cf, Macr. 4. 

Perseus cum matre in mare praecipitatus 
servatar, D, Mar, 12. Medusae ampu- 
tat caput, Andromedam liberavit et du- 
xit, i5. et 14, falcem gestane, /flez. ΕΙ. 
Medusam interficiens pictus, de Dom. 
285, cetum interficiens pictus, $5.22, de 
eo (Salt. 44. Philopatr. 9. 

Pes. pedibus illotis aggredi aliquid, De. 
mon. 4. equinos pedes sibi optat Cyni- 
cus, Cyn, 15. pedibus incedere quam 
gestari praestat, ib, 17. 

Pestilentia, Athenis grassans, Scyth. 2. 

Phaeaces boni saltatores, .Salt, I3. de iis 
Nigr. 35. Necyom. 15, Ver. Hist. 1, 3. 


2, 35. 
Phaedra Cnossia, libidinosa, Syr. 23. — 
je. Salt. 


defert Hippolytum, Calum. 

ο 4 ο 

Phaedrus, D. Mort. 20, 65, de Dom. 4. 
Lysiam prodidit, mor. 34. 31. 

Pha&üthontis et sororum fata, D. Deor. 
23. Salt, 66. Electr. 1, 2. Tim.4. my- 
thus de eo, unde natus, .4strol, 19. 
solis rex, Ver. Hist. 1, 12, bellum εἰ. 
cum KEndymione, ib. 13—40. 

Phalaris, de eo PAal. 1. conf. Ver. Hist. 
2, 23. Bis 4cc, 8. 

Phales pro deo cultus, Jup. Tr. 42. 

Phalli Baccho sacri et ab eo positi, Syr. 
16. quomodo altissimos phallos adscen- 
dant in Syria, ib. 29. 

Phanias, D. Mer. 4, 4. 

Phanomachus dives, Nav. 27. 

Phaon, D. Mort. 9, 2. Nav. 43. pro Im. 
2. — alius, D. Jfer. 12, 1. 

Pharus, JVav. 7, eius conditor, Hist, 62. 

Phasiana avis, de Aferc. Cond, 17. Nat. 


23. 

Phavorinus philosophus, eunuchus, De. 
mon. 12. 13, Academicus, Exn. 7. 

Pnello, insula ficta, Ver. Hist, 2, 4. 

Phellopodes, Ver, Hist. 2, 4. 

Phemius, de Dom, 18, 

Pherecydes, Macr. 22, 

Phidiar« ex ungue leonis magnitudinem 
«(us colligens, Herm. 64. eius Minerva 
st Amazon, Imag. 4. imaginem lovis 
raetereuntium exponit ludicio, pro 
Tmag. 14. de eo Somn, 8. 9. Herm. 
19. [mag. 3. lup. Tr. ?. Gall. 3A 
Bist. $93. lcar, αλ. Sacr, 11, 
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Chidon, asseutator, D. Mort. 6, 8. — D. 
Μεγ. 2. 

Philaenis, mulier obscoena, mor. 28, 
Philaenidis tabulae, Pseudol. 24, me- 
retrix, D. Mer, 6, 1. 

Philebus cinaedus, Luc. 36. 

Philemon, poeta comicus, Laps. 6, Macr. 
26 


Philetaerus, tex Pergam,, Macr. 12. 
Philiades, assentator, Tím. 41. 
Philinus faber, D. Mer. 6, 1. 
Philippides, cursor, Laps. 3. 
Philippopolis, Fugit. 25. 

Philippus, Amyntae fil., rex Maced,, res 
eius gestae cum rebus gestis Alexandri 
comparatae, D. Mort. 14. qualis Ma- 
cedonibug, Paras, 42, ooulo privatus 
apud Olynthum, Hist. 38. coluit Aeschi- 
nem, Somn, 12, quanti habuerit De- 
mosthenem, Dem. enc. 33 sqq. apud 
inferos sutor veteramentarius, 1Vec, 17. 
cf. Hist, 3. Macr. 10. 

Philo, Híst. 1, 22. — Dinlse fil., Cha- 
rid. 6 8qq. 

Philocrates, proditor patriae, Dem. enc. 
41. Paras, 42. 

Philoctetes, Salt. 46. celeber sagittarius, 
Adv. Ind. δ. podagricus, Tragod. 287. 

Philolaus, Laps. 5. 

Philosophiae historia antiquissima, . 
6 sqq. philosophia vera, quam difficil 
sit inventu, Ρίκο, 11, falsae imago, ib, 
12. verae imago, ib. 14 sqq. philoso- 
phorum habitus, mores, vitia, vapitas 
describuntur et deridentur ubique, Tím. 
54. sqq. INigr. 24. 26. D, Mort. 1, 2. 
10, 8, 1]. ac passim in D, Mort, Ne- 
cyom. 4 sqq. Jcar, 5 sqq. 20 sqq. 
29 sqq. Bis 4cc. 6. 7. 11. Conr. Fug. 
12 sqq. Herm. 11, 12. diversae sectae, 
Herm. 14. 45. Vit. Auct. philoso- 

hi cum sagittariis comparati, ΝίαΣ. 
bo. 37, quorundam ratio iuvemes for- 
mandi, i5, 27, diversarum sectarum sa- 
laria ab imperatore constituta, .Ew- 
nuch. 3. cf. Paras, 32. 52. 517. Eun, 
8.9. Hermot, totus, Pisc, totus, Dear. 
conc. 13. philosophorum longaevorum 
exempla, Macrob. 13 sq. Vid, Aeschi- 
nes, Agathobulus, Anaxagoras, Anaxar- 
chus, Aratus, Archelaus, Aristaenetus, 
Aristippus, Aristoteles, Aspasia, Bas- 
sug, Bias, Callisthenes, Cebes, Chi- 
lon, Cieobulus, Cynici, Decrianus, De- 
mocrítus, Demonax, Dion, Diphilus, 
Epicurus, Eucrates, Gorgias, Heracli- 
tus, Herodes, Hippias, Lesbonax, Ni. 
costratus, Parmenides, Periander, Pha. 
vorinus, Philostratus, Pittacus, Plato, 


901 


Posidonius, Prodicus, Protagoras, Pyr 
tho, Pythagoras, Sidonius, Socrates 
Solon, Stoici, Thales, Thesmopolis 
Tisias, Xenophanes, Xenophon. 

Philoxenus$, Cal, 14, Dionysium ridens 
Adv, Ind. 16. 

Phiueus caecus, pro ἴπι, 20. Tim. 18 
diss, cum Hes, [ D. Mort, 28, 1. 

Phocion in summa paupertate mortuus 
Iup. Conf. 16. lup. fr. 48, in insul: 
beatorum, Ver. Hist. 2, 17, 

Phocaea pocula, Leziph. 7. 

Phocylides, Calumn., 8. 

Phoenices mercatores, Jcar, 16, in omni 
bus maribus navigantes, 7ος. 4. astri 
usi in navigando, /car, 1. sub Aegyptio 
rum potestate, Cal. 2, eorum templa 
Syr. 3 8qq. 

Phoenix, Achillis praeceptor, D. Mort 
15, 1. — avis Indica, de Mort, Peregr 
27. Herm, 53. 

Pholod, mons, /car, 11. 

Phrixus, 4str, 14, D. Mar. 9, 2. 

Phryges, Syr, 15. TZragad. 31, Phrygiun 
genus saltandi quale, Salt. 34, Phrygi 
modo quid proprium, Harm, 1, tibi. 
Phrygia, JVigr, 37. Phrygia dea, 4mor 
5. Pbr. deus, vid, Men, Phrygius lapis 

ipp. 6. 

Phryne, Catapi, 321. Dem. enc, 12, 

Phrynon, Dem, enc. 41. 

Phrynondas, «ει, 4. 

Phyllis, .Sait, 40. 

Pictores atque poetas non vocari ad di 
cendam causam, pro Im. 18, eorun 
somnia, Herm, 72. vid, A&tion, Anti 
philus, Apelles, Calliades, Euphranor 
Galaton, Miccion, Parrhasius, Pauson 
Polygnotus, Zeuxia. 

Pila, de illa apud Lacedaemonios decer 
tatio; 4dnach, 38. 

Pico cur non indigeant Graeci, 4nach 


Pincerna acutum videat et audiat, Cro 
105, 18. 
Pindarus, Tím, 41. .Sait, 67, Imag. 8 
Pro Im, 19. σα. 7, Hipp. 1, Dem 

enc, 11. 19, . . 

Piraeeua, Charid, 1. 

Pirithous, ex uxore Ixionis lovis fll, D 
Deor, 6, 3. Thesei amicus, Charid, 16 
Salt, 60, Toz. 10. 

Pisa, urbs Elidis, Sacr, 11. quae ibi in 
commoda tempore Olympiorum, He 
rod, 8. 

Piscis res sacra, piscibus non vescuntui 
Syri nec Aegyptii, 4str, 7. Syr. 14 
pisces sacri aluntue ia &exeqNa , WS 
habenX eX τος οκ , S. 8S. 
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Pisistratus, Nestcris fil,, Charid. 25. 

Pittacus, D. Mori. 20, 4, vci, aetas, 
Macr. 18. 

Pityocamptes, Ver, Híst. 2, 233. Bis 4cc.8. 

Pitys, a Pane amata, D, Deor, 22, 4. 

Planetarum oppositiones et quadraturae, 
Philopatr. 24. planetis nomina ab Ae- 
thiopibus tributa, Astr. 4, planetarum 
choreae, .Sait, 4. 

Plataeae, Ret. Praec, 14. 

Platonis philosophi eloquentia, prudentia, 
Pisc. 22. vocatur parasitus, Paras.34, 
35, numquam miles, ib, 43. Demosthe- 
nis praeceptor, Dem, enc, 12. iegibus 
suae reipublicae utens in insula beato- 
rum, Ver. Hist, 2, 17. eias salutandi 
formula, Laps. 4. tyrannos colens, D. 
οτι. 20, 4, quaedam saltationis ge- 
nera laudat, quaedam relicit, Salt. 34. 
amicus libertatis, osor servitil, de Merc, 
Cond, 24. ei, aetas, Macr. 21. commu- 
nes vult mulieres, sed alio sensu quam 
vulgus credit, Fug. 18. accusatur pae- 
derastias et communium uxorum causa, 
Conv. 39. eius leges, ἴσαγ. 24 extr. 
conf, Vit. «ιοί. 15. 17, de M. Cond, 
253. Demon. 33. Salt. ?0. Leziph. 1.22, 
Amor. 24. 31, Paras, 5. Rhet, praec. 
9. 17. 26. Bis Acc. 33. 34. Philops. 16. 
24. 27. Adv. Ind. 97. Dom. 4. Dem. 
enc. 4T, Pseudosoph, 6. 7. citatur: de 
M. Cond, extr, Laps. 6. Díps. 9. So- 
loec. 10. Musc. enc. 7, , 

Platonici, quales sint, Herm. 16. Ρίο. 
43. 49, vid, Carneades, Demetrius, Ion, 
Nigrinus, Polemon, Xenocrates, conf, 
Academici. 

Pleiades, Ver. Hist. 1, 29. 

Plethrium, locus in gymnasio, Peregr. 31. 

Plisthenes, Tragod, 260, 


Pluto, de eo Luct. 2. 6. luppiter infe. 
rorum, D. Mort. 23, 1. ei umbras ad- 
ducit Mercurius, D. Deor.24, 1, πλου- 
τοδοτης», Tin. 21. podagram nutrit, 


Tragodop. 110. 

Plutocles, Ver. Hist. 2, 33. 

Plutus, de Merc, Cond. 42. Tím. 10 sqq. 
eius figura , {δ. 13. 26, 27, diversa eius 
natura, {δ. 20. 21 — 31. eius comites, 
28, reprehenditur, 360, se defendit, 35, 
conf, Divitiae. 

Pnyx, fup. Tr. 11, Bis Acc. 9. 

Podagra, de ea vid, Tragodop. et Ocyp. 

Podalirius, Aesculapii fil., 4/ez. 11. 39, 

Podarces, Thess. dux, Tragod, 258. 

Poecile, Písc. 13. lup. Tr. 16. Icar. 34, 

Poena, punire homini bono difficilius 

quam puniri, PÁal/. 1,8, dextrae prae- 
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cisio poenae genus apud Scythas, vid. 
Scythae, poenae post banc vitam, 7up. 
Conf. Ι7. poenae infernales, Luct, 6, 
Necyom. 9. 1. 14. 

Poenitentiae imago, de Merc. Cond, 42. 

Poésis, quomodo tradatur adolescentiae 
Graecae, 4nach. 21. poétae quando 
vera canant, Jup. Conf. 2, illos ac 
pictores non vocari ad dicendam cau. 
sam, pro Im. 18. certant in laudanda 
coma Stratonices, i6, 6. poetis magna 
licentia est, Diss. c. Hes. 6. poé&tae 
cum equitibus comparantur, Dem. enc. 
6. furere iis opus est, ib, poésis an ora- 
toria praestet, ib. et sqq. dicuntur at. 
toniti, Tím. 1. Philopatr, 3. eorum 
portenta, ió. 3, audacia, Herm. 74. 
somnia, ib, 72. mendacia tolerabilia, 
Philops, 2. 4. nimis obscuri in repre- 
hensionem incurrunt, Lezíp. 25. eorum 
oestrus, Hist, 8. vitiorum scenicorum 
poeta haud particeps, IVígr. 9. invocant 
Musas, Sacr. 5. eis proprium nibil: 
sani et veri proloqui, D. Mort. 928, 3. 
fumus poé&ticus, 7ím, lI. NNecyom, 3. 

Polemon, Bis 4cc. 16, 17, 

Polias, Minerva, Pisc. 21. 

Pollux, vid. Castor, Dioscurl. — quidam 
dilectus ab Herode Attico, Demon. 24.33. 

Pope Agrigentinus, Herod. 3. Chariclis 
fil., Suniensis, tragoedus, Necyom. 16. 
Iup. Tr. 41. Apol. 5, 

Polybius quidam indoctus, Demom. 40. 
Polybii Megalopolitani aetas et genus 
mortis, Macr. 22. 

Polycletus statuarius, lup. Tr. Ἱ. Phi- 
lops. 18. ei, canon, de Mort. Pereyr.9. 
Salt. 15. effiuxit Iunonem, Somn. 8.9, 
Sacr, 11. 

Polycrates, Necyom. 16. Char. 14. Na- 
víg. 26. P. et filia, δα. 54, 

Polydamas Scotussaeus, Hist. 35. pre 

. Imag. 19. Herod. 8. ei. statua febrici. 
tantes sanat, Deor. conc. 12, 

Polygnotus, pictor, Imag. 7. 

Polyidus, .Sa/t. 49. Diss. ο. Hes. Ἱ. 

Polymnia , :Sait, 36. Imag. 16. 

Polyphemus, D, Mar. 1 et 2. pro homine 
impuro, Pseudol. 27. 

Polyprepon, tibicen, Conv, 20. 

Polypus, el. nature, D. Mar. 4, 8. 

Polystratus, D. M.rt. 9. 

Polyxena, Nigr. 11. 

Pomum Eridis, vid, Kris. 

Pomum demorsum, vid. Mala. 

Ponticj, stupida gens, lez. 1:. 

Pontus Euxinus inhospitalis, Toa. 3, 

Porcos non immojant Syri, Syr. 64. 

Porus, rex, Hist. 12, 
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Posidonius Apameensis, Macr. 20. 

Potamon, rhetor, Macr, 23. 

Pothinus, Rhet. Praec. 34, 

Pothos, comes Veneris, D. Deor, 20, 10. 

Praeconum carmen, Demon. 65, 

Praemia victorum, quae, πας. 9. phi- 
losophici certaminis, Eun. 3. post hanc 
'vitam praemia, Iup. Conf. 17. 

Praestigiatorum ritus descripti, JVecyom. 
7 sqq. PAilops, 11 sqq... 

- Praesules, quinam Thessalis, Salt. 14. 

Praxias, nauclerus, D. Mer. 7, 1. 

Praxiteles statuarius, Somn. 8. Hist. $1. 
Imag. 4. Iup. Tr. 10, Gail. 24. opus 
eius Venus Cnidia, Amor. l1, Cupido 
Thespiis, Amor, ". 

Priamus, podagricus, Zragodop. 252, 
Priapus, de eo D. Deor, 23. deus belli- 
cosus, Martis praeceptor, δα. 21. 
Priscus, dux contre Parthos, Hist, 20. 
Procorum apud Bosporanos mos, 7'oz. 44. 

Prodicus Ceus, Herod. 3. 

Promantis Delphica, Herm. 60. 

Prometheus, Titan, Caucaso affgitur, cur, 
vid. Prom. quam ob causam solutus 
vinculis, D. Deor. 1. orationum artifex, 
Prom. 4. 20. nullum habet templum, 
ib. 14. vates est, ib. 20, Promethel ap. 
Athenienses figuli , Prom. in v, 2. ad 
Promethei fabricationem hominis et fata 
alluditur saepe, ib. conf. de Merc. Cond. 
26. Sacrif. 6. Salt, 38, Amor, 49. Iup. 


Conf. 8. 

Propontis, PAilopatr. 3. 

Proserpina a Pirithoo amata, Charid, 16. 
Adonin amat, D. Deor. 1i, l. cf. Ne- 
cyom, 9. Sait. p^ Luct. 6. 

Protarchus, Tím. 22. 

Protesilaus, D. Mort, 19. 23, eius navis, 
Paras. 46. ei sacrificant in Chersoneso, 
Deor. conc. 12. conf. Luct, 5. 

Proteus, vid. Peregrinus, —  Homericus, 
de Mort. Peregr. 1. qui praeter alia 
in aquam et in ignem se transformare 
potest, D. Mar. 4. Dem. enc. 24. Na- 
víg. 6. saltator, Salt, 19. 

Protogenes, Alez., $0, 


Proverbia: Αἰθίοπα σμήχειν. Adv. 
Ind. 28, — 1] ἅμαξα τὸν βοῦν, D. 
Mort. 6,2. — ἐς τὴν ἀμίδα ἐνουρεῦν, 
de Merc. Cond, 4, ---ἄν Όραχες o 9η- 
σαυρός, Zeuz. 2. Philops. 32. iNavig. 
28. — ἀνίπτοις 700í» , Rhet. Praec. 
14. Pseudol, 4. — &vo ποταμών», D. 
Mort. 6, 2. — τί ποινὺν κυνὶ καὶ βα- 
λανείῳ, Ade. imd, δ. — yore καὶ 
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ὀφθαλμοὶ πολλοὶ βασιλέως» Ade. 
Ind. 23, --παλίµπαιδες οἱ γέροντες 
γίγνονται, Saturn 9. — γλαῦκα sig 
A9 1vos , ep. ad. Nigr. — ἐκ τῶν 
ἄιὸς δέλτων ὁ μάρτυς, de Merc. 
Cond. 12. — δὶς διὰ πασῶν, Prum. 
ín v. 6 et saep. — ἐλέφαντα ἐκ μυίας 
ποιεῖνι Musc. enc, extr, — θἄττον 
ὢν πέντε ἐλέφαντας ὑπὸ µάλης 
κρύψειας 7j ἕνα πέναιδον, Adv. Ind. 
9ἳ.---ἐπιῤρεῖ τὸ πράγμα ἐξαντλου- 


"μενον, Βσπι.θ].---οὐδὲν πρὸς ἔπος 


ταῦτα, Philops, Ἱ. --- μεῖξον προς- 
κειται τοὐπίγραμμα τῷ θυλάκῳ, 
Dem. enc. 10. — τὰ πρὸ Ἐθκλείδου 
ἐξετάξειν, Catapi. 8. — ἤλῳ éx- 
κροῦειν τὸν gio», Layps, ?. Apol. 9. 
Philops. 9. — Ηρακλῆς καὶ πέ 
κος; Ρο. 37. — Φάττον ἄν τις 
πλοίφ, πεσὼν διαµαρτοι ξύλου E 
ἀπορήσει φιλοσόφου, Bis Acc. 6. 
— povoy θέοντα πρατεῖν, Pro Im. 
15. — θεὸς ἐκ µηχανῆς, Herm. 86. 
Philops. 29. — $tov θέλοντος xd» 
ἐπὶ ῥιπὸς πλέοις, Herm. 28. — 
Ἰλιεὺς τραγῳδοὺς ἐμισθάώσω, Pseu 

dol, 10. — οὐ φροντὶς Ἱπποκχλείδ 
"Apol. 16, Herc. 8. Philopatr. 19, — ] 
πεδίον τὸν ἵππον, Pisc.9. Soloec.8. 
— pu ἀπορρήξωμεν παάνυ τείνου- 
σαι τὸ καλάώδιον, D. Mer. 3 extr. — 
πάντα κάλων κινεῦν, Alex. 51. — 
ἀκίνητον τὴν Κα αρίναν idv, 
Pseudol. 32. — τὰ ἀπὸ καρδίας λέ- 
γειν, Iup. Tr. 19. — κενὴ μακαρία, 
Herm. 11. Navig. 12. — &lg τὸν κόλ- 
πον πτνειν, Apol. 6. — κοσκένα 
µαντεσεσθαι, Alex. 9. — τὴν Κυᾖ- 
λαραβι» σπεέρειν, Apol. 11. — τί 
κοινον κυνὶ καὶ βαλανείῳ, Ade. 
Ind. 5. οὐ κύων Qo παύσαιτ᾽ di 
σκυτοτραγεῖν μαθοῦσα,, ib, 35. ἐκ 
κυνὸς πρωκτοῦ, Asin. extr. — λέω» 
κρόκῃ δεθείςᾳ, de Merc. Cond. 30. — 
τέκοινὸν Λύρᾳ καὶ ὄνῳ de exe. 
Cow 2, — iav Mya ee ro y 
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esi τὸ πρῶγμα, de Merc. Cond. 21, 
— μύρμηξ T κάµηλος, Epit. Sat. 
19. — 0 νεβρος τον Λέοντα, D. Mort. 
8, Ι. — ἐπὶ ξυροῦ ἕστηκεν τὰ 
πράγματα, lup. Tr. $. — ὄνος κι- 
Θαρίζειν πδιρώμενος, Pseudol, 7. 
αὐτολυρίζων, D. Meretr. 14, 4, d£ 
070v παρακυψφεως;, Asin. A&. OvOU 
σκιά, Herm. 11. τί κοινὸν Λύρᾳ καὶ 


Qvo , de Merc. Cond. 25. — ὀρνίθων 


γάλα, de Merc. Cond. 13. — ὁστ e- 
κου µεταπεσοντορ, Apol. 1, — odÓ 
ὅσον κνήσασθαι τὸ ovg σχολὴν 
ὤγειν;, Bis Acc. 1. — μηδὲ πάσσα- 
Ao» τινι παταλείπειν, Iud. Voc. 9. 
--πέθηκος ο πίθηκος; Adv. Ind. 4. 
--πόλεμος ἁπάντων πατήρ, Hist. 
— πολλὰ μοχῦήσαντες ὁμοίως 
Guév , Herm. 69. — εἰς πῦρ 6x τοῦ 
καπνοῦ, Necyom, 4. — dv oxovo 
ὀρχεῖσθαι, Herm, 49. — T ἀπὸ 
Σκυθῶν ῥῆσις, D. Mer. 10, 4. — 
τέττιγα τοῦ πτεροῦ συνείληφας, 
Pseudol. Ἱ. -- καθ’ ύδατος γρὰ- 
φειν, Catapl. 21. — μὴ ὑπὲρ τὸν 
πόδα ἔστω τὸ ὑπόδημα, Pro hm. 
10. — χοιρίσκος Αχαρνικός, D. 
Meretr. 1, 3. — χρυσοῦρ ἐν Ὀλυμ- 
πίᾳ σταθητι, Pseudol. 15. 

Providentia deorum a quibus negetur, 
lup. Conf. 6. Iup. Tr. 4. 16. 17.19.35. 

Proxenidas, Herod, 4. 

Proxenus, dux Athen,, Dem, enc. 37. cf, 
Charid, 1, 

Prudentiae imago, Znag. 17, 

Prusias, Bithynus, D. Mort, 12, 6, 

Prytaneum, Prom, 4. Pisc. 46. 

Pseudo - Alexander, Ado. Ind, 20. 

Pseudo- Neron, Adv, Ind. 20, 

Pseudo - Pbilippus, «4άο. Ind, 20. 

Pseudophilosophorum imago, Ρίο, 31, 
34 sqq. 41 sqq. 

Psittopodes, Ver. Hist. 1, 35 sqq. 

Psyllotoxotae, Ver. Hist. 1, 13. 

Ptoeodorus, D. ort, 7, 1. 

Ptolemaeus Lagi, in Aegypto camelum 
Bactrianum et hominem bicolorem osten. 
dens, Prom. ín ο. 4. Thespin tibicinem 
dono affücit, ib, eius epistolae, Laps. 
10. ei, aetas, Pfacr, 11, cf. D, Mort, 

13, 3. Gaff. 28, Hipp. 2. — Philadel- 
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phus, cum sorore coit, Jcar, 15. Macr. 
J2, — Philopator, quomodo se gesserit 
adversus Apellem absurdo crimine de. 
latum et Antiphilum eius delatorem, 
Cal. 2 sqq. — Dionysius appellatus, 
Cal. 16. 

Pudor, variaque eius a variis epitheta et 
synonyma, de Merc. Cond. 11, pudore 
ob laudes suffuodi moderati est animi, 
pro Im. 17. 

Pueri comati in pretio, Fug. 20. Ep. Sat. 

Pulcher homo, de bonorum morum vel 
elegantiarum $tgdiogo, PAiopatr. 1. 
pulchros semper dils gratos fuisse, Cha. 
rid. 7. 9, pulchri coluntur ab omnibus, 
deformes odio habentur, ib, 15. 

Pulchritudo mentis et corporia non sem- 
per in eodem bomine, /mag. 11. pul. 
chritudinis corporis praestantissimae 


imago, $5. 5. it. mentis, i5. 15 —23. 
pulchritudinis nova excogitare speci- 
mina non parvae est aapientiae, Hipp. 


8. pulchrarum rerum spectator, de Dom. 
2. earandem adapectus pellicit animos, 
4. 10. res pulchrae quae videntur, 
quam quae audiuntur, multo magis per- 
cellunt animum, {δ. 19 sq. de pulchri. 
tudine dissertatio , Chartd. 

Pulicum vestigia metiri, PAilopatr. 12. 

Pulvis et lutum cur in gymnasiis aubii- 
clantur, 4nacÁ. 28 sqq. 

Purpuram gestat summus sacerdos , Syr. 
42. purpurae cochlea ad cibum desti- 
nata, Cyn. 1 

Pygmaei, Herm. 6. 

Pygmalion deperit statuam Veneris, Amor, 
15, Imag. 4. 

Pylades et Orestes, de Dom. 93. vid, 
Orestes. 

Pylius senex, Imag. 13, vid. Nestor. 

Pyraliis, D. Mer. 12, 1. 

Pyramides, cur exstructae, λα, 2). su- 
pervacuae, Luct. 22, quamvis altae non 
praebent umbram, 7oz. 27. 

Pyriphlegethon, Luct. 3. D. Mort. 20, 1. 
Catapl, 928. 

Pyrrha, Ret. praec. 19. 

Pyrrhias, coquus, ijVecyom. I5. — ser- 
vorum nomen, T'ím. 22. de Merc, Cond. 
23. — sceptícus, Vit, Auct, 2T, 

Pyrrhicha, saltationis genus, δα, 9. 
Pisc. 36. 

Pyrrho, prius pictor, tum philosophus 
scepticus, Bís 46ο. 25, Icar. 25. Vit. 
Auct. 21, 

Pyrrhus Epirota, Alexandro se aimilem 
putans, 4dv, Ind, 21. quid a diis pe- 
tierit, Laps. 11. 

Pythagotea, àe eo Gall. 4 sqq. animae 
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elus fata, 15 sqq. devolavit ex Apol. 
line, 16. fuit in Euphorbo, ib. 17. 
18, in Aspasia Milesia, ib. 19. in Cra- 
tete Cynico et aliis multis, i5, 20. 
de eo eiusque sectatoribus, elus iu- 
weiurando, scientia, patria, studiis, 
«quod transmigrationem animae statue- 
rit, cur fabis abstinuerit, Vit, Auct, 
2—86. de eius et sectatorum salutandi 
formula, Laps, 5. hospes Phalaridis ty- 
ranni, Phal, 1, 10, fabarum oser, et 
de eius transformatione, Ver. Hist, 2, 
21. 24. Eleusinils interesse prohibitus, 
Pseudol. 5. laudatur, Alex. 4, eius ani. 
ma, ib. 40, Pythagorel amici Alexandri 

seudomant., ib. 326. Mnesarche &l., 

exiph. 19, conf. D. Mort. 20, 3. Fug. 
9. Philopatr, 12, de Pythagoreis, Písc, 
43. Vid. Apollonius, Archytas, Arigno- 
tus, Empedoeles, Myia, Ocellus, Phi. 
lolaus, Theano, 

Pytheas, Dem. enc. 46. 48. eius de De- 
mosthene dictum, íb. 18. 

Pythia Delphita Herm, 60. vid. Oracu- 
ium, — Pythio non opus habere inter- 
prete, lup, 7r, 26. Pythicum oraculum, 
Salt, 62. Ner. 10, — Pythii ludi, ubi 
poetae certabant, Epigr. 25, et musici, 
Ade. Ind. 8. in lis quod praemium, 
4nach. 19. 

Python, orator, Dem. enc, 6. 32. — iu- 
venis Macedo, Demon. 16, — draco (ab 
Apoll, interfectus), iSait. 38. 

Pytine, fabula Cratini, Macrob. 25. 


4. 
Quadi, 4ἱεχ. 48. 
Quaternio, maximum iusiurandum Pytha. 
goreorum, Laps. 5. Vit. Auct. 4. 
Quintilius quidam, Macr. 1, 


E. 

Raphanismus, moechorum poena, De Mort, 
Per. 9. 

Regilla quaedam, Demon. 33. 

Reprehendere facile, emendare consilio 

ifficilius, Jup. Tr. 19. 

Requietem quando capiant athletae, Ver. 
Hist. 1, 1. eruditorum requies qualis 
esse debeat, ib. 1, 2. 

Rex compotationis tatorum victoria crea- 
tus, Saturn, 4. rcegam condicio misera, 
Gall. 24, colossis quomodo similes, i5, 
tragicis actoribus, ib, sqq. regibus multa 
mala cum privatis communia, Char. 18. 
regum longaevorum exempla, JMacrob, 
18 sqq. 

Rhadamanthus, Iovis fll., iudex apud in. 
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feros, Catapl. 13. 18. 34. Luct. ?. iu 
dicium exercens in insula beatorum, 
Ver, Hist. 2, 6—10. 17. rex ins, beat. 
ib. 2, 6, 23, 

Rhea, Saturni uxor, D. Deor. 10, 2. amat 
Attin et ob amorem insana, D. Deer, 
12. Sacr, 5. 7. apud Mygdonios culta, 
1b. 10. Rheae saitatores, Salt. 8. fs- 
natici solatam comam babentes, .4iez. 
19. a Rhea correpti, Νίο. 37. conf, 
Salt, 31. Syr. 15. Asin. 35 aqq. conf, 
Cybebe, 

Rhetores Lucianei aevi reprehensi, Ret. 
Praec, 195qq. lup. Tr. eorum vitia, 
D, Mort, 10, 10, rhetoricae et viarum 
ad eam imagines, KAet. Praec. 6 sqq. 
Luciani tempore degenerans, Bís 4cc. 
30 sqq. rhetores tumidi et avari, Pa- 
ras. 52, rhetor malus quidam, Demon, 98. 

Rhodochares, Catapl. 17. 

Rhododaphne, 4sín, 17. 

Rhodope, femina libidinosa , Salt, 2. — 
mons, Salt. 51. Fugit. 25. 

Rhodus, Soli sacra, eius laus, 4mor. 7. 
8. Rhodius colossus, Ver. Híst, 1, 18, 
vid. Colossus, Rhodius quidam sophi. 
sta, Toz. 27, . ^ 

Rhoeteum, Char, 23. 

Risus, vid, Sardonius, . 

Roma, luxuriosis et scelestis convenied, 
Nigr. 16 sqq. virtutis palaestra, i5. 19. 
20. Romanorum divitum mores descri. 
buntur, ió, 21 sqq. eorum mores, hip- 

omania, testamenta, funera, convivia, 
alnea, setvi, ib. 20—34. Romanorum 
salutatio, Lops. 13. furor ad oracula 
Alexandri audienda, lex. 30 aqq. 

Roxane, ab A&tione picta, Imag. 7. He- 
rod. 4 8q. 

Rufinus, Cyprius, Demon. 51. 

Rutilianus, Alexandri pseudomanteos £o 
ner, lex, 4, 30. 31. 33 sqq. 48. 57. 60, 

Rutillia, mulier formosa, ez. 39. 


S consonans ab T loco suo pulsa, Jud. 
Voc. 1 sq. 
Sabazius deus, Deor.conc, 9. Icar. 27. 
Sabinus, ad quem scripta est Apologia 
pro Merc. Cond. 

Sacae, Macrob, 4. 

Sacauraci Scythae, Macrob, 15. 

Sacco maior tabella (prov.), Dem. enc. 10. 

Sacerdotum circa hostias negotia, Sacr. 
13. sacerdotes plures trecentis in uno 
templo, Syr. 42. de quibus plura, íbid. 
et 


Sacre τοσο vVARXMSONSR . Aue. Ἑ 
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42, Ἱσαγ. 24. cur fiant, lup. Conf. 7. 
adhibetur ad ea saltatio et musica, 


iSalt, 16. de sacrificiis Graecorum vide : 


de Saerfr. sacrificii Assyrii ritus, 997. 
49. 95. 

Sagittarius, Herm, 28. eorum apud Scy- 
thas atque Persas ratio, i6. 33. Curetes 
o inficiunt sagittas, Scythae veneno, 

igr. 31. philosophi cum sagittariis com- 
parati, i5. 30. 

Saiaethus, lege lata contra adulterium ipse 
in eo deprehensus, pol, 4. 

Salamis, et, Praec. 18, 

Salaminii per Apollinem perditi, Philo- 
patr. 5. 

, Salaria eruditis constituta, vid. Philogo. 

à. 

aliorum saltatio, «δα. 20. 

Salmoneus, Tím. 2. Philopatr. 4. Tra- 
godop. 312. 

Saltatio, de ea De saitat, 

Salutandi formulae, de iis pro Laps. 

Samosata, Hist. 94. 

Samothraces, Syr, 16, 

Sandalia inaurata e Pataris, .D. Mer. 14. 

Saperda piscis, D. Mer. 14, 2. 

Sapieutiae imago, 7mug. 17. sapientis & 
sophista differentia, Hipp. 2. 

fBppho, Amor. 30, Imag. 18, de Merc. 
Pond 36 


Sardanapallus, Jup. Tr. 48. D. Mort, 2. 
20, 2. Iup. Conf. 16. Rhet. Praec, 11. 
Syr. 40. 

Sardes, de Merc, Cond. 13, 

Sardonius risus, /sín. 24. Iup. Tr. 16, 
Sarpedon, Paras. 46. pluvia sanguinea ob 
elus mortem, Ver, Hist, 1, 17 extr, 
Saturnalia, de iis vide Saturn., Cronos., 

Eyist, Saturn. 

Saturnus, mythus de eo, /$aer. 5, .Sa- 
turn. 6 sqq. fabula de eo astronomica 
est, Astrol, 21. septem tantum diebus 
regnat, (Saturn, 2, liberos se devorasse 
negat, imperium ei non ademit luppi- 
ter, sed senex et podager sponte id 
tradidit, ib, 6. 7. Saturni aevo omnia 
sponte nascebantur, vinum fluebat etc, ἐδ. 
7 et 20. eius aetas quantopere praeferenda 
Bit aetati lovis, D. Deor. 10, 2. falcem 
gerit, Cronos. 10. 11. Uranum castra 
vit, (b, 12, Saturni vincula, .Sait. 37, 
conf. D. Deor. 1, 2. δα, 41. 80, 

Satyrion, scurra, Conn, 19. 

Satyrus,. Theogitonis fil., JVecyom. 16. 
lup. Tr. 41. 

Sutyrorum Phrygum descriptio, Deor. 
conc. 4. Bacch. 1. 4. saltationum Bac- 
chícarum inventores , Salt. 22. 19. eo- 

rum fons in India Jacch, G. 
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Sauromatae, Τοα. 39. 40. 
Scapha viminea traiicere mare, Herm, 28 
scapham dicere scapbham, Hist. 41. 
Scenarum in tragoediis mutatio, /Vecyom. 
16, eis similes vitae humanae actiones, ib, 
Scheria, Paras. 11, 
Scintharus, Ver. Hist, 1, 33sqq. 2, 1. 4]. 
Scipio, Macrob. 12, Alexandro postponi- 
tur, Hannibali praefertur, D. Mort. 12. 
Sciron, Jup, Tr. 21. Bis 4cc. 8. Ver. 
Hist, 2, 23. 
Scironia saxa, D. Mar. 8, 1. 9, 1. 
Scorodomachi, Ver, Híst, 1, 13. 
Scorpiorum alatorum genus, Dips. 3 
Scribontus, Jacrob. 11. . 
Scylfs, Sat. 41. 
Scytharum in delicta severitas, nach. 
1]. quae scelera in eorum regiis, /car. 
16, eorum vivendi ratio, i5, 16. sagittis 
fortes, Herm.33. Toz,8. amicitia nibil 
putant maius, ἑἐδ. 7, in ea fideies, ib. 
9. inhospitales, agrestes, ib, 8. Ore- 
stae atque Pyladi cur sacrificent, ib. 
] sqq. eorum bella perpetua, ἐδ. 06. 
quomodo ineant amicitiam, i5. 37, exem- 
pla amicorum Scytharum, íb5. 39 sqq. 
non spectant verborum elegantiam, i5. 
35. iusiurandum Scytharum, £5.38. eo- 
rum dii, ἐδ. 7up. Tr. 42. Scyth, 4. 
contra Sauromatas bellum, Toz, 39. Zi- 
rin clamare quid apud eos, ib. 40. eo- 
rum inter se fides, ib, 49. 61. pellem 
insidere quid apud eos, ib, 48. non ef. 
fundunt vinum, ib. 45. supplicandi eo- 
rum ratio, ib. 48. quomodo colligant 
copias, i5, contra Machlyes eorum bel- 
lum, ἐδ. 54. in quo distent ab Alanis, 
ib. 51. sagittas tingunt veneno, Nigr. 
37, Dianae homines sacrificant, Sacrif. 
13. hominibus vescuntur, D. Deor. 16, 
Ι. mortuos edunt, Luct. 21. Scythae 
pileati, Scythae octipedes, Scyth. ἅπα- 
PQuovotitfovtsg, Scyth. 1aqq. v. Ge 
tae. eorum excursiones, Phélopatr. 29. 
conf. Prometh, 4, D. Mort, 12, 5. Ma- 
εγοὀ. 15. Deor. conc, 9. D. Mer. 10. 
PhAilopatr. 1T. 


Sectae uni non adeo adhaerendum, ut ce- 
terae 8ine examine spernantur, Herm. 
34. cui similes, qui uni 8e plane man- 
cipent, ceteris valere iussis, ib. vid. 
Philosophia, 

Seleucia, urbs, Vac. 94. 

Seleucus, Laps. 10. Gall, 25. Nicator 
uxorem filio cedit, Syr. 17. 18. Salt. 
56, Icar. 15. : 

Semele, de ea D. Deor. 9, 2. «18, 1 
Salt, 33. 95. | 
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Semidel ridentar, Deor. conc. 7. 

Semiramis, condidit templum Hierapoli- 
tanum, Syr. 14. statua eius Hierapol., 
ib. 33. 39. 

Sepulturae varia genera, Luct. 21. vid. 
Funus, Parentat. sepulcrorum vanitas, 
Char, 22. sepultura Gallorum, Syr, 52. 

Seres, ad 300 annos viventes, Macr, 5. 
Catapl. 21. Serica vestis, Salt, 63. 

Seriphli, D. Mar. 12, 

Serpens deus, «επ. 13. serpentes Li- 
byci, Dips. 2. 

Sertum, vid, Corona. 

Servius Tullius, Macr, 8. 

Servorum nomina, de Merc. C. 23. Tim. 
22. servi sclunt dominorum et honesta 
et turpia, Asin. 6. serviisse ultra Xoin 
et Thmuim, Ret. Praec. 24. 

Severianus, oraculum ab Alexandro ei 
datum, 4(ex. 27, eius mors, Hist. 21. 26, 
oratio funebris [η eum deridenda, ib. 26. 

Sibyllae oraculum fictum, de Mort. Pe- 
regr. 29. Alez, 11. 

Siciliae pars avulsa, D.' αγ, 10. 

Sicinnis, saltationis genus, .Sai/t. 22, 26, 

Siculae mensae, D. Mort, 9, 2. 

Sicyon, Iléar. 18. D, Mort, 10, 12, 11, 2. 
Sicyonius campus fertilis, Nav. 20. Si- 
cyonii calcei, Ret. Praec, 15, 

Sidon, D. Deor. 34, 2. Sidonium vitrum, 
Amor, 26. Sidonius nummus, Syr, 4. 
Sidonius mercator, brevissimum iter e 
Babylonia in Aegyptum monstrans, Ret, 
Praec. 85. 

Sidonius, sophista, Demon, 14. 

Sidus, vid. Astrologia, Stella, 

Sigeum Ττοί,, Char. 23. 

Sigillorum solvendorum diversa genera, 
Alez, 21. 

Signum, vid. Imago, Simulacrum , Statua. 

Silenus Lydus, senex, Deor, conc, 4. 
Bacch, 9. 4. saltans, 7car, 27, Sileni 
fons in India, Bacch, 6. 7. 

Simiae saltare doctae, Apol. 6. Písc, 36. 
simiam leonina pelle tegere, Phílops, 
6. simia est simia, quamvis aurea ἕ 
Stet crepundia, Adv, Ind, 4. 

Simiche, Catapl, 22, D. Mer. 4. 

Simon, mutat nomen in Simonidem, Gall. 


Simonides, poeta satyricus, Pseudolog. 2. 
— Ceus, poeta, ordine collocasse di- 
citur litteras, fud. Voc. 5, eius aetas, 
Mater, 26. ct, Pro Imag. 19. 

Simulacrum spectatores ubique respiciens, 
Syr. 32. incertum, ib, 33. bis quotan- 
nis ambulans, ib. Semiramtdis aliaque 
por mnlta in templo Hierapolitano, i5, 
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Simylus, D. Mort. 9. — nauclerue, Το, 19 
Sinatruces, Parthyaeorum rex, Macr. 15 
Sindiani, gens, 7oz. 55. * 

Sinus lonlcus, Amor. 6. Pamphylius, i5. 7 

Sipylus mons, /mag. 1. Tragod. 311. 

Sirenes, Nigr. 3. de Dom. 19. θὰ. 4 
audientibus eas quid contingat, /mag 
14. Sirenum natales, Salt, 50. 

Sirius, stella, Ver. Hist. 1, 16. Vit 
Auct, 16. 

Sisinnidis et Toxaris amicitia, Τος. 57 sqq 
Sisyphus, /Vecyom. 14. Tragod, 12. Si 
Syphium onus, /Vat, 21. 
Smyrna, fud. Voc, 9. 
Socialis coniunctio amabilis, 4mor, 27. 
Socrates, puerorum amator, eius cívitaa 
leges, respublica, Vit. 4uct. 15 — 18 
hoc se Scire dicit, quod nihil sciat, D 
Mort. 20, 4. 5, quomodo ad morten 
paratus, D, Mort. 21. relicta arte sta 
tuaria ad eruditionem transierat, Somn 
12. oraculum Pythicum de eo, «πιο 
48. quomodo Alcibiadem amaverit, ib, 49 
54. miles timidus, Paras, 43. apud De 
lium fugerat, Ver. Hist, 2, 23. lauda 
bat et discebat artem saltandi, Sall 
25. musicam amabat, i6. nuptias noi 
commendabat, Conv, 39. eius pletanu 
non procul ab [lísso, de Dom. 4. Amor 
* 81. iniuste delatus, Cal. 29. eius dictum 
Paras, 19. eius apologia adest, i5. 56 
veneno periit, i5, 57, dissimulator, De 
mon, 6. eius cum Chaerephonte collo 
quium, Haícyon. eius apud inferos con 
gerrones, JVecyom, 18. Sophronisci fil 
in ins, beat, cum pulchris consuetudi 
nem habens, nugas agens, Ver. Hist 
2, 17. 19, conf, de eo Demon, 58, 60 
Bis Acc. 5. Pisc. 1 sqq. Jup. (οπ/ 
16. Iup. Tr. 48. Philops. 24. Imag. 17 

Herm, 48. 

Sol, deus, per tres dies currum noi 
agere iussus, ut Hercules gigni posset 
D. Deor. 10. amat Clymenen, ib, 12 
Ἱ. de Sole Titane eiusque curru e 
equis filioque, £5. 25. eius opera, Bí 
4cc, 1, indicat Vulcano Martem ad Ve 
nerem ingressum, D. Deor. 17. Gall.3 
caecitati Orionis medetur, de Dom. 29 
eius pugna, .Sa/t, 42, adoratur ab Indi 
saltando, íb, 17. unicuique patrius vi 
detur, Patr, enc. 6, Solis boves assat 
exsiliunt, Ep. Sat, 23, eius ac luna 
imaginem cur non faciant Syri, Syr 
34. thronus Solis, ib. eius splendor 
comparatur oratio Demosthenis, Dem 
enc. 17, 

Solatium €x κοκ ολ D Te SS 
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saltatione, .Sait. 80, varios soloecismos 
vide In Φοίοεο, 

Solon, Execestidae fil., D. Mort, 20, 4. 
elus cum Creeso colloquia, Char, 10, 12. 
legislator, eius laus, 4nach, 14. Scyth, 
5 sqq. Anacharsidis praeceptor, ἐδίά, 
quae antiqeissima eius cura fuerit, 
Anach. 18. lex de audienda utraque 
parte, Calumn. 8, eius aetas, Maer. 18, 
conf, 4mor. 48. 

Somnus deus, D. Deor. 10, 2. — somnio- 
rum insula descripta, Ver. Hist. 2, 
32—34. somnia vento coneepta, Harm, 
4. pictorum atque peeterum, vid. hoc 
tit, somnio iubetur Stratonice templem 
condere, Spr. 19. somnía a contrareo 
interpretanda, PAilopatr, 21. 

Sophista, celebratum nomen quid signi- 
ficet, Rhet. Praec. 1. elus a sapiente 
discrimen, Zípp.2. mali sephistae non 
imitandi, Leziph. 23. eophistae sermo 
labyrinthi similis, wg. 10, lascivi, 
avari, adulatores, iracandi etc., £5, 13. 
14, 19, Hippocentauri speciem refert, 
Fugit. 10. 

Sopboclis tragici aetas et mors, a filio 
dementiae accusatus ab iudicibus ab. 
solvitur; eius Oedip, Col. quando scri- 

tus, Macr. 34. Aesculapium cecínit, 
em, enc. 27. conf. Conv, 26. 
Sophroniscus, Bís cc, 5 aq. 
Sopolis, medicus, Leziph. 18. 
.Sosandra, Calamidis statua, /mag. 4. 6, 
— D. Mer. 3, 2. 

Sostratus, Cnidius, Phari conditor, ubl 
nomen suum inscripserit, Hist. 62, 
averso Nilo Memphin capiens, Hipp. 2. 
eius porticus Cnidi, 4mor. 11. 

Sostratus Boeotus, Hercules a Graecis 
appellatus, Demon. 1. — latro, D. 
Mort. 30. — homo malignus, ies. 4. 
— alius, Conv. 32. 

Sosylus, equiso, Gaii. 29, 

Sparti Thebani, PAilops. 3. Sait. 41. 

Spatinus, Medus, Ίσα. 15. 

Spectra, de iis plaustra mendaciorum, 
Philops. 11 sq. interfectorum, D. Mer. 


19. 

Sperchis, vid. Bulis. 

Spei imago, de Herc. Cond. 42. 

Sphacterla, Laps. 3. 

Sphaera erundinea, JVígr. 2. 

Spicae ptaemium certaminis eloquentiae, 
C arid. 3. 

Sponsa velata, Conv, 8. 

Statuae, miracula edentes, ambulantes, 
Pops, 19 sqq. 21. febricitantes sa. 
n&antes, Deor. conc. 12. earam interna, 
Ga(f. 24, sudantea, Syr. 10. atatus Ve- 
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neris amata, mor. 16. Imag 
tuae ponuntur saltatoribus, 4 
vid. Simulacrum, 

Statuariae artis laus, Somn. 7, : 
hensio, ib. 9, 13. statwarii, vi 
menes, Calamis, Critias, Daedi 
metrius, Hermocles, Lysippas 
Phidias, Polycletus, Praxiteles, 

Stellarum in res humanas vis, 4 
v, Astrologia, Planetae, 

Stentorea vox, Luct, 15. 

Stesichorus poeta Himerensis, 
offenderat Helenam, Ver. His 
palinodiam scripsit, pro 1a. 15. 
tae, Macrob, 389. 

Btheneboea, Suit. 42. Syr. 23. 

Stolci, de iis vid, Fit. jfuct. 
quales, Herm. 16. 18. 29. 8 
Alexandri pseudomant., «4ἱεᾖ. 
sunt in insula beatorum, Fer. 
18. cf. Piísc. 43. 61. vid. Ag 
Athenodorus, Chrysippus, € 
Dinomachus, Diogenes, Epicte 
toemocles, Marcus imperator 
nius, Nestor, Thesmopolis, 1 
Zenon. 

Stratonice, Seleuci uxor, calva, 
nes a pts laudata, pro im. 
:Salt. $8. amata ab privigno, 
18. restaurat, somnio monita, 
Hierapolitanum, .$yr. 19. amet 
bum, {δ. 19—36. 

Strombichus , Nav, 10, 

Struthias, adulator, Fugit. 19. 

Struthiocamelorem ova, Díps. ? 

Struthobalani, Ver. Hist. |, 13. 

Struthium, herba tinctoria, 4e: 

Studia literarum prm utilia , 
iucunda, ;Sait. 71, vid. Erudit 

Stymphalus, in eo volucres, Zu; 

Styx, per Stygem iurant dii, Deor. 

Sudantia simulacra, Syr, 10, 

Suffragia ferentes manus prc 
Deor. conc. 19. 

Sunium, Bis 4cc. 8. 9. 

Sura, locus Asiae, Hist. 29. 

Susa, Philopatr. 28. 

Sylla, Adv. Ind. 4. Zeuz.3. 

Syllogismi variae formae, Vit. ; 
cornutus, Conv, 23, cf. Cynic. 

Syracusae, Hist. 38. Syracusanae 
Dem. enc. 18. 

Syria dea, de ea vid, librum vol, 
eorum, qui Syriam deam οἷι 
bant, mores, «4είπ. 35 sqq. 

Syrtis maior, Dips. 6. 

Syrus e Palaestina, daemones e: 
Phitops. 16. Syri medici, Tra 
Όστιν mes, D. Mer. 4, 4. 
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T. 


T -onsonans locum TOU S occupsns, 
Iud. Voc. 1 sqq. 

Tabella geometrica, Νί07. 2. 

Taenarum, D. Σα, 8, 1. 

Talus, Cretensis, Phiops. 19. SSait. 49. 
eius sepulcrum, Písc. 42. 

Talorum ludus, Saturn. 4. tali de dama 
Afric, , Amor. 18. 

Tanagraei galli, Gail. 4. 

Tanais, Tox. 39. D. Mort. 12, 6. 

Tantalus, de eins poena, D. Mort. 17. 
comparantur oum eo avari, vid. Avarus. 
Tantaleas sestihere poenas, 44107. 03. 
Tantali lingua incontinens, .Sait, 54. 
Char, 15. Necyom. 14. Luct. 8. Tim. 
18. Tragod. 1i 

Taraxion, Ver. Híst, 2, 33. 


Tarentiaae vestes, Calumn, 16, D, Mer. 


7, 2. Rhet. Praec, 15. Tarentini Pytha- 
gorae discipali, Gall. 18. Vit, 4uct, 6. 

Tarichanes, Ver. Hist, 1, 35. 

Tarquintus Superbus, Macrob. 3. 

Tarsenses honorem quotannis habent 
Athenodoro, JMacrob, 21. tributis eos 
levat Augustus, i5, 

Tartarus, Necyom. 14, Luct. 8. 

Taureae palaestra Athenis, Paras. 43, 

Taurica Chersonesus, D. Deor. 23, 1. 

Taurus, vid, Bos, Apie, 

Taygetus, D. Deor. 14, 2. Icar. 11. 

Tegea, D. Deor, 22, 3. Tegeatae apri Ca- 
lydonii exuvias ostendentes, Adv. Ind. 14. 

Telegonus, Circes fil. , Ulixen patrem in- 
terficit, Ver. Hist, 3, 38. Salt. 40. 

Telemachus, Dom, 30. 

Telemus, Díss, cum Hes. 1, 

Telephus, JVigr. 38. & cerva nutritus, 
Sacr, 5 


Telesilla, 4mor. 30, Epigr. 24. 

Tellus Atheniensis, beatus, Char, 10. Ver, 
Hist, 2, 17. 

Templa, quo positu fecerint antiqui, Dom. 
6. Aegyptiorum antiquitus sine imagi- 
nibus, Syr. 3, templa diversa per Sy- 
riam, £b, ad 10 sqq. templi Hierapoli- 
tani descriptio, ib, 28 sqq. 

Teraeus (Tiraeus), rex Characis, AMa- 
crob, 16. ) 

Teres, Odrysarum rex, Macrob, 10. 

Tereus, δὴ). 40. duas sorores subigit, 
de Merc, Cond, 41, 

Terpsichore, Imag. 14, 

Terpsion, adulator, D. Mort, 6. 

Terra, multo minor quam luna, 7car. 12, 

Tessera, vid, Talorum ludus. 


Testamentorum qui participes, Tím.21 sqq. 
vanitas, ΝίΦΥ. 30 sq. 


Testudihis musicae inventor, D, 
7, 4. 

Vethys, Tragod. 94, 

Teucer, Paras, 40. Herm, 928. 

Thalassopotes, Ver, Hist. 1, 49. 

Thales, Hipp. 2. D. Mort. 20, 4 
eius ,aifacrob, 18. 

Thamyrw, Dom. 18. Písc. 6. 

Thahatusia, Ver. Hist, 2, 22, 

Thargelia, Eun. 7. 

Thasium vinum, mor. 11, 

Theagenes philosophus ob meretri 
interfecerat, Catapi. 6. Cynicu 
oratio pro Peregrino, de Mor 
4sqq. Patrensis, {δ. 36, Thasius 
plonices, Hist, 35. elus statu. 
citantes sanat, Deor. conc. 19. 

Theano, Antenoris uxor, Zmag. . 

orea, mor. 30. mag. 18, 

Thebae, Thebanae fabulae, .Sait. 4 
bani Geryonis ossa ostendentet 
Ind. 14. 

Themis, Zup. Tr. 19. 

Themistocles, oracula interpretan: 
Tr, 20. 31, eum calumniatur ΑΙ 
Calumn, 27. suspectus proditioi 
29. conf. Dem, enc. 37. 

Theodotae conspiratio contra Ptole 
Calumn, 2: 

Theodotas Rhodius, Zeux. 9. 

Theognis, de Merc, Cond, 6. 4; 
Salt, 61. 

Theomnestus, 4mor. 2, 

Theon, Híst, 35, 

Theophrastus, Dem, enc. 12. 

Theopompus, Macrob. 10. Hist. δὲ 
dot, 29. 


Theoxenus, Scyth. 8. 

Theramenes rhetor, cur Cothurnu 
tus, 4mor. 50. 

Thericles figulus, LezipA. 1. 

Thermaystrida saltare, Sait. 34. 

Theron, Epigr. 2. 

Thersagorasf Dem, enc. 1 sqq. 

Thersites, qualis, D. Mort. 25, 
mine ignavo, Hist, 14, conf. €, 
Necyom, 15. Demon, 61, Ade, 
Ver, Hist. 2, 20, 

Thesauras, Pluto obediens, Tím. 

Theseus, Neptuni filius, Herculis : 
lus, Cyn, 13. 14. Aegel fil., | 
Thesei et Pirithoi amicitia, 7 
iISalt. 60, Charid. 16, Helenam 
turam rapuit, ib, D. Deor. : 
Gall, 17. Thesei merita, 7up. 
eius uxores, Ver, Híst, 9, 8. in ma 
nore est in insula beatorum, íb, 
filo Ariadnes exit labyrintho, He 
quals σον, ο vov quM Sv 
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Bis Acc. 920. 
enc, 10. 

Thesmophoria, Amor. 10, D. εν, 2, 1. 
7, 4. 

Fhesmopolls philosophus, Ga//, 10, 

Thesmopolidis Stoici fata, de Merc, 
Cond, 33. 

Thespiae, 4mor,. 11. e 

Thespis, tibicen Ptolemaei Lagi, Prom, 
ín v. 4. Thebanus, 4άυ, Ind. 9, 

Thessali imbelles, Dem, enc. 39. saltato- 
riae artis amantissimi, Sat. 14. Thes. 
salorum equitatus .celeber, D. Mort. 
:14, 2. Thessalia veneficas multas habet, 
D. Mer. 4. de quarum una vide Asin. 
12 sqq. Thessalicae fabulae, .Sait, 59. 

Thessalonice, 4sín. 46. 

Thetis Briareum in auxilium lovis contra 
deos seditiosos vocat, D. Deor. 21, 2. 
Iup. Tr. 40. Achillis mater, D. Mar. 
11. D, Deor. 1, 2. Danaen cum filio e 
fluctibus servat, D. Mar. 19. eius nu- 
ptiae, D. Mar. 6. conf. Prom, 21. 

Thmuis, serviisse ultra Thmuim et Xoin 
Rhet, Praec. 21. 

Thoas, Toz. 6. 

Thon, 4lez. 6. 

Thraces, quales, 7car, 15, cum Eumolpo 
bellum intulerant Athenis, «πας, 34, 
subacti & Baccho, D. Deor, 18. sacri- 
flcant Zamolxidi, Πρ, Tr. 42, Thracii 
equi ab Hercule domiti, íb, 21. Thra- 
ciae fabulae, Sait, 51. Thraciae metalla, 
De sacrif. 11, 

Thrason, D, Mer. 12, 1, 
Thrasycles Corinthius, D. Mort. 11, 2. 
— philosophus adulator, Tim. 54, 

Thucritus, senex, D. Mort, 6. 

Thucydidis opera octies a Demosthene 
descripta, αυ, Ind. 4, malus ei. imi- 
fator, Híst, 15. de ei, oratione funebri, 
ib, 26. de prooemio, ib, 54. laudatur, 
38. 39, 42. 49. 64. 57, citatur: ep. ad 
Nigr. Iud, Voc, 9. His&, 5. Alex. 8. 
Salt. 36. Paras, 48. Navig. 3. 

Thyestes, Salt, 43. 67, 80, Saturn, 0. de- 
voravit filios, Sacr. 5, de Merc. C.41. 
de regno contendit cum Atreo, Astr. 
12. ovis ei. aurea, ib, . 

Thynnocephali, Ver. Hist. 1, 35 sqq. 

Tiberii Caes. praeceptor, Macrob, 2). 

Tibiae Ismeniae et Timothei celebres, Ade. 
Ind, 5, Marsyae et Olympi, i5, 

Tibicen furiosus, Conv. 20. tibicines in 
templis, Syr. 43 sqq. 

Tibius, nomen servile, Tim. 92. Gail, 
29, dz /ferc, Cond, 25, Philops, 30. 
Tíigranes, Armeniorum rex, Macrob. 15. 

Tgrapates, Lazorum rex, Toz, 44. 
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Tilliborus, latro, ^flez, 2. 

Timaeus, Macrob. 10. Tauromenites, i5, 23. 

Timarchus, de eo Pseudol. cognomina el., 
ib.27. Aeschinis in eum oratio, 4po/, 7. 

Timocles, Stoicus, Jup. Tr. 4 8qq. 

Timocrates, Heracleota, Demon, 3. — 
inimicus Alex. pseudom, , 4f/ez, 57. ct. 
Salt, 69. — . ifrigentinus , Phal, 1, 9. 

Timon, Echecratidae fil., Colyttensis, Zim. 
saep. ianitor in insula impiorum, Ver. 
Hist. 2, 31. 


Timotheus, Thehanus, celeber musicus, 
Harm, 1. quid suaserit Harmonidi glo- 
riae cupido, ἐδ. 3. eius tibiae, Adv. Ind. 
5. alius, musicus, Harm, 1. 

Tiraeus, vid, Teraeus. 


Titesias, vates Boeotius, /Vecyom, 6. D. 
Mer. 5, 4. cur vir foisse et femina di- 
ceretur ; cur caecus; eius caecitas arte 
vaticinandi compensata, D. fort. 98. 
Astrol. 11. Sail. 61. eum convenit Ull- 
xes apud inferos, Astrol. 94. ad sex 
generationes extendit aetatem, Macrob. 
J. voluptatem feminae praefert virili, 
4mor,27, eius monitum de optima vita, 
Necyom, 21. 


Tisias, Pseudol, 30. 


Tiridatas, D. Mer. 9, 2, | 


Tisiphone, Catapi, 23. 

Titanes, Jup. Tr. 3. Salt. 21. 37. 79. 
unus eorum Sol, D. Deor. 95, 1, opti. 
mus, Saturnus, Saturn. 5. 

Titanius pro Titianus, Hist. 21. 


Tithonus, longaevus, D. Mort. 7, 1. Herm. 


80. Deor, conc. 8. 

Titormus, eius robur, Hist, 34. 

Tityus, D. Mort. 30, 1. Necgyom. M. 
Salt, 38. Rhet, Pr, 19. 

Tmolus, D. Deor, 18. Tragod. 34. 

Tomyris, Char, 13. 

Tondere, plerique philosophi ad cutem | 
rasi, Herm, 18. Vít, 4uct. 20 etc. ton. . 
deri probrosum antiquis, Cyn. 14. 

Toxaris Scytha plebeius, Athenis mor | 
tuus, cur et quomodo tamquam heros 
ab Atheniensibus cultus; eius sepulcrum . 
et monumentum, Scyth. 1. 2. literaram | 
caussa Athenas profectus, ib. 1. Toz. 
67. eius fata, cum in Graeciam iter fa. 
ceret, ib, 57 8484. 

Tragoedi& suum saltandi genus habet, 
:Salt. 26, quale spectaculum, i5. 27.28. 
soloecismus in ea, quid, ió, tragoedias 
scribere quando desitum, Dem, enc. 1]. 
de tragoedis vid, 4nach. 23. Gail. 26. | 
tragoedi et comoedi, quibus ia rebus | 
veccere soleant, /Vigr, 8. 11. 14. tra- 
Wotdorouwm àeus ex wachina, Herm. 86. 
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tragoedus male dei personam perferens 
vapulat, Piísc. 33. 

Tragoedi, vid, Archelaus, Aristodemus, 
Epirotes, Polus, Satyrus, 

Triangulum triplex quid significet, Laps. 5. 

Triballi, gens, Dem. enc. 34..- 

Tricaranus, liber Theopompi, Pseudol. 29. 
— Cerberus, Fug. 32 et passim. 

Tricca, urbs Thessaliae , 4lez. 11. 

Tricolor gemma, D. Jer. 9. 

Triephontis persona, vid. Philopatr. 

Triobolus, merces iudicum, Dem, enc. 36. 
Bis 4cc. 18. 

Triphales, Fug. 32, 

Triptolemus, per aéra vectus, Somn, 15. 

ait. 40. Philops. 3. 

Tritones, Neptani ministri, D. Mar. 6. 
10, 2. 14, 15. Tim, 64. 

Tritonomendetae, Ver, Hist, 1, 35 sqq. 

Triunus deus, PAilopatr. 12, 

Troas, D. Mar, 9, 1. Troia ab Hercule 
capta, .Gall, 17. Troianum bellum, 
Charíd, 18, Troianorum concionatores, 
Herc. 4. 

Troezene, /Jup. Tr, 21; Troezenii comas 
Hippolyto ponentes, Syr. 60, , 

Trophonius, D. Mort, 3. Necyom. 22 
Deor. conc. 12. 

Tyaneus, vid. Apollonius. 

Tympana in templis, Syr. 50. 

Tyndareus, Salt, 45. 

Tyrannus, quem ita appellet populus, 
Phal. 1, 7, tyrannis nemo amicus, ty- 
rannorom vita, mores, exitus, et mortuo. 
rum sors, Catapl. 88qq. vid. Tyrannic. 

Tyro pulchra, D. Mort, 18, 1. Philopatr. 
6. amica Enipel, D. Mar. 13. quem hono- 
rem ab Neptuno nacta, Ver, Hist, 2, 3. 

Tyroessa insula, Ver. Híst. 2, 25. 

Tyrrheni & Baccho victi, /Sait. 22. 

Tyrus, D. Mort. 12, 5, Syr. 3. deficiens 
a Ptolemaeo, Cal. 9. 


U. 


Ulixes, ob prudentiam celebratus, Tím, 
293. D. Mort, 9, 4. eius furor simula- 
tus, Salt. 46. furens pictus, Dom, 30. 
Polyphemum excaecans, D. Mar.2. ei, 
cum Alace dissidium ob Achiilis arma, 
D. Mort. 29, car ad inferos descende- 
rit Circe iuvante, «πίγοί. 24, a loto 
abstractus, Sait, 4, aures Sociorum cera 
obstruit, Char. 21. Palamedi tinsidiatur, 
Calumn, 28. podagra periit, Tragod. 
262. de eo Ver. Hist, 2, 15. 20. 22. 
epistola ad Calypsum, {δ. 39, 35, conf, 
NNigr. 19, Luct. 5. Paras, 10, 

Umbrae, testes adversus íniustos apud 
inferos, Necyom. 1l sqq. umbram ea- 
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ptare, relicto corpore, Herm 
bra sex pedum, Cronos, 17. 
Urania Venus in hortis, D. Με. 
(Syr. 32. aiba capra ei immo 
vid, Venus. 
Uranus, .Saer. 6. Salt, 31, γι 
Utis pro Ulixe, D. Mar, 2, 1. 


Vv. 


Vanitas hominum, Char, 21. 

Varietas cibi potusque laudatur 
impugnatur, Cyn. 5. 6. 

Venus, unde nata, Tragod.87. 
chisen et Adonin, D. Deor.1 
tem, ib, 15. 12, 2. Vulcani 
15. cum Marte in adulterio 
coniuge constricta, ib. 17. ' 
quae fabula est astronomica, . 
elus filii, "Cupido, Herma 
Priapus, D. Deor. 23, 1 (q 
eius certamen cum Iunone e 
de pulchritudine, D. Mar.65. 
90. elus cestus, ib. 10. elus 
ros et Eros, ib. 15, Paridi ux 
mittit Helenam, ib, cestum ei 
Mercurius, ἐδ. 7, 3. ex Phaon 
venem facit, D. Mort. 9, 2. 
sequatur odio, .4mor. 2. 
-ulta, Sacr. 10, Iovem com 
ropam per aqnas ferentem, ἆ 
Cnidia e lapide Pentelico, 7i 
Cnidia, Praxitelis opus, p. 
Amor. 1]. ab iuvene temera! 
Imag. 4. Amor, 15, 16. des: 
13. 14, Imag. 6. templum ei 
ptum, 4πιογ. 12, Venus in ho 
menis opus, /mag. 4, 6, Ve 
Charid. 11, Γρ. Tr, 10. Col 
netyllis, Amor. 42. Pandem: 
nia, Syr. 32. Pseudol. 11. 
96. Venus Bybliorum, cul e 
quaestu fit sacrificium, Syr. 
templum in Libano, Syr. 9. 
37. Amor. 6. Charid. 10. vi 

Verba alata, Dom, 920. verbo: 
vitandi, Lexiph. 23. tumor 
ib. 24, affectatio exoletorum 
ib. 22. verbo uno omnia cres 
patr. 13, 

Veritatis imago et sociae, Pis 
veritas a Croeso contempta, C 
pauci eius amant studium, íi 

Vesta Thesmophoros, cuius sace 
gines, Tim, 17. cf, PAflops. 5, 

Vestis, vestes divitum molles, 
26 et pass. pauperum, cribi 
similes, {δ. ή splendidae nih 
Cyn, 9, longa est tragicotw 
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